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上 海 机 床 厂 有 限 公 局 


SHANGHAI MACHINE TOOL WORKS CO., LTD. 





上 机 磨床 : SMEG, SUR, MAER, PAER, TRAER, RL, WR 
上 重 机 床 : 导轨 磨床 ， 重 型 车 床 ， 深 孔 钻床 Wh 
上 冲 机 床 : HE. FER, EIA, AR 


中 国 机 械 工业 科学 技术 奖 一 等 奖 
面向 钢铁 汽车 行业 的 高 档 数 皖 磨 床 天 锋 拉 术 及 洋 备 开 友 
中 国 机 械 工 业 科学 技术 奖 二 等 奖 
大 型 数 皖 曲轴 磨床 系列 房 品 的 研 友 和 应 用 
中 国 数控 机 床 展览 会 春燕 奖 
H23423 t2 us A EISE. MK82125/H33d BB iH PER... H296 ARS BH HET NETT 
MK2110 数 控 内 圆 复合 磨床 、SK7420 x 20008222 LIBER. H367 SEE Fr DARE 
中 国 国际 工业 博览 会 银 奖 
超重 型 精密 数控 轧辊 磨床 、MK82 系 列 数控 曲轴 磨床 、MK84200 系 列 数控 大 所 磨床 
MGKS1T1332/H 数 控 高 精度 超 高 速 外 圆 磨床 、2MK97300/ 呈 数控 立 式 内 外 圆 殿 床 
中 国 国 际 工业 博览 会 创新 奖 
2MNKA9820455KZR TS Rz GA TDR. MK84300BERFZITEAÄr HER, 
H405-AASEEFT CHR FR 
国家 战略 性 创新 产品 
MKA8425015000=-H 超 重型 精密 数控 扎 辊 磨床 





MK8220/SD 汽 车 发 动机 生产 用 数控 曲轴 磨床 MK8280 大 型 切 点 跟踪 数控 曲轴 磨床 H367 数 控 机 器 人 RV 减速 器 偏心 轴 专 用 磨床 


上 海 电 气 | 上 海 机 床 厂 有 限 公 司 地 址 ,上 海 市 杨浦 区 军工 路 1146 号 “邮编 , 200093 电话 ;021 


SHANGHAI! ELECTRIC [SHANGHAI MACHINE TOOL WORKS LTD. 
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机 专 H202 数 控 高 效 开 槽 磨床 


H234 系 列 数 控 磨 削 戌 套 设备 H300 汽 轮机 、 压 气 
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用 磨床 








MKE1620 经 济 型 端面 外 圆 磨床 MK8432 数 控 精密 轧辊 磨床 MK84300 重 型 精密 轧辊 磨床 


-65483006 (总 机 ) 销售 中 心 : 021-65494608 A. 021-65340757 MEARS: SMTW1146 http://www.smt.com 





四 川 普 什 宁 江 机 床 有 限 公司 由 
机 床 研 发 、 制 造 、 销 售 的 大 型 骨干 
及 仪器 仪表 和 家 电 五 金 等 行业 。 
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PUSH NINGJIANG MACHINE TOOL CO., LTD. 


宁 江 机 床 集团 公司 和 五 粮 液 普 什 集团 公司 共同 出 资 设立 ， 是 中 国 精密 数控 
企业 。 公 司 产 品 服 务 于 航空 、 航 天 、 军 工 、 船 舶 、 核 电 、 汽 车、 模具 以 





地 址 


四 川 省 都 江 卉 市 永安 大 道 南 一 段 W: 611830 
电话 : 028-87132411 87132477 

传真 : 028-87132467 87111767 

销售 部 ( 本 部 ) : 028-87132411-582 87132477 


87127878 
http://www.ningjiang.com 





产品 特色 : 精密 、 


滚 齿 机 系列 
' 






国家 博士 后 流动 工作 站 








上 海 销 售 服务 处 : 
广州 销售 服务 处 : 
重庆 销售 服务 处 : 
西安 销售 服务 处 : 


021—65381278 
020—83827011 
023—68666497 
029—8521 1457 


南京 销售 服务 处 : 
宁波 销售 服务 处 : 
天 津 销售 服务 处 
外 9 分 BP 


高 效 、 成 套 、 智 能 化 
宁 江 牌 商标 为 中 国 驰名 商标 宁 江 牌 精密 数控 机 床 、 宁 江 牌 小 模 数 数控 卧 式 滚 齿 机 床 为 四 川 省 名 牌 产品 


| 国家 一 级 计量 单位 省 级 企业 技术 中 心 
| 通过 ISO9001:2008 质 量 管理 体系 、ISO 14001: 2004 环 境 管 理 体系 和 OHSAS 18001 职 业 健康 安全 管理 体系 认证 


专用 组 合 机 床 系列 (RFL 


025 一 84404846 
0574 一 87166609 
022—23692975 
028—87229738 
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Ex mx xSRAS (ARE, VTEMEEHT) DMI MICRA TALA 
龙头 企业 。2008 年 落成 的 产业 科技 园 占 地 面积 30 000m?， 建 筑 面 积 16 000m. 现 有 员工 400 
A, = 0b TER 
工具 工业 协会 数 显 分 会 理事 长 单位 ， 全 国 量具 量 仪 标准 化 技术 委员 会 数 显 装 置 分 技术 委员 会 
(SAC/TC132/SC3) 委员 单位 。 已 全 面 实施 ERP 企 业 资 源 计划 系统 ， 建 立 了 疗 、 销 、 仔 、 则 
务 、 技 术 网 络 信 息 化 管理 架构 。 

As a leading manufacturer of grating encoders and optical instruments, Yuheng 
Optics Co., Ltd. ( Changchun ) is a specialist in the field of industrial sensor technology 
with an extensive range of products. Our Industrial Science and Technology Park was 
landed in 2008 covering 30 000m?.With the rapid development, our annual production ca- 
pacities of grating encoders have reached over 1 million units. Meanwhile, our production 
standards are granted the certification of CE. RoHS and ISO 9001:2008. To meet the 
highest quality standard, our company has established an overall information manage= 
ment system. All our employees have the professional knowledge to your application 
needs and we will try our best to meet your requirements sincerely. 
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Yuheng Optics Co.,Ltd.(Changchun) 


地 址 : PRK SP EK ARIA S33 5 邮编 ，130012 
电话 : 0431-85543700 88684373 传真: 0431-88634119 


E-mail: sales@yu-heng.cn 
http: //www.yu-heng.cn www.encoders.com.cn 
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营 产 品 : 


多 五 轴 联 动 加 工 中心 EEC AN AY A ”人 @ 立 式 加 工 中 心 
@ 高 速 数控 钻 攻 中 心 人 @ 智 能 玻璃 加 工 机 人 @ 外 式 加 工 中 心 OBR at 


w # 


JT-DG7030 - JT-GL8-V 


JT-M1890A JT-GL2317Z JT-BC6038 
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BRIEF INTRODUCTION 
^. 
企业 简介 
嘉 泰 数控 科技 股份 公司 是 一 家 专业 从 事 自动 化 、 智 能 化 精密 加 工 设备 的 研发 、 生 产 、 销 售 和 服务 的 高 新 技术 企业 ， 以 
品 渗透 到 机 械 加 工 各 个 方面 ， 主 要 面 问 航天 航空 、 军 工 、 汽 车 、 和 船舶 、 轨 道 交 通 、 风 能 发 


类 高 端 智能 数控 装 


数字 化 制造 技术 为 核心 ， 
医疗 器 械 、 五 金 及 工装 模具 等 行业 提供 以 高 速 精密 CNC 加 工 中 心机 为 主 的 各 类 


电 、 消 费 电 子 、3C 通 信 、 


备 ， 并 提供 整体 解决 方案 和 全 过 程 支 持 服务 。 
公司 创立 于 1997 年 ， 位 于 泉州 市 丰 泽 区 ; 为 实现 公司 持续 创新 发 展 ， 于 2010 年 在 洛 江 区 朝阳 片区 投资 建设 嘉 泰 数控 


科技 产业 园 ， 园 区 总 占 地 面积 18 万 Rm， 一 期 用 地 9.33 万 wm、 二 期 用 地 8.67 万 mm。 一 期 工程 已 投入 3 亿 多 元 ， 已 完成 6 万 多 mm 
的 厂房 、 办 公 楼 和 研发 中 心 建设 ， 并 于 2012 年 秋季 投入 使 用 ; 二 期 工程 将 于 近期 投 建 并 投产 ; 力争 打造 国内 知名 的 高 端 


fey Mfg 


数控 机 床 及 核心 功能 部 件 的 研发 制造 中 心 。 


地 址 :福建 省 泉州 市 洛 江 区 双阳 西 环 路 朝阳 片区 嘉 泰 产业 园 


= ae AY EST ORAS | 免费 服务 电 
毫 泰 数控 科技 股 人 公 避 | 电话 : 86-595-22388381 传真: 86-505-22397381 400 8385 881 


J-TECH CNC TECHNOLOGY CO., LTD. 邮箱 : jatai_yxzx@163.com ”网 址 : wwwj-techenc.com 
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打造 一 流 的 金属 加 工 解决 方案 供应 商 YONGHUA 


German Quality Made in China Serving for Made in China 2025 
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German Quality Made in China Serving for Made in China 2025 


德国 品质 中 国 制造 
服务 中 国 制造 2025 






中 德 ROTTLER - YONGHUA 


BERG (中 国 ) 机 床 制 造 基地 


7100 9 BETA MR 


网 址 : http://www.sdyhjx.cn 扫 摘 二 维 码 以 了 解 更 多 筑 讯 
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中 国 机 械 工业 年 鉴 编 辑 委员 
oH BL K I OR I b M 
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机 械 工业 出 版 社 


China Machine Press 


《中 国 机 床 工 具 工 业 年 鉴 》2015 年 刊 设置 产业 概况 、 产 业 运行 、 市 场 
概况 、 产 品 与 技术 、 特 色 企 业 和 附录 等 栏目 ， 集 中 反映 机 床 工具 行业 的 产 
业 运 行 状 况 、 产 销 情 况 、 技 术 水 平 及 发 展 趋势 ， 全 面 系统 地 提供 了 机 床 工 
具 行 业 的 经 济 指标 。 

《中 国 机 床 工 具 工 业 年 鉴 》 主 要 发 行 对 象 为 政府 决策 机 构 、 机 械 工 业 
相关 企业 决策 者 和 从 事 市 场 分 析 、 企 业 规 划 的 中 高 层 管理 人 员 以 及 国内 外 
投资 机 构 、 贸 易 公 司 、 银 行 、 证 券 、 咨 询 服务 部 门 和 科研 单位 的 机 电 项 目 
管理 人 员 等 。 


图 书 在 版 编目 (CIP) 数据 


中 国 机 床 工 具 工业 年 鉴 . 2015/ 中 国 机 械 工 业 年 鉴 
编辑 委员 会 ， 中 国 机 床 工具 工业 协会 编 ， 一 北京 ， 机 械 
工业 出 版 社 ，2016.7 

(中 国 机 械 工业 年 鉴 系列 ) 

ISBN 978-7-111-54185-1 


I. Op II. Ope Op- III. 也 机 床 一 金属 加 
工 工 业 一 中 国 一 2015 一 年 鉴 IV. (DF426. 41-54 
中 国 版 本 图 书馆 CIP 数据 核 字 (2016) 第 153238 $ 


机 械 工业 出 版 社 〈 北 京 市 西城 区 百 万 庄 大 街 22 号 ”邮政 编码 100037) 
责任 编辑 : RE 

北京 宝 昌 彩 色 印 刷 有 限 公 司 印 制 

2016 年 6 月 第 1 版 第 1 次 印刷 

210mX285mm。11 印张 。26 插页 。440 FF 

定价 : 320. 00 元 


RHEE, WEHR. A. MA, ARITA 
购书 热线 电话 (010) 68326643. 68997962 
封面 无 机 械 工业 出 版 社 专用 防伪 标 均 为 盗版 
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中 国 机 床 工 具 工 业 年 鉴 
执行 编辑 委员 会 


名 誉 主任 E JE 


fal] 


[i] 


XA 
张志刚 
龙 兴 元 
陈 惠 仁 


TRE 
吴 柏林 
王 黎明 
毛 予 锋 
马 伟 良 
马 俊 庆 
F 光 
叶 军 
A W 
刘 炳 业 


北京 北 一 机 床 股份 有 限 公 司 董 事 长 
沈阳 机 床 〈 集 团 ) 有 限 责任 公司 董事 长 
济南 二 机 床 集 团 有 限 公司 董事 长 
秦 川 机 床 工具 集团 股份 公司 董事 长 


中 国 机械 工 业 联 合 会 副 会 长 、 中 国 机 床 工具 工业 协会 


常务 副 理事 长 兼 秘书 长 
中 国 机 床 工具 工业 协会 名 誉 理事 长 
中 国 机 床 工 具 工 业 协 会 名 誉 理事 长 
中 国 机 床 工 具 工 业 协 会 执行 副 理 事 长 
中 国 机 床 工具 工业 协会 执行 副 理 事 长 
齐 重 数控 装备 股份 有 限 公司 董 事 长 
大 连 机 床 集团 有 限 责 任 公司 总 裁 
上 海 机 床 广 有 限 公司 总 经 理 
苏州 电 加 工 机 床 研 究 所 有 限 公 司 董事 长 
郑州 磨料 磨 具 磨 削 研究 所 有 限 公司 董 事 长 
AEA LARA FEAT AT AR 
济南 铸造 锻压 机 械 研 究 所 有 限 公 司 董 事 长 
汉 川 数控 机 床 股份 公司 董事 长 
武汉 重型 机 床 集团 有 限 公司 董事 长 
株洲 锁 石 切削 刀 共 股份 有 限 公司 总 经 理 
山东 博 特 精工 股份 有 限 公司 董事 长 
天 津 市 天 锻压 力 机 有 限 公 司 总 经 理 
广州 数控 设备 有 限 公 司 董事 长 
重庆 机 床 《〈 集 团 ) 有 限 责任 公司 董事 长 
武汉 华中 数控 股份 有 限 公司 董事 长 
成 都 工具 研究 所 有 限 公司 董事 长 
齐齐哈尔 二 机 床 〈 集团 ) 有 限 责任 公司 总 经 理 
四 川 普 什 宁 江 机 床 有 限 公司 总 经 理 
扬州 锻压 机 床 股份 有 限 公司 董事 长 
哈尔滨 量具 为 具 集 团 有 限 责任 公司 董事 长 


员 按 姓氏 笔画 排列 ) 
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刘 庆 乐 


刘 春 时 
XER 
FER 
FEAL 
李 继 运 
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磨料 磨 具 分 会 秘书 长 

机 床 附件 分 会 秘书 长 

涂 附 磨 具 分 会 秘书 长 
锯床 分 会 秘书 长 

组 合 机 床 分 会 秘书 长 
RR SLB 
滚动 功能 部 件 分 会 秘书 长 
超 硬 材料 分 会 秘书 长 

车 床 分 会 秘书 长 

中 国 机 床 工具 工业 协会 行业 部 副 主任 
数控 系统 分 会 秘书 长 
夹具 分 会 秘书 长 


中 国 机 床 工具 工业 年 鉴 


执行 编辑 委员 会 


TER 
陈 德 忠 
范 小 会 
胡 红 兵 
钟 洪 


木工 机 械 分 会 秘书 长 

特种 加 工 机 床 分 会 秘书 长 

数 显 装置 分 会 秘书 长 
齿轮 机 床 分 会 秘书 长 
工具 分 会 秘书 长 

主轴 功能 部 件 专 业 委 员 会 秘书 长 


磨床 分 会 秘书 长 
锻压 机 械 分 会 秘书 长 
重型 机 床 分 会 秘书 长 

插 拉 刨床 分 会 秘书 长 

中 国 机 床 工具 工业 协会 行业 部 主任 
小 型 机 床 分 会 秘书 长 

中 国 机 床 工具 工业 协会 行业 部 

机 床 电 器 分 会 秘书 长 
铣床 分 会 秘书 长 
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中 国 机 床 工具 工业 年 鉴 
编辑 出 版 工作 人 员 
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《中 国 机 床 工具 工业 年 鉴 》【〔 以 下 简称 《年 鉴 》)〉 作为 全 面 、 系 统 、 准 确 
记录 机 床 工具 行业 年 度 发 展 状况 和 技术 进步 的 资料 性 工具 书 ， 已 经 连续 出 版 了 
13 期 。13 年 来 ，《 年 鉴 》 伴 随 着 机 床 工具 行业 发 展 ， 以 详实 的 信息 和 数据 ， 
真实 准确 地 记录 了 我 国 机 床 工具 行业 的 发 展 和 进步 ， 得 到 了 国内 外 业界 的 普遍 
关注 。 

为 了 更 好 地 适应 行业 转型 调整 的 发 展 新 常态 ， 应 广大 读者 的 普遍 要 求 ， 我 
们 从 2015 年 开始 对 《年 鉴 》 进 行 了 全 新 改版 。 改 版 后 的 《年 鉴 》， 信 息 结 构 
更 趋 科 学 合理 , 信息 内 容 更 加 丰富 详实 , 全 面 性 、 系 统 性 和 权威 性 特点 更 为 突出 。 
改版 过 程 中 还 剔除 了 一 些 与 行业 发 展 进步 关联 不 紧密 的 其 他 宛 余 信 息 。 和 希望 我 
们 的 努力 能 为 行业 发 展 提 供 更 加 有 效 的 服务 ,为 广大 读者 带 来 更 好 的 使 用 体验 。 

2014 年 ， 是 我 国 机 床 工具 行业 进一步 经 受 巨 大 考验 的 一 年 。 经 历 了 连续 
三 年 多 的 经 济 下 行 之 后 ， 机 床 工具 市 场 需 求 总 量 下 降 ， 需 求 结构 升级 的 特征 更 
加 明显 。 针 对 这 一 变化 ， 全 行业 不 断 调整 ， 不 断 创 新 ， 走 过 了 艰难 的 一 年 。 

统计 数据 显示 ，2014 年 中 国 机 床 工具 行业 中 ， 金 属 加 工 机 床 产 出 1500 亿 
元 ， 同 比 下 降 1. 1%; 消费 额 318. 3 亿美 元 ， 同 比 下 降 0. 3%， 占 世界 机 床 总 消 
费 额 的 42.1%; 进口 108. 3 亿美 元 ， 同 比 增 长 10. 8%。 人 金属 加 工 机 床 进口 额 占 
金属 加 工 机 床 消费 额 的 34. 02%。 

2014 年 ， 全 行业 共有 25 个 研发 项 目 荣 获 “中 国 机 械 工 业 科学 技术 奖 ”， 
其 中 ， 特 等 奖 1 项 、 一 等 奖 2 项、 二 等 奖 10 项 、 三 等 奖 12 项 。 

2015 年 ， 在 应 对 以 “需求 总 量 明显 减少 、 需 求 结构 加 速 升级 ”为 主要 特 
征 的 持续 市 场 变 化 过 程 中 ， 行 业 企业 还 将 承受 更 大 的 下 行 压力 ， 需 要 不 断 调整 
产品 结构 ， 沉 着 应 对 ， 坚 持 创 新 ， 勇 于 开拓 。 

作为 行业 发 展 进步 的 信息 窗口 ，《 年 鉴 》 将 继续 关注 行业 发 展 的 新 变化 ， 
并 与 广大 用 户 和 关心 机 床 工具 行业 发 展 的 读者 一 起 ， 共 同 见 证 中 国 机 床 工具 行 
业 转 型 升级 、 持 续 创新 的 发 展 历程 ! 

中 国 机 床 工 具 工 业 协 会 将 继续 履行 “提供 服务 、 反 映 诉求 、 规 范 行为 ”三 
大 核心 职能 ， 坚 持 创 新 务实 的 服务 理念 和 作风 ， 为 我 国 机 床 工具 行业 的 长 期 持 
续 健 康 发 展 提供 更 加 优质 的 服务 ! 


7 AÑ 
中 国 机 床 工具 工业 协会 常务 副 理事 长 兼 秘书 长 \ 
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序号 单位 名 称 页 4 
1 嘉 泰 数控 科技 股份 公司 封面 
2 上 海 机 床 厂 有 限 公 司 封 二 联 版 
3 四 川 普 什 宁 江 机 床 有 限 公司 前 特 联 版 1 
4 长 春 怠 衡 光 学 有 限 公司 前 特 联 版 2 
5 嘉 泰 数控 科技 股份 公司 前 特 联 版 3 
6 山东 永 华 机 械 有 限 公 司 前 特 页 
7 中 国 机 床 工具 工业 年 鉴 后 特 页 1 
8 嘉 泰 数控 科技 股份 公司 后 特 页 2 
9 高 锋 工 业 股 份 有 限 公司 f= 
10 高 锋 工 业 股 份 有 限 公司 封底 
企业 风采 专栏 
11 秦 川 机 床 工具 集团 股份 公司 A2. A3 
12 重庆 机 床 集团 有 限 公司 A4、A5 
13 宇 环 数 控 机 床 股 份 有 限 公 司 AG, AT 
4 ”哈尔滨 量具 刃具 集团 有 限 责任 公司 AB. A9 
15 保定 向 阳 航 空 精密 机 械 有 限 公 司 A10. All 
16 济南 铸造 锻压 机 械 研 究 所 有 限 公司 A12 — A15 
17 北京 精 雕 科技 集团 有 限 公司 Al6 
18 江苏 金 方 圆 数 控 机 床 有 限 公 司 Al7 
19 大 连 光 洋 科技 工程 有 限 公司 A18 
FAR D | 
封面 故事 
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工业 协会 


先进 会 员 企业 







有 限 公司 
¿AO 

广东 高 新 凯特 精密 机 械 股 份 有 限 公司 
合肥 合 锻 机 床 股 份 有 限 公司 

济南 二 机 床 集团 有 限 公司 
齐齐哈尔 二 机 床 (集团 ) 有 限 责 任 公司 





齐 重 数控 装备 股份 有 限 公司 

山东 鲁 南 机 床 有 限 公 司 

四 川 普 什 宁 江 机 床 有 限 公 司 

注 ， 以 企业 名 称 汉语 拼音 首 字 母 排 序 


数控 车 前 中 心 
VGW800_ 吕 五 轴 立 式 加 工 中 心 
164/134 Xx 62 X 13/7-MK 1039p?8 AHIA B Ht 
LGS 系 列 导 轨 副 
ZS-YH18-5000 钢 轨道 岔 全 自动 锻造 液压 机 生产 线 
BL-2.8X2000 全 自动 数控 落 料 线 
CXK5463 x 50Z150 水 室 封 头 专用 数控 龙门 移动 式 
铣 加 工 中心 
RG300 x 150Z260L-NC 数 控 重 型 轧辊 磨床 
TS40 车 铣 柔性 复合 制造 单元 
NJ 一 SX038/039 汽 车 空调 压缩 机 活塞 生产 线 





产品 质量 十 佳 


北京 北 一 机 床 股份 有 限 公司 
成 都 普 瑞 斯 数控 机 床 有 限 公司 

东莞 市 南 兴 家 具 装备 制造 股份 有 限 公司 
江苏 亚 威 机 床 股份 有 限 公司 

南京 工艺 装备 制造 有 限 公司 

陕西 秦 川 机 械 发 展 股份 有 限 公司 

四 川 普 什 宁 江 机 床 有 限 公司 

宜昌 长 机 科技 有 限 责任 公司 

浙江 海德 曼 机 床 制造 有 限 公司 

郑州 磨料 麻 具 磨 浊 研究 所 有 限 公司 





XKA285078 45 HET TERES BE BEAR 
PL800A 立 式 加 工 中 心 
NP330F 电 脑 裁 板 句 
HPI-3058-36LA2 数 控 转 塔 冲 床 
FFZD4006 深 珠 丝 杠 副 
YK7230 数 控 蜗 杆 砂轮 磨 齿 机 
YK3610I VŠE BF SKT D BL 
YKS51204 648 18 DL 

T55 高 精度 数控 车 床 
C-D 磨 LED 砂 轮 
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BE mac sein. 
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VTM180 龙 门 式 车 铣 SEAN IR 120041 MEER 
YK73 125X326 Bis WER 851 A, IRIARTE 
YK7 50% PAN MENA EUA rina Ae 
YK 723082 Sm EN HEE E MIS HE AAS 动 、 驱 动 、 — =F) 


RE / 轮 进行 高 速 磨 前 配置 自动 上 下 料 机 构 - 
到 进 水 平 
YK73200, YK7 


VTM2601Ei I KERBESMIAH-RRRAEREN FEB 
FAME. SABI 
“QMK001 数 控 叶 片 磨床 五 坐标 数控 磨 前 用 于 各 种 : 

YK72 系 列 数控 蜗杆 砂轮 磨 齿 机 获得 国家 科技 进 篆 
YKC31200 数 控 滚 齿 机 用 于 风电 识 
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AROS 西安 秦 川 思源 测量 仪器 有 限 公 司 


917-3390960 Http: //www.ginchuan.com E-mail: ginchuan@aqinchuan.com 
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b 编 :400072 

话 :023-62555280 62555290 
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全 自动 数控 气门 磨床 立 式 单 面 扫 麻 机 全 自动 装 箱 码 吉 后 包装 生产 线 


宇 环 数 控 机 床 股份 有 限 公司 是 一 家 专业 研发 、 制 造 、 销 售 精密 高 效 数控 磨床 及 工业 机 器 人 、 智 能 装备 的 国家 高 新 
技术 企业 ， 是 中 国 机 械 工业 联合 会 会 员 单 位 、 国 家 科技 支撑 计划 项 目 和 国家 火炬 计划 项 目 承担 单位 。 公 司 现 拥有 数控 
磨床 、 数 控 研 磨 抛光 机 、 智 能 成 套 设备 、 活 塞 环 专用 加 工 设 备 等 四 大 类 数 十 种 主机 产品 。 产 品 广 泛 应 用 于 汽车 、IT 电 
子 、 航 空 航 和 天、 军工、 医药、 包装、 智能 装备 等 国民 经 济 各 主要 领域 ， 产 品 畅销 包括 台湾 在 内 的 全 国 二 十 多 个 省 、 
市 、 自 治 区 及 美国 、 俄 罗斯 、 巴 西 、 韩 国 、 墨 西 哥 、 东 南亚 地 区 等 海外 十 余 个 国家 和 地 区 。 

未 来 ， 公 司 将 继续 秉承 “责任 为 本 、 创 新 为 谋 、 发 展 为 恒 、 泰 献 为 荣 ”的 经 营 宗旨， 以 振兴 民族 工业 为 己任 ， 致 
力 于 “精密 化 、 信 息 化 、 智 能 化 ”先进 装备 的 中 国 制造 ， 使 中 国 品牌 的 高 端 装备 制造 屹立 于 世界 民族 之 林 ! 
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智能 化 双 平面 加 工 成 套 设 备 









字 环 数控 机 床 股 份 有 限 公 司 


中 国 .湖南 省 长 沙市 浏阳 制造 产业 基地 永 阳 路 9 号 
电话 : 0086-731-83201588 „os ae 
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数控 立 式 半 刀 机 


螺旋 锥 齿轮 数字 化 、 网 络 化 、 


延伸 外 摆 线 等 高 齿 锥 齿轮 铣 刀 盘 
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螺旋 锥 齿轮 磨 齿 机 















高 精度 齿轮 测量 中 心 





智能 化 的 集成 制造 
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客服 热线 : 400-8866-996 
手机 访问 商城 ”商城 微 信 公众 号 





五 轴 数 控 刀 条 磨床 
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o o ass s 工业 集团 公司 ， 始 建 于 


心 
“中 航 工 业 数 控 机 床 表 制造 及 备件 中 心 ” 就 设 在 公司 ,公司 通过 了 1SO9001 
际 质量 体系 认证 。 

公司 主要 产品 有 柔性 智能 工艺 装备 、 精 密 数 控 机 床 再 制造 及 备件 服务 、 
金属 市 饮 床 、 骨 科 医 疗 嚣 械 、 功 能 部 件 和 航空 产品 等 六 大 系列 。 产 品 履 盖 
空 、 航 天 、 机 械 、 铁 路 、 船 舶 等 行业 ， 并 远 销 欧美 等 国家 和 地 区 。 
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保定 向阳 航空 精密 机 械 有 限 公 司 


Baoding Xiangyang Aviation Precision Machinery Co.,Ltd. 





髋 关节 手术 器 械 GZ4225B 金属 带 锯床 
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en ie. did 
孔 系 组 合 夹具 槽 系 组 合 夹具 精密 机 床 修理 改造 


地 址 : 河北 省 保定 市 向 阳 北 大 街 88 号 
: o 885 Add: No.88 Xi | 
e, ze Qu North Road Baoding,Hebei,China 
= . 0312-3099898 3099818 Tel. 0312-3099898 3099818 
` : EEE Fax: 0312-3099999 
ttp://www.xiangyang.com.cn E-mail: hyl_9999@126.com 
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济南 铸 霹 锻压 机 


VMN = JINAN FOUNDRY & METALFORMING 





济南 铸造 锻压 机 械 研 究 所 始 建 于 1956 年 ,是 机 械 工业 部 门 直属 的 专业 从 事 铸 造 机 械 、 锻 压 机 械 、 液 压 技术 等 多 专 
业 综 合 性 应 用 技术 研究 、 开 发 和 行业 归口 管理 的 一 类 科研 机 构 。 
1999 年 7 月 转制 为 科技 型 企业 ,成 为 中 国 机 械 工业 集团 有 限 公司 的 成 员 单 位 。 
2009 年 12 A, 由 中 国 机 械 工业 集团 有 限 公 司 和 宝钢 集团 有 限 公 司 、 中 国 重 型 机 械 研 究 院 有 限 公司 、 中 国 浦发 机 
械 工业 股份 有 限 公 司 、 机 械 工业 第 三 设计 研究 院 共同 发 起 , 以 增资 扩 股 方式 , 将 济南 铸造 锻压 机 械 研 究 所 改制 为 济南 


锻压 机 械 研 究 所 有 限 公司 。 
公司 现 有 员工 1 000 余人 。 其 中 , 从 事 研发 设计 、 工 艺 研究 人 员 300 RA, 具有 高 级 专业 技术 职务 的 人 员 90 余人 ， 


foe utm 





地 址 ; 山东 省 济南 市 长 清 区 凤凰 路 50 号 F 
邮编 : 250306 ! Eg 
电话 : 0531—87979108 
传真 : 0531—87964055 
http://www .zds.com.cn 
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成 立 于 1994 年 的 北京 精 雕 ， 是 一 家 集 研发 、 生 
产 和 销售 数控 机 床 为 一 体 的 国家 火炬 计划 重点 高 新 技 
术 企业 。 集 团 自主 研发 、 生 产 和 销售 精 雕 CNC 有 雕刻 机 
一 一 精 膨 机 、 数 控 系 统 、 精 密 高 速 电 主轴 、 雕 刻 
CAD/CAM 软 件 和 高 精度 力矩 转 合 ， 其 中 拳头 产品 为 
精 有 雕 机 ， 主 要 用 于 3C 产 品 五 金 件 、 精 密 模 具 等 产品 的 
加 工 ， 总 销量 已 超过 70 0008. 


二 十 多 年 来 ， 北 京 精 雕 累计 投资 10 多 亿 元 ， 分 别 
在 北京 石 龙 经 济 开发 区 、 廊 坊 经 济 技术 开发 区 建成 了 
占 地 面积 22 万 mW ， 建 筑 面 积 20 万 全 的 科研 生产 基地 。 
到 2015 年 年 底 ， 北 京 精 雕 拥有 在 职员 工 4 000 多 人 ， 
可 年 产 中 型 精 雕 机 10 000 多 人 台 ， 年 产值 超过 30 亿 元 。 
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欢迎 关注 北京 精 雕 官方 微 信 
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www.jinfangyuan.com 


江苏 金 方圆 数控 机 床 有 限 公 司 (简称 金 方 圆 )， 国 家 高 新 技术 企业 , 地 处 扬州 高 新 技术 开发 区 。 公 司 产 品 通过 
1S09001 质 量 体 系 及 CE 认证 。 

2013 年 9 月 ， 金 方圆 与 德国 通 快 集团 合资 。 金 方圆 在 国内 数控 饭 金 加 工 领域 具有 较 高 的 知名 度 和 品牌 优势 ， 德 国 通 
快 是 国际 数控 板材 加 工行 业 的 领先 品牌 ， 也 是 世界 机 床 行业 名 列 前 茅 的 企业 。 两 个 企业 合资 强 强 联 合 、 优 势 互补 ， 合 资 
后 的 金 方圆 将 以 更 高 起 点 致力 于 数控 板材 加 工 设备 的 研制 、 生 产 和 销售 ， 在 该 领域 内 做 强 做 长 做 大 ， 在 拓展 国内 市 场 的 
同时 更 加 注重 国际 市 场 营销 网 络 的 建设 ， 加 速 金 方圆 的 转型 升级 ， 使 金 方圆 品牌 更 快 更 好 地 走向 国际 市 场 。 

公司 生产 的 主要 产品 有 : DMT/MT 系 列 电 伺服 式 、HVT/VT 系 列 液压 式 、ET 系 列 机 械 式 数 控 转 塔 冲床 ，TFC 系 列 碟 片 式 、 
”HFC/FC 系 列 光纤 式 、 HC 系列 二 氧化 碳 式 激光 切割 机 ，MC/ 中 系列 母线 加 工 机 ，HPR/PR 系 列 液压 式 、 PE 系列 电 伺服 式 数 
控 折 弯 机 ，VR、VRZ 系 列 数控 液压 阅 式 剪 板 机 ，HML 系 列 冲 激 复 合 机 ，APSS/EPSS 数 控 冲 剪 复 合 柔 性 加 工 生产 线 ，AMCP 系 


。” 列 汽 车 纵 梁 生 产 线 和 PB 系 列 数控 汽车 平板 冲 孔 机 等 饭 金 加 工 产品 。 


地 址 : 江苏 省 扬州 市 开 江 工业 园区 银 柏 路 19 号 
电话 : 0514-80522333 80522448 

传真 : 0514-87871336 80522331 

E-mail: sale@jinfangyuan.com 
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回顾 总 结 2014 年 机 床 工 具 产 业 发 展 情况 ， 分 析 产 业 结 构 变化 


P3 — 5 


从 生产 运行 、 


情况 


出 口 等 方面 阐述 机 床 工 具 产业 及 典型 产品 领域 运行 


P9 — 47 


概述 中 国 机 床 工具 消费 市 场 结 构 ， 从 进出 口 、 主 要 用 户 行 业 运行 


:要 用 户 行业 固定 资产 投资 情况 等 方面 分 析 机 床 工具 市 场 需求 


情况 、 


ha 71 


分 析 机 床 工具 行业 典型 产品 技术 进步 和 发 展 情况 、“ 中 国 机 械 工 
业 科学 技术 奖 ” 获 奖 情况 ， 总 结 行业 标准 化 工作 
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Pio 103 


介绍 机 床 工 上 


1 行业 30 强 企 业 、 十 佳 企 业 的 成 功 经 验 及 上 市 公 
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公布 2014 年 机 床 工 具 行业 主要 统计 数据 、 行 业 反 不 正当 竞争 
发 布 全 球 金属 加 工 机 床 消 费 及 生产 调查 报告 ， 记 载 2014 年 机 床 了 
业 发 生 的 重大 事件 
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编辑 说 明 


一 、《 中 国 机 械 工 业 年 鉴 》 是 由 中 国 机 械 工 业 联 合 会 主管 、 机 械 工业 
言 息 研 究 院 主办 、 机 械 工 业 出 版 社 出 版 的 大 型 资料 性 、 工 具 性 年 刊 ， 创 刊 
于 1984 年 。 

二 、 根 据 行业 需要 ，1998 年 中 国 机 械 工业 年 鉴 编辑 委员 会 开始 出 版 分 
行业 年 鉴 ， 逐 渐 形 成 了 中 国 机 械 工 业 年 鉴 系列 。 该 系列 现 已 出 版 了 《中 国 
电器 工业 年 鉴 》《 中 国 工程 机 械 工 业 年 鉴 》《 中 国 机 床 工具 工业 年 鉴 》《 中 
国 通用 机 械 工业 年 鉴 》《 中 国 机 械 通 用 零 部 件 工业 年 鉴 》《 中 国 模 具 工 业 
TE) 《中 国 液压 气动 密封 工业 年 鉴 》 《中 国 重 型 机 械 工 业 年 鉴 》《 中 国 
农业 机 械 工业 年 鉴 》 《中 国 石油 石化 设备 工业 年 鉴 》 《中 国 塑 料 机 械 工业 
年 鉴 》《 中 国 齿 轮 工 业 年 鉴 》《 中 国 磨 料 磨 具 工业 年 鉴 》《 中 国 机 电 产 品 
市 场 年 鉴 》《 中 国 热处理 行业 年 鉴 》， 以 及 《中 国 机 械 工业 集团 年 鉴 》。 

三 、《 中 国 机 床 工具 工业 年 鉴 》 于 2002 年 创刊 ，2015 年 为 第 14 期 。 
该 年 鉴 由 产业 概况 、 产 业 运 行 、 市 场 概 况 、 产 品 与 技术 、 特 色 企 业 及 附录 
内 容 构 成 ， 集 中 反映 了 机 床 工具 行业 的 产品 状况 、 技 术 水 平 、 产 销 情 况 及 
发 展 趋 势 ， 全 面 系统 地 提供 了 机 床 工具 行业 的 主要 经 济 指标 。 

四 、 统 计 资 料 中 的 数据 由 中 国 机 床 工具 工业 协会 提供 ， 数 据 截 止 到 
2014 年 12 月 31 日 。 

五 、《 中 国 机 床 工具 工业 年 鉴 》 主 要 发 行 对 象 为 政府 决策 机 构 、 机 械 
工业 相关 企业 决策 者 和 从 事 市 场 分 析 、 企 业 规 划 的 中 高 层 管理 人 员 以 及 国 
内 外 投资 机 构 、 贸 易 公 司 、 银 行 、 证 券 、 咨 询 服 务 部 门 和 科研 单位 的 机 电 
项 目 管理 人 员 等 。 

六 、 在 编纂 过 程 中 得 到 了 中 国 机 床 工具 工业 协会 及 多 年 从 事 机 床 工具 
工业 研究 的 专家 、 学 者 和 企业 的 大 力 文 持 和 帮助 ， 在 此 表示 衷心 感谢 。 

七 、 未 经 中 国 机 械 工业 年 鉴 编辑 部 的 书面 许可 ， 本 书 内 容 不 得 以 任何 
形式 转载 。 

八 、 由 于 水 平 有 限 ， 难 免 出 现 错误 及 疏漏 ， 敬 请 批评 指正 。 
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回顾 总 结 2014 年 机 床 工 具 产 业 发 展 情况 ， 分 析 
产业 结构 变化 





2014 年 中 国 机 床 工具 产业 发 展现 状 
2014 年 中 国 机 床 工具 产业 结构 情况 








受 中 国 经 济 和 国内 外 市 场 环境 变化 的 影响 ， 中 国 机 床 
工具 产业 结束 了 连续 10 年 左右 的 高 速 增长 ， 自 2011 年 下 
半年 开始 进入 下 行 区 间 。 中 国 机 床 工具 产业 发 展 也 随 之 发 
生 了 多 方面 的 深刻 变化 ， 产 业主 体形 成 新 的 结构 ， 产 业 下 
行 压力 持续 加 大 ， 产 业 分 化 日 益 明 显 ， 部 分 企业 经 营 困 
难 ， 产 业 转 型 升级 处 于 关键 时 期 。 

中 国 机 床 工具 产业 经 过 60 余年 的 发 展 ， 目 前 已 经 形成 涵 
盖 金 属 切削 机 床 、 金 属 成 形 机 床 、 和 铸造 机 械 、 木 工 机 床 、 数 
控 装 置 、 功 能 部 件 、 工 具 及 量具 量 仪 、 机 床 电器 和 磨料 麻 具 
等 分 行业 的 完备 的 机 床 工具 产业 体系 ， 完 全 具备 自主 发 展 的 
产业 基础 ， 部 分 产品 技术 领域 达到 和 接近 国际 先进 水 平 ， 初 


步 形成 具有 国际 影响 力 的 企业 品牌 和 产业 集群 ， 为 国民 经 济 
建设 和 中 国 装备 制造 业 的 持续 发 展 提供 战略 支撑 。 

根据 国家 统计 局 2014 年 中 国 机 床 工具 产业 统计 数据 
显示 ， 中 国 机 床 工具 产业 规模 以 上 企业 共有 5 400 家 ， 其 
中 国有 控股 、 集 体 控股 、 私 人 控股 、 港 澳 台 商 控 股 、 外 商 
控股 和 其 他 类 型 的 企业 占 比 分 别 为 3.5%、2.1%、 


80.6% 、4.1% 、5.9% 和 3. 896 ， 与 上 年 同期 相 比分 别 变 
化 了 -0.5、-0.3、1.8、-0.1、-1.0 和 0.1 个 百分点 。 
总 体 上 看 ， 中 国 机 床 工具 产业 结构 呈现 新 的 变化 ， 民 营 经 
济 继续 保持 活跃 的 发 展 势头 。2014 年 中 国 机 床 工具 产业 企 
业 构 成 按 所 有 制 性 质 分 类 情况 见 表 1。 | 


R1 2014 年 中 国 机 床 工具 产业 企业 构成 按 所 有 制 性 质 分 类 情况 


企业 数 ( 家 ) 


所 有 制 性 质 

合计 

国有 控股 

集体 控股 

私人 控股 
港澳 台 商 控股 
外 商 控股 
其 他 类 型 





上 年 同期 企业 数 (K) 
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TE: 由 于 国家 统计 局 未 提供 数控 装置 和 机 床 电 器 分 行业 的 统计 数据 ， 因 此 表 中 不 含 上 述 两 个 分 行业 。 


按 中 国 机 床 工 具 产 业 分 行业 的 分 类 分 析 ， 金 属 切 削 机 
床 、 金 属 成 形 机 床 、 和 铸造 机 械 、 木 工 机 床 、 功 能 部 件 、 工 


具 及 量具 量 仪 和 磨料 磨 具 等 分 行业 的 企业 比例 分 别 为 
13.5%, 10.1%, 11.4%, 2.8%, 7.3%, 12.6% 和 


30.0%, 与 上 年 同期 相 比 分 别 变 化 了 -0.6、- 0.2, 
-0.3, -0.2. 0.3, 00 和 0.8 个 百分点 。 总 体 上 看 ， 产 
业 中 的 主机 类 分 行业 呈现 萎缩 趋势 。2014 年 中 国 机 床 工具 
产业 企业 构成 按 分 行业 分 类 情况 见 表 2。 


表 2 2014 年 中 国 机 床 工具 产业 企业 构成 按 分 行业 分 类 情况 


分 行业 名 称 
合计 
金属 切削 机 床 
金属 成 形 机 床 
铸造 机 械 
木工 机 床 
功能 部 件 
IAARERSED 
磨料 磨 具 
其 他 金属 加 工 机 械 


企业 数 (F) 





上 年 同期 企业 数 (K) 





12. 
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注 : 由 于 国家 统计 局 未 提供 数控 装置 和 机 床 电器 分 行业 的 统计 数据 ， 因 此 表 中 不 含 上 述 两 个 分 行业 。 
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以 上 数据 所 反映 出 的 中 国 机 床 工具 产业 结构 最 新 变化 
情况 ， 间 接 印证 了 2014 年 中 国 机 床 工具 产业 总 体 处 于 承 


压 运 行 的 状态 ， 且 运行 压力 进一步 加 大 。 
(BRA: 中 国 机 床 工具 工业 协会 杜 智 强 ] 





随 着 产业 内 外 部 发 展 环境 和 影响 因素 的 变化 ， 中 国 机 床 
工具 产业 也 随 之 在 不 同方 面 和 不 同 层次 发 生 结构 性 分 化 。 首 
先是 产业 主体 发 生 了 变化 。 据 国家 统计 局 和 海关 2014 年 中 国 
机 床 工具 产业 统计 数据 显示 ， 原 来 产业 结构 的 “国有 、 私 人 
和 外 资 ” 三 大 主体 三 分 天 下 的 格局 ， 如 今 已 演变 成 为 “私人 
企业 绝对 主体 ， 国 有 和 外 资 不 分 伯仲 ”的 局 面 。 私 人 控股 企 


业 在 全 行业 主 营业 务 收 入 和 企业 数量 方面 的 占 比 高 达 77. 8% 
和 80. 6% 。 与 之 对 应 ， 国 有 控股 企业 〈 含 集体 控股 ) 的 占 比 
较 少 ,甚至 在 金属 切削 机 床 分 行业 的 利润 总 额 占 比 中 为 
- 1.796 。 以 上 情况 反映 出 ， 经 济 不 断 下 行 的 环境 不 利于 国有 
体制 优势 的 发 挥 。2014 年 中 国 机 床 工具 产业 及 主要 分 行业 经 
济 运行 指标 按 企业 所 有 制 性 质 分 布 情况 见 表 1。 


RI 2014 年 中 国 机 床 工具 产业 及 主要 分 行业 经 济 运行 指标 按 企业 所 有 制 性 质 分 布 情况 


境外 控股 
(SBA) (90) 


行业 分 类 指标 名 称 NE 


主 营业 务 收 入 
利润 总 额 
HO 

企业 数量 
资产 

主 营 业务 收入 
利润 总 额 
出 口 

企业 数量 
资产 

主 营 业务 收入 
利润 总 额 
出 口 

企业 数量 
资产 

主 营 业务 收入 
利润 总 额 
出 口 

企业 数量 
资产 

主 营 业务 收入 
利润 总 额 
出 口 

企业 数量 
资产 


金属 加 工 机 床 


其 中 : 金属 切 前 
机 床 


金属 成 形 
机 床 


工具 及 量具 量 仪 





国有 控股 
(FRI) (90) uid 
2.8 
2.7 
8.4 
3.8 
4.2 
3.0 
2.6 
5.6 
4.2 
4.3 
1.7 
-0.6 
5.6 
4.4 
3.0 
4.3 
5.8 
5.9 - 
4.0 
8.8 
2.9 
4.1 
9.9 
3.7 
4.0 


产业 概况 


将 2014 年 与 2011 年 中 国 机 床 工具 产业 结构 数据 相 比 。 体 ， 即 长 期 占据 市 场 主导 地 位 的 大 企业 和 处 于 产业 价值 链 
较 ,“ 国 有 、 私 人 和 外 资 ”三 大 主体 在 产业 构成 中 占 比 的 最低 端的 小 企业 。 与 此 相对 ， 部 分 优秀 民营 企业 却 表现 为 
变化 大 体 呈 现 同一 规律 ， 即 “私人 企业 占 比 增加 幅度 与 国 道 势 上 扬 ， 显 示 强 劲 的 增长 动力 。 中 国 机 床 工 具 产 业主 要 
有 企业 下 降幅 度 相 当 ， 外 资 企 业 占 比 变化 不 大 ” S EKE, 经 济 数 据 占 比 变化 情况 (2014 年 与 2011 年 同期 比较 ) 见 
在 四 年 来 市 场 变 化 过 程 中 受 冲 击 最 大 的 基本 是 两 类 企业 群 32% 


22 中 国 机 床 工具 产业 主要 经 济 数据 占 比 变化 情况 
(2014 年 与 2011 年 同期 比较 ) (单位 : 个 百分点 ) 


行业 分 类 私人 控股 
全 行业 . 11.4 

8.5 
13. 5 
金属 加 工 机 床 4.6 
12. 4 
23.6 
其 中 ; 金属 切削 机 床 6.0 
13.6 
33.3 
金属 成 形 机 床 2.7 
7.6 
11.7 
工具 及 量具 量 仪 4.9 
3.2 


6. 5 





注 ， 其 他 经 济 成 分 的 变化 未 计 人 ， 因 此 各 部 分 占 比 变化 值 合计 不 为 零 。 


当前 这 种 新 的 产业 结构 变化 趋势 是 中 国 机 床 工具 产业 ”市场 发 展 和 提升 服务 市 场 能 力 的 集中 反映 ， 将 会 莫 定 中 国 
在 市 场 倒 和 逼 作用 下 的 积极 变化 ， 对 构建 产业 发 展 内 生动 力 机 床 工具 产业 持续 健康 发 展 的 基础 。 
和 利用 市 场 机 制 优 化 资源 配置 具有 重要 意义 ， 是 产业 顺应 (BEA: 中 国 机 床 工具 工业 协会 杜 智 强 ] 


从 生产 运行 、 出 口 等 方面 阐述 机 床 工具 产业 及 典 
型 产品 领域 运行 情况 





2014 年 中 国 机 床 工具 产业 运行 综述 

2014 年 中 国 机 床 工具 产业 典型 产品 领域 运行 情况 
加 工 中 心 产 
数控 车 床 
磨床 x 
齿轮 加 工 机 床 im 
重型 机 床 BER 

IF 

特种 加 工 机 床 
金属 成 形 机 床 
数控 装置 
功能 部 件 
工具 及 量具 量 仪 
磨料 磨 具 








、 中 国 机 床 工具 产业 运行 基本 情况 
2014 年 中 国 机 床 工具 产业 中 , 金属 加 工 机 床 产 出 
1 500 亿 元 ， 同 比 下 降 1.1% 。 其 中 ， 金 属 切削 机 床 824 亿 


元 , 同比 下 降 8.2% ; 金属 成 形 机 床 676 亿 元 ,同比 增长 


9.2% 。 工 具 及 量具 量 仪 产 出 388 亿 元 ,同比 增长 0.3%, 
2014 年 中 国 机 床 工 具 产 业 生 产 和 出 口 情 况 见 表 1。 


Rl 中 国 机 床 工具 产业 生产 和 出 口 情况 


指标 名 称 
金属 加 工 机 床 生产 
其 中 : SIR OHI OLR 
金属 成 形 机 床 
金属 加 工 机 床 出 口 
其 中 : 金属 切削 机 床 
金属 成 形 机 床 
工具 及 量具 量 仪 生产 
工具 及 量具 量 仪 出 口 
E: 生产 值 是 测算 值 ， 出 口 值 来 自 海关 数据 。 
二 、 重 点 联系 网 络 企业 运行 情况 
2014 年 ， 中 国 机 床 工具 工业 协会 信息 统计 重点 联系 网 
络 企业 共有 233 家 ， 共 完成 工业 总 产值 157 亿 元 ， 同 比 


金额 〈 亿 元 ) 同比 增长 《%) 





HERA (百分点) 
87 
11.0 
0.8 


增长 3. 196 , 2014 年 中 国 机 床 工具 工业 协会 信息 统计 重点 
联系 网 络 情况 见 表 2。 


表 2 ae 






工业 总 产值 ULI) 
HENK (96) 
企业 数 〈 家 ) 

HH (9) 


E: 由 于 四 售 五 人 ， 表 中 合计 数 有 微小 出 人 。 


为 了 有 效 评估 行业 企业 运行 质量 ， 提 高 行业 运行 分 
析 、 企 业 综 合 评 价 的 准确 性 和 科学 性 ， 营 造 公平 、 合 理 的 
行业 发 展 氛围 ， 中 国 机 床 工具 工业 协会 编制 了 “中 国 机 床 
工具 行业 运行 综合 评价 指数 ”体系 。 该 综合 评价 指数 是 综 


合 衡量 行业 企业 在 销售 规模 、 运 行 质量 和 发 展 速 度 等 方面 
数量 上 总 体 水 平 的 一 种 特殊 相对 数 ， 是 反映 企业 在 规模 、 
质量 、 速 度 方面 的 综合 性 总 量 指标 。 

综合 评价 指数 是 以 各 单项 经 济 指标 报告 期 内 实际 数值 
分 别 除 以 该 项 指标 的 全 行业 标准 值 并 乘 以 各 自 权 数 ， 合 计 
后 再 除 以 总 权 数 求 得 。 综 合 评价 指数 由 工业 产品 销售 率 、 
主 营业 务 收入 、 总 资产 贡献 率 、 成 本 费用 利润 率 、 主 营业 
务 利润 率 、 资 本 保值 增值 率 、 流 动 资产 周转 率 、 应 收 账 款 
周转 率 、 人 均 主 营业 务 收 入 、 主 营业 务 收入 增长 率 、 资 产 








负债 率 、 流 动 比率 12 项 指标 组 成 。 指 标的 选择 和 设置 ， 
反映 了 企业 在 产销 能 力 、 获 利 能 力 、 运 营 质 量 、 偿 债 能 力 
等 方面 的 情况 。 

计算 公式 为 : 综合 评价 指数 = ( 某 项 指标 报告 期 数 
(Ë :该 项 指标 全 行业 标准 值 x 该 项 指标 权 数 ) + 总 权 数 。 

为 了 兼顾 行业 规模 、 质 量 和 发 展 ， 体 现 对 企业 实现 
“做 强 ” 方 面 的 综合 评价 ， 指 数 中 权 数 基本 按照 “销售 规 
R :运行 质量 : 发 展 速度 =4 :5.5 :0.5” 的 比例 设置 。 标 
准 值 的 测算 依据 为 2006 年 至 2013 年 企业 年 报 实际 数据 。 
根据 “中 国 机 床 工具 行业 运行 综合 评价 指数 ”测算 方法 ， 
对 2014 年 度 行业 主要 企业 的 经 济 运 行情 况 进行 综合 评价 。 
2014 年 中 国 机 床 工具 行业 及 各 分 行业 经 济 运行 综合 评价 情 
况 〈 平 均 水 平 ) 见 表 3。 
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X3 ”中 国 机 床 工 具 行业 及 各 分 行业 经 济 运 行 
综合 评价 情况 (平均 水 平 ) 


| “综合 评价 指数 ELF. 


平均 水 平 〈 亿 元 ) 












机 床 工具 行业 5. 3 
金属 成 形 机 床 7.4 
磨料 磨 具 3.4 
金属 切削 机 床 6.6 
数控 装置 3.0 
工具 及 量具 量 仪 2.9 
机 床 电 器 1.7 


功能 部 件 0.8 





HE 3 不 难看 出 ，2014 年 中 国 机 床 工具 产业 中 金属 成 
形 机 床 分 行业 的 运行 最 好 ， 功 能 部 件 分 行业 的 运行 情况 最 
差 。 从 主 营业 务 收 入 的 平均 值 上 看 ， 金 属 成 形 机 床 分 行业 
的 行业 集中 度 最 高 ， 功 能 部 件 分 行业 中 小 企业 较 多 。 主 机 
产品 领域 中 ， 在 企业 平均 规模 相差 不 大 的 前 提 下 (平均 相 
差 0.8 亿 元 ) ， 金 属 成 形 机 床 分 行业 的 运行 情况 要 远 好 于 
金属 切削 机 床 分 行业 , 综合 评价 指数 前 者 比 后 者 高 
T 0.325, | 

2014 年 中 国 机 床 工具 工业 协会 信息 统计 重点 联系 网 络 
主要 经 济 指标 情况 见 表 4。 


表 4 2014 中 国 机 床 工具 工业 协会 信息 统计 重 扩 联系 网 络 主要 经 济 指标 情况 


主 营 业务 收入 


利润 总 额 


产 成 品 存货 机 床 产量 其 中 : 数控 机 床 产量 


行业 和 名称 2014 年 | 同比 增长 | 2014 年 | 同比 增长 | 2014 年 | 同比 增长 | 2014 年 | 同比 增长 | 2014 年 | 同比 增长 
( 亿 元 ) (9b ) (4.75) (96) (4436) (% ) CHE) ( 96) (万 台 ) | (9) 


机 床 工具 行业 合计 
金属 切削 机 床 
金属 成 形 机 床 
机 床 电器 
HLR BHE 
工具 及 量具 量 仪 
磨料 磨 具 
滚动 功能 部 件 
数控 装置 
E: 1. 由 于 四 舍 五 人 ， 表 中 合计 数 有 微小 出 人 。 

2. 功 能 部 件 分 行业 中 的 机 床 附 件 和 滚动 功能 部 件 分 别 统计 。 
通过 对 2014 年 中 国 机 床 工 具 工 业 协 会 信息 统计 重点 

联系 网 络 数 据 和 海关 出 口 情况 分 析 ， 可 以 看 出 机 床 工具 产 

业 运 行 具有 如 下 特征 。 

1. 需求 持续 低迷 ， 销 售 低位 波动 
2014 年 ， 金 属 加 工 机 床 新 增订 单 同比 下 降 2.7% ,在 

手 订单 同比 下 降 0.6% 。 其 中 , 金属 切削 机 床 新 增订 单 同 

比 下 降 3. 5% ， 在 手 订单 同比 下 降 15%; 金属 成 形 机 床 

新 增订 单 同 比 增长 0.4% ,在 手 订 单 同比 增长 1. 8% 。 

2014 年 ， 全 行业 产品 销售 收入 同比 增长 2.0% ,金属 

加 工 机 床 产品 销售 收入 同比 增长 0.7% 。 其 中 ， 金 属 切削 

机 床 产 品 销售 收入 同比 增长 0. 3% ,金属 成 形 机 床 产 品 销 

售 收入 同比 增长 2.4% 。 

2. 生产 逐渐 收缩 ， 库 存 高 位 微 降 
2014 年 ， 金 属 加 工 机 床 产量 同比 下 降 2.0% 。 其 中 ， 

金属 切削 机 床 产 量 同 比 下 降 1.7% ,金属 成 形 机 床 产量 同 

比 下 降 3. 3% 。 

”2014 年 ， 全 行业 产 成 品 存货 同比 下 降 6. 5% ,金属 加 

工 机 床 产 成 品 存货 同比 下 降 0. 1% 。 其 中 ,金属 切削 机 床 

产 成 品 存货 同比 下 降 0. 6% ， 金 属 成 形 机 床 产 成 品 存货 同 
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18. 8 





26 
5 
比 增长 3. 196, 


3. 利润 低位 回升 ,亏损 面 处 于 高 位 

2014 年 ， 全 行业 利润 总 额 同 比 增长 11. 4% ,金属 加 
工 机 床 利润 总 额 同比 增长 8. 1% 。 其 中 ,金属 切削 机 床 利 
润 总 额 同 比 增长 14. 9% ,金属 成 形 机 康利 渔 总 额 同比 增 
K 2.9%, 

2014 年 ， 全 行业 亏损 企业 占 比 为 31.9% ， 金 属 加 工 
机 床 亏 损 企业 占 比 为 36.7% 。 其 中 ， 金 属 切 削 机 床 亏损 企 
业 占 比 为 42.7% ,金属 成 形 机 床 亏 损 企业 占 比 4.3%。 

4. 出 口 保持 稳定 高 速 增长 

2014 年 ， 中 国 机 床 工具 商品 出 口 总 额 116.3 亿美 元 ， 
同比 增长 22. 1% 。 金 属 加 工 机 床 出 口 额 34.0 亿美 元 ， 同 
比 增长 18. 8% 。 其 中 ， 金 属 切 前 机 床 出 口 额 22.7 亿美 元 ， 
同比 增长 20.696 ; 金属 成 形 机 床 出 口 额 11.2 亿美 元 ， 同 
比 增长 15. 3% 。2014 年 中 国 机 床 的 出 口 依存 度 是 13. 996 , 
工具 的 出 口 依存 度 是 44. 490 , tB ET AR BE — bz 89 4 91 3807 5 
刀具 (26.2 亿美 元 ) 、 金 属 切削 机 床 〈22.7 亿美 元 ) AB 
料 磨 具 (21.8 亿美 元 ) 2014 年 中 国 机 床 工具 商品 出 口 情 
况 见 表 5。 | 


G5 2014 年 中 国 机 床 工具 商品 出 口 情况 


其 中 : 数控 
出 口 量 


wom | 同比 增长 | mom | 同比 增长 同比 增长 | om | 同比 增长 
(万 台 /万 件 )| (%) | (亿美 元 ) | (e) |( 万 台 / 万 件 )| (e) | (亿美 元 ) | (%) 


机 床 工具 总 计 
金属 加 工 机 床 | 
其 中 ; 金属 切削 机 床 
金属 成 形 机 床 
铸造 机 
木工 机 床 
机 床 夹具 、 附 件 
机 床 零 件 、 部 件 
数控 装置 
切削 刀具 
BAHN 
BAER 
注 ， 由 于 四 舍 五 人 ， 表 中 合计 数 有 微小 出 人 。 
出 口 去 向 上 ， 美 国 排 在 第 一 位 〈16. 6 亿美 元 ) ， 同 比 
增长 11.6% ; 越南 高 速 上 升 ， 牙 居 第 二 位 (11.4 亿美 
T), HERK 231.7%; 日 本 位 居 第 三 (9.7 亿美 元 ) ， 





同比 增长 24. 6% 。2014 年 中 国 机 床 工 具 商 品 出 口 去 向 前 


10 位 国家 (地 区 ) 情况 见 表 6。 
出 口 企业 中 ,私人 企业 占 比 持续 增加 (55.5%), F 
资 企 业 (31.5%) MEHA (ARE) 企业 (13.0%) 的 








HEBER FEE, BAR (50.1 亿美 元 )、 华 南 (21.5 亿美 
元 ) 和 华北 (20.6 亿美 元 ) 等 东部 沿海 地 区 出 口 居 前 三 
位 ， 同 比分 别 增长 12. 2% 、42. 6% 和 14. 7% 。 贸 易 方 式 反 
映 一 般 贸 易 (85.0% ) 占 比 增加 ， 外 商 投资 (13.4%) d 
比 下 降 。2014 年 中 国 机 床 工具 商品 出 口 按 企业 性 质 分 列 情 
HULA 7, 2014 年 中 国 机 床 工具 商品 出 口 按 省 、 自 治 区 、 
直辖 市 分 列 情况 见 表 8。 


M6 2014 年 中 国 机 床 工具 商品 出 口 去 向 前 10 位 国家 (地区) 情况 


出 口 量 出 口 量 同比 |” 出口 量 占 比 gium ERIK 





出 口 额 点 比 


100. 0 
14. 3 
9.8 
8.3 
6.4 
5.7 


4.1 


11 


中 国 机 床 工具 工业 年 鉴 2015 
*7 中 国 机 床 工具 商品 出 口 按 企业 性 质 分 列 情况 


出 口 量 出 口 量 同比 | ”出口 量 占 比 | HD 出 口 额 同比 ` 
(万 台 / 万 件 ) 增长 (96) (96) ” “(亿美 元 ) 增长 (9) 






























总 计 478 194 14.6 100.0 116.3 22.1 

私人 企业 287 489 20. 5 60. 1 64. 3 | 55.3 
外 商 独资 企业 45 569 19.8 9.5 25.8 
国有 企业 35 560 -1.1 7.4 10. 5 
中 外 合资 企业 12 104 8.8 2.5 5.5 
集体 企业 96 728 4.2 2.5 
中 外 合作 企业 175 0. 3 





个 体 工 商户 568 


注 : 由 于 四 会 五 人 ， 表 中 合计 数 有 微小 出 入 。 


ES 中 国 机 床 工具 商品 出 口 按 省 、 自 治 区 、 直 辖 市 分 列 情况 


省 、 自 治 区 、 HHE 出 口 量 同比 出 口 量 占 比 | HO HOARE | dni 
直辖 市 (万 台 / 万 件 ) MIE (96) (96) (亿美 元 ) 增长 (%) (96) 


BH 478 194 100. 0 
江苏 省 30 996 9. 5 19. 5 
浙江 省 17 448 . 13. | 12.0 
PRE 42 228 | | o 130 112 
山东 省 16 319 .5 | 9.9 
上 海 市 20732 0.6 9.2 
辽宁 省 | 12 961 6.1 ‚5.2 
广西 区 927 4.9 4.2 
河南 省 173 010 4.4 3.8 
北京 市 4 950 3.9 3.3 
福建 省 15 161 3. 3 2.9 
MCA 14 661 2.6 2.2 
天 津 市 6 788 2.4 2.0 
四 川 省 7 358 2. 2 1.9 
黑龙 江 省 2 668 .9 1.6 
重庆 市 9 627 .8 1.5 
湖北 省 4 617 .7 1.4 
安徽 省 9 049 .6 1.4 
江西 省 6 460 .4 1.2 
湖南 省 .2 1.0 
贵州 省 1.0 
云南 省 0.9 
陕西 省 0.6 
宁夏 区 0.5 
新 疆 区 0.5 
吉林 省 0.4 
甘肃 省 0.3 
海南 省 0.2 
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据 2014 年 中 国 机 床 工具 工业 协会 年 报 的 产销 存 统计 
和 海关 出 口 贸 易 数 据 ， 对 加 工 中 心 、 数 控 车 床 、 磨 床 、 齿 
轮 加 工 机 床 、 重 型 机 床 、 特 种 加 工 机 床 、 金 属 成 形 机 床 、 
数控 装置 、 功 能 部 件 、 工 具 及 量具 量 仪 、 磨 料 磨 具 11 个 
机 床 工 具 产 业 典 型 产品 领域 的 生产 运行 和 出 口 情况 进行 分 
析 ， 共 涉及 企业 344 家 。 由 于 2014 年 年 报 对 产销 存 统计 
产品 目录 进行 了 调整 ， 细 化 了 产品 分 类 ， 提 高 了 统计 分 类 
的 准确 性 ， 与 2013 年 的 产品 分 类 有 较 大 变化 ， 所 以 只 能 
提供 部 分 产品 的 同比 数据 。 





一 、 基 本 情况 

2014 年 ， 中 国 机 床 工具 行业 年 报 统计 中 生产 加 工 中 心 
产品 的 企业 共计 46 家 。 加 工 中 心 总 体 呈 现 高 速 增长 趋势 ， 
产量 25 057 台 ， 同 比 增长 15.4% ; 销售 产值 106 亿 元 ， 同 
比 增长 29. 5% ; 期 间 产 成 品 库存 增加 3 017 台 ， 同 比 增长 
1 465. 2% 。 从 产品 结构 看 ， 立 式 加 工 中 心 产品 保持 高 速 
增长 。 从 销售 数据 看 ， 加 工 中 心 产 品 销量 同比 下 降 ， 但 金 
额 同 比 增长 ， 加 工 中 心 单 台 价 格 呈 现 土 升 趋势 。2014 年 加 
工 中 心 产品 产销 存 情 况 见 表 1。 

二 、 生 产 运 行 

2014 年 ， 加 工 中 心 产品 的 产销 总 体 保 持 增长 态势 ， 主 
要 是 立 式 加 工 中 心 快 速 增长 拉动 ， 卧 式 加 工 中 心 和 龙门 加 
工 中 心 呈 现下 降 趋 势 ， 特 别 是 龙门 加 工 中 心 的 产销 大 幅 
下 降 。 


R1 2014 年 加 工 中 心 产品 产销 存 情况 






产品 名 称 


加 工 中 心 合 计 
立 式 加 工 中 心 
卧 式 加 工 中 心 
龙门 式 加 工 中心 
其 中 : 超重 型 龙门 
式 加工 中 心 
重型 龙门 式 
加 工 中 心 
大 型 龙门 式 
加 工 中 心 
中 小 型 龙门 
式 加 工 中 心 
其 他 


舅 一 方面 ， 受 需求 整体 下 滑 和 供需 波动 影响 ， 加 工 中 
心 产品 整体 呈现 库存 大 幅 增 加 的 情况 。 特 别 需 要 引起 注意 
的 是 ，2014 年 立 式 加 工 中 心 的 产 成 品 库 存 激增 ， 库 存 台数 
增加 3 039 €, 同比 增长 2 675.4% 。 反 映 出 该 产品 受 供需 
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期 间 产 成 品 库存 
ew |e | an | me 
(8) (4426) ñ 


(%) (%) 


变化 影响 ， 可 能 存在 产 出 过 剩 的 情况 。 

三 、 出 口 情况 mE 

根据 海关 统计 数据 ，2014 年 加 工 中 心 出 口 总 额 2.1 亿 
美元 ， 同 比 增 长 32.096, Hh, sr K i T H OH p di 


产业 运行 


1.2 亿美 元 ， 同 比 下 降 0.6% ; 卧 式 加 工 中 心 出 口 额 0.3 美元 ， 同 比 增长 43$. 5% ; 铣 车 复合 加 工 中 心 出 口 额 0. 005 
亿美 元 ,同比 增长 22. 8% ; 龙门 式 加 工 中 心 出 口 额 0.6 亿 亿美 元 。2014 年 加 工 中 心 出 口 情 况 见 表 2。 | 


X2 2014 年 加 工 中 心 出 口 情况 


BOR | 同比 增长 nw | 同比 增长 同比 增长 
% 





加 工 中 心 合计 _9.4 
立 式 加 工 中 心 13.3 
卧 式 加 工 中 心 -13.4 
龙门 式 加 工 中 心 -47.4 
铣 车 复合 加 工 中 心 
未 列 名 加 工 中 心 
E: 由 于 四 含 五 人 ， 表 中 合计 数 有 微小 出 人。 
从 出 口 量 和 出 口 额 上 看 ， 立 式 加 工 中 心 的 占 比 都 居 首 在 加 工 中 心 出 口 去 向 上 ， 越 南 迅猛 增长 ， 排 在 第 一 
位 ; 从 单价 上 看 ， 卧 式 加 工 中 心 的 单价 最 高 。 从 出 口 趋势 位 ， 出 口 额 同比 增长 2 521. 796 ; EEE FEF, AFA 
上 看 ， 加 工 中 心 在 上 出口 量 和 出 口 额 上 基本 保持 增长 趋势 ， 二 位 ， 同比 下 降 6. 1% ; 中 国 香 港大 幅 下 降 ， 位 居 第 三 ， 
但 出 口 量 增 速 要 明显 高 于 出 口 额 的 增 速 ， 因 此 加 工 中 心 的 同比 下 降 44. 096 。2014 年 加 工 中 心 出 口 去 向 前 10 位 国家 


单价 呈现 同比 显著 下 降 的 趋势 。 (地 区 ) 情况 见 表 3。 
3&3 2014 年 加 工 中 心 出 口 去 向 前 10 位 国家 (地区) 情况 





E: 由 于 四 会 五 人 ， 表 中 合计 数 有 微小 出 入 。 


加 工 中 心 出 口 企业 中 ， 按 出 口 额 占 比 排序 ， 外 资 企 业 同比 分 别 增 长 256. 8% 、89. 696 和 下 降 28.8% 。2014 年 加 
¿43.0% ， 私人 企业 占 42.8% ， 国 有 企业 鼎 14.2% 。 在 工 中 心 出 口 按 企业 性 质 分 列 情况 见 表 4。2014 年 加 工 中 心 
出 口 企业 所 在 地 区 中 ,， 按 出 口 额 占 比 排序 ， 华北 出 口 按 企业 所 在 地 区 分 列 情况 表 5。 

(36.695) 、 华 东 (27.7%) MAI (16.7%) 居 前 三 位 ， | 
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42 亿 达 日 平 机 床 有 限 公司 http: //www. ync — china. com/ 

43 云南 CY HARAR] http: //www. cy — ymtw. com/ 

44 长 沙 金 岭 机 床 有 限 责 任 公 司 http: //www. jinling. net. cn/ 

45 | 浙江 凯 达 机 床 股 份 有 限 公司 http: //www. zjmtw. com/ 

46 浙江 联 强 数 控 机 床 股 份 有 限 公 司 http: //www. lj - machinetool com/ 





势 ， 产量 84 374 台 ， 同 比 增长 16. 2% ; 销售 产值 137. 4 
亿 元 ， 同 比 增长 11.6% ; 期 间 产 成 品 库存 减少 147 €, 
同比 增长 93. 5% 。 从 数控 车 床 产品 结构 上 看 ， 数 控 甲 式 
车 床 产品 的 比重 最 大 。2014 年 数控 车 床 产品 产销 存 情况 
见 表 7。 

二 、 生 产 运 行 

2014 年 ， 数 控 车 床 产品 的 产销 总 体 保持 增长 态势 。 从 

一 、 基 本 情况 细 分 产品 结构 上 看 ， 产 销量 占 比 最 大 的 仍然 是 数控 中 小 型 

2014 年 ， 中 国 机 床 工具 行业 年 报 统计 中 生产 数控 车 卧 式 车 床 ， 数 控 超 重型 立 式 车 床 和 卧 式 车 床 的 占 比 最 小 。 
床 产 品 的 企业 共计 40 家。 数控 车 床 总 体 呈 现 较 快 增长 趋 这 些 细 分 产品 运行 情况 间接 反映 了 市 场 需求 的 变化 。 
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表 7 2014 年 数控 车 床 产品 产销 存 情 况 


期间 产 成 品 库存 


司 比 ñ H H 
产品 名 称 数量 | | em | RE | 数量 数量 | PE) am | P” 
alla PE | c) »" ar cay | 45 | ( 亿 元 )| HR 
10%) (9) | ` 0%) cæ) | | (4) (46) 


数控 车 床 93.5 | -0.001|-100.1 
数控 卧 式 车 床 


其 中 : 数控 超重 型 
卧 式 车 床 


数控 重型 臣 
式 车 床 


数控 大 型 臣 
AER 

数控 中 小 型 
卧 式 车 床 







数控 立 式 车 床 


其 中 : 数控 超重 型 
立 式 车 床 


数控 重型 
ZAER 


数控 大 型 
立 式 车 床 


数控 中 小 型 
立 式 车 床 


其 他 





从 库存 数据 看 ， 数 控 车 床 总 体 上 处 于 消化 库存 的 状 三 、 出 口 情况 
态 。 但 对 比 产 成 品 库存 数量 和 人 金额 的 同比 变化 趋势 ， 可 以 根据 海关 统计 数据 ，2014 年 数控 车 床 出 口 总 额 3.5 亿 
发 现 库 存 数 量 同比 增长 ， 库 存 金 额 同比 下 降 。 这 反映 出 库 美元 ， 同 比 增 长 22. 8% 。 其 中 ， 数 控 卧 式 车 床 出 口 额 3. 1 
存 增长 的 主要 产品 属于 低 价值 的 机 床 ， 并 间接 反映 出 数控 亿美 元 ， 同 比 增 长 16. 1% ; 其 他 数控 车 床 〈 含 数控 立 式 车 
车 床 市 场 需求 正在 升级 。 | PR) 出 口 额 0.4 亿美 元 ， 同 比 增长 108. 5% , 2014 年 数控 
车 床 出 口 情况 见 表 8。 


ES 2014 年 数控 车 床 出 口 情况 


数控 卧 式 车 床 
其 他 数控 车 床 
其 中 ; 数控 立 式 车 床 






-2.6 


E: 由 于 四 会 五 人 ， 表 中 合计 数 有 微小 出 人 。 
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从 出 口 量 和 出 口 额 上 看 ， 数 控 臣 式 车 床 的 占 比 都 居 首 ”趋势 。 
位 ; 从 单价 看， 数控 立 式 车 床 的 单价 最 高 。 从 出 口 趋势 在 数控 车 床 出 口 去 向 上 ,日 本 排 在 第 一 位 ,出口 额 同 
上 看 ， 其 他 数控 车 床 ( 含 数控 立 式 车 床 ) 保持 高 速 增长 趋 WK 37.690, 美国 处 于 第 二 位 ,同比 增长 39.6% ; 德 
势 ， 但 出 口 量 增 速 要 明显 高 于 出 口 额 的 增 速 ， 因 此 其 他 数 。” ” 国 位 居 第 三 ， 辣 比 增长 33. 1% 。2014 年 数控 车 床 出 口 去 
控 车 床 ( 含 数控 立 式 车 床 ) 的 单价 呈现 同比 显著 下 降 的 。” ”向 前 10 位 国家 (地 区 ) 情况 见 表 9。 


表 9 2014 年 数控 车 床 出 口 去 向 前 10 位 国家 地区) 情 


出 口 量 同比 增长 占 比 出 口 额 间 比 增长 mnm (46) 
(地 区 ) (6) (96 ) (96) ( 百 万 美元 ) (96) 










单价 
(万 美元 /人 台 ) 





wo oo ~ CQ UU A U NH =— 


jura 
o 


tk: 由 于 四 合 五 人 ， 表 中 合计 数 有 微小 出 人 。 


数控 车 床 出 口 企业 中 ， 按 出 口 额 占 比 排序 ， 外 资 企业 占 ”17.7% 和 9.0%。2014 年 数控 车 床 出 口 按 企业 性 质 分 列 情况 见 
67.7% ， 私 人 企业 占 26. 3% ， 国 有 企业 占 6% 。 在 出 口 企业 所 K 10, 2014 下 数控 车 床 出 口 按 企业 所 在 地 区 分 列 情况 见 
在 地 区 中 , 按 出 口 额 占 比 排序 , ER (47.9%), Ak RIL 
(34.0%) 和 华北 (6.6%) 居 前 三 位 ,同比 分 别 增长 31.0% 、 


企业 性 质 
合计 
外 资 企业 


私人 企业 
国有 企业 


表 10 2014 年 数控 车 床 出 口 按 企业 性 质 分 列 情况 


出 口 量 同比 增长 出 口 额 同比 增长 | 
% % 
352 








单价 
(万 美元 / 台 ) 





w MN tana A 


$: 由 于 四 含 五 人 ， 表 中 合计 数 有 微小 出 人 。 


表 11 2014 年 数控 车 床 出 口 按 企业 所 在 地 区 分 列 情况 





E: 由 于 四 会 五 人 ， 表 中 合计 数 有 微小 出 入 。 
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四 、 企 业 信 息 称 汉 语 拼音 的 字母 排序 ) 见 表 12, 
参加 2014 年 数控 车 床 产品 年 度 统计 的 企业 〈 按 企业 名 


表 12 参加 2014 年 数控 车 床 产品 年 度 统计 的 企业 〈 按 企业 名 称 汉语 拼音 的 字母 排序 ) 


l PAS ROL AAR A RAR http; //www. ayxsjc. cn/ 

2 宝鸡 机 床 集团 有 限 公司 http; //www. bjmtw. com/ 

3 北京 北 一 机 床 股份 有 限 公 司 http; //ftp. byjc. com. en/index. asp 
4 大 连 机 床 集团 有 限 责 任 公司 http; //www. dmtg. com/ 

5 广州 市 珠江 机 床 厂 有限 公司 http: //www. prmt. com. cn/ 

6 汉 川 数控 机 床 股 份 公 司 http: //www. cnhlmt com/ 

7 杭州 光大 机 械 有 限 公司 http: //www. guoliang. com. cn/ 
8 杭州 友 佳 精密 机 械 有 限 公 司 http; //www. feeler com. cn/ 

9 江苏 齐 航 数控 机 床 有 限 责 任 公司 http: //www. china - qhenc. com/ 
10 马鞍 山 万 马 机 床 制造 有 限 公司 http: //www. wanmajc. com/ 

11 牡丹 江 迈 克 机 床 制造 有 限 公 司 http: //www. mdjmec. com/ 

12 南京 第 一 机 床 广 有 限 公 司 http; //www. nj — Jee. com/ 

13 南通 科技 投资 集团 股份 有 限 公司 http; //www. tontec. cn/ www/ 
14 宁波 海天 精工 股份 有 限 公 司 http; //www. hision. com. cn/ 

15 宁夏 新 瑞 长 城 机 床 有 限 公 司 http: //www. shinri. cn/about_ 23. html 
16 齐齐哈尔 二 机 床 (集团 ) 有 限 责任 公司 http; //www. q2jc. com. cn/ 

17 齐 重 数控 装备 股份 有 限 公司 http //www. qfmtw. com. cn/ 

18 秦 川 机 床 工具 集团 股份 公司 http: //www. qinchuan. com/ 

19 青海 华 鼎 重型 机 床 有 限 责任 公司 http: //www. qhzx. cn/ 

20 瑞 远 机 床 集团 有 限 公 司 http: //www. ruiyuanchina. com/ 
21 山东 临沂 金星 机 床 有 限 公司 http; //www. jinxingjichuang. com/ 
22 山东 重 南 机 床 有 限 公 司 http: //lunanmachine. com/ 

23 山东 普 利 森 集团 有 限 公司 http; //www. dzjc. com/ 

24 土 海 第 三 机 床 厂 http: //www. h3mt. com/ 

25 上 海 机 床 厂 有 限 公 司 http: //www. smtw. com/cn/ 

26 沈阳 机 床 (集团 ) 有 限 责 任 公司 http; //www. syjcc. com/ 

27 四 川 普 什 宁 江 机 床 有 限 公司 http; //www. ningjiang. com/ 

28 太原 第 一 机 床 厂 http: //tydyjec. cn. china. cn/ 

29 天 水 星火 机 床 有 限 责任 公司 http: //www. sparkenc. com/ 

30 芜湖 恒 升 重型 机 床 股 份 有 限 公 司 http: //www. whhmtw. com/ 

31 武汉 重型 机 床 集团 有 限 公司 http: //www. whhdmt. com/ 

32 新 乡 日 升 数 控 轴 承 装备 股份 有 限 公司 http; //www. xxrs. com/ 


33 云南 CY 集团 有 限 公 司 http: //www. cy — ymtw. com/ 
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34 长 沙 金 岭 机 床 有 限 责 任 公司 | http: //www. jinling, net. en/ 

35 浙江 海德 曼 机 床 制造 有 限 公司 http; //www. headman. en/ 

36 浙江 金 火 机 床 有 限 公司 http: //www. jinhuo. net/ 

37 浙江 凯 达 机 床 股 份 有 限 公 司 http: //www. zjmtw. com/ 

38 浙江 联 强 数控 机 床 股 份 有 限 公 司 http: //www. lj - machinetool. com/ 
39 重庆 机 床 (RA) 有 限 责 任 公司 http: //www. chmti. com 

40 重庆 市 第 二 机 床 厂 有 限 责任 公司 http: //www. cgej. com/ 





PE 13.4% ; 期 间 产 成 品 库存 减少 330 E, 同比 增长 36% 。 
从 磨床 销售 结构 看 ， 数 控 磨 床 产品 金额 的 比重 接近 一 半 ， 
其 下 降幅 度 要 大 于 全 部 磨床 的 降幅 。2014 年 磨床 产品 产销 
存 情况 见 表 13。 

二 、 生 产 和 运行 

2014 年 磨床 产品 的 产销 总 体 呈 现 大 幅 负 增长 的 态势 。 
从 细 分 产品 结构 上 看 ， 产 销量 占 比 最 大 的 仍然 是 平面 磨床 

一 、 基 本 情况 | 和 外 圆 磨床 ， 其 中 外 圆 磨床 的 数控 化 率 要 高 于 平面 磨床 。 

2014 年 ， 中 国 机 床 工具 行业 年 报 统 计 中 生产 磨床 产品 。 数控 磨床 运行 下 滑 的 趋势 与 全 行业 结构 升级 的 总 体 趋势 相 
的 企业 共计 31 家。 磨床 生产 总 体 呈 现 大 幅 下 降 趋 势 , 产量 。“ 悖 ,反映 出 磨床 产品 领域 的 升级 力度 在 进一步 弱化 。 
1192356, 同比 下 降 10.7% ; 销售 产值 19.3 亿 元 ， 同比 





表 13 2014 年 磨床 产品 产销 存 情况 
( 台 ) (9) |( 亿 元 ) | (96) (E) | (9) |( 亿 元 ) | (90) (8) (%) | ( 亿 元 ) | (9e) 
322. 6 
192. 0 


BERO 
其 中 : 数控 磨床 
平面 磨床 

其 中 ， 数控 
导轨 磨床 
其 中 : 数控 
PE BUB 
其 中 : 数控 
内 圆 磨床 
其 中 ; 数控 
坐标 磨床 
tb. 数控 
立 式 磨床 
其 中 ， 数控 
曲轴 、 凸 轮 磨 床 
其 中 : 数控 
轧辊 磨床 
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其 中 : 数控 
工具 磨床 400 0.4 








Ap: 数控 91 
> ST AB OLR 30 
其 中 : 数控 28 
其 他 2 413 
其 中 : 数控 1 040 


从 2014 年 磨床 产 成 品 库 存 的 数据 变化 也 能 反映 出 行业 
发 展 弱 化 的 情况 。2014 年 产 成 品 存货 中 ， 无 论 是 磨床 还 是 
数控 磨床 ， 数 量 和 金额 均 保 持 同比 增长 ， 且 金额 的 增 速 远 
高 于 数量 的 增 速 。 这 一 情况 反映 出 存货 中 高 价值 产品 的 比 
重 在 增加 ， 中 高 档 产品 可 能 存在 滞销 的 情况 。 

三 、 出 口 情况 

根据 海关 统计 数据 ，2014 年 磨床 出 口 总 额 0.93 亿美 


表 14 2014 年 磨床 产品 出 口 情况 


Ham 同比 增长 | 出 口 额 同比 增长 |. 单价 
5 % % _ 
34.9 2 


合计 
平面 磨床 
曲轴 磨床 
外 圆 磨床 
内 圆 磨床 
轧辊 磨床 
数控 工具 磨床 
XE. DBD 
其 他 磨床 
E: 由 于 四 舍 五 人 ， 表 中 合计 数 有 微小 出 人 。 
从 出 口 量 和 出 口 额 上 看 ,平面 磨床 的 占 比 都 居 首 位 ; 





5.5 


从 单价 上 看 ， 轧 辊 磨床 的 单价 最 高 。 从 出 口 趋势 上 看 ， 磨 
床 出 口 虽然 旦 现 增 长 趋势 ,但 出 日 单价 呈现 下 降 趋势 。 其 
中 ， 外 圆 磨床 出 品 量 增 速 较 高 ， 但 出 口 额 旺 现 负 增长 。 因 


此 ， 外 圆 磨床 出 口 单 价 降幅 最 大 ， 达 到 72. 5% 。 






(&) 
期 间 产 成 品 库存 


(€) | (99) | ( 亿 元 ) | (9) | CB) | (0) | ( 亿 元 ) 1 (99). 1 (6) | (æ) | ( 亿 元 ) | (90) 
5 0.2 6 0.2 -1 


0.4 20 





元 , 同比 增长 14.0%。 其 中 ,位 居 前 三 位 的 产品 是 : 平面 
磨床 出 口 额 0.25 亿美 元 ， 同比 增长 1.7% ; 外 圆 磨床 出 口 
额 0.21 亿美 元 ， 同比 下 降 3.2% ; 其 他 磨床 出 口 额 0.20 亿 
ET, 同比 增长 9 0% 。2014 年 磨床 产品 出 口 情况 见 
表 14。 


同比 增长 


-15.5 
l -3.6 


1 -72.5 
7 29.0 
9 214 — 
3 1.3 
l 121.5 
4 24.7 


在 磨床 出 口 去 向 上 ， 德 国 排 在 第 一 位 ， 出 口 额 同比 下 
降 3.4% ; 越南 处 于 第 二 位 ， 同 比 下 降 25. 2% ; 拉脱维亚 快 
速 升 至 第 三 位 。2014 年 磨床 出 口 去 向 前 10 位 国家 (地 区 ) 


情况 见 表 15。 


215 2014 年 磨床 出 口 去 向 前 10 位 国家 (地区) 情况 


国家 出 口 数量 同比 增长 
(HWX) (5) (96) 
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出 口 额 
% 
st de) ( 百 万 美元 ) 
6.2 9 







同比 增长 
比 (% 
9.6 . 


8.3 
8.2 








8 
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18 深圳 市 捷 甫 达 实业 有 限 公司 http: //www. jointen. com/ 

19 四 川 普 什 宁 江 机 床 有 限 公司 http; //www. ningjiang com/ 

20 天 津 第 一 机 床 总 三 http: //www. tmtw. com/ 

21 天 津 市 第 二 机 床 有 限 公司 http; //www. tmtw2. com/ 
2 Xm HUE ROS IRAN] bien Zano Ban a taqina coni a) 

23 天 水 星火 机 床 有 限 责 任 公司 http: //www. sparkenc. com/ 

24 | 天 通 吉 成 机 器 技术 有 限 公 司 http: //www. tdgmt. com/ 

> 威海 华东 数控 股份 有 限 公 司 http: //www. huadongenc. com/ 

26 无 锡 开源 机 床 集团 有 限 公司 http: //www. k — yuan. com. cn/ 

27 武汉 机 床 厂 http: //www. whjce1951. com/ 

28 新 乡 日 升 数控 轴承 装备 股份 有 限 公司 http: //www. xxrs. com/ 

29 营口 冠 华 机 床 有 限 公 司 lin: Zn ykghje. com/ 

30 字 环 数控 机 床 股份 有 限 公 司 http; //www. yhenc. com. en/ 

31 长 沙 金 岭 机 床 有 限 责任 公司 http: //www. jinling, net. cn/ 





升 的 趋势 ， 产量 2 636 &, 同比 下 降 10.3%; 销售 产值 
11.2 亿 元 ,同比 增长 23. 89% ; 期 间 产 成 品 库存 增加 58 E, 
同比 增长 140. 8% 。 从 齿轮 加 工 机 床 产品 结构 上 看 ， 数 控 产 
品 大 幅 增 长 ， 运 行 状况 要 好 于 普通 齿轮 加 工 机 床 产 品 。 
2014 年 齿轮 加 工 机 床 产品 产销 存 情 况 见 表 19。 





二 、 生 产 运行 
2014 年 齿轮 加 工 机 床 产品 的 产销 总 体 呈 现 量 跌价 升 的 
一 、 基 本 情况 态势 ， 反 映 出 产品 结构 升级 效果 正在 显现 。 从 细 分 产品 结 


2014 年 ， 中 国 机 床 工具 行业 年 报 统 计 中 生产 齿轮 加 工 9 构 上 看 ， 滚 齿 机 的 产销 量 占 比 最 大 ， 其 中 重大 型 产品 比例 
机 床 产品 的 企业 共计 14 家 。 齿 轮 加 工 机 床 总 体 呈现 量 跌价 。 ”很 小 ， 中 小 型 产品 比重 最 大 。 
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表 19 2014 —e 


同比 
增长 






产品 名 称 


齿轮 加 工 机 床 
其 中 : 数控 
滚 齿 机 
其 中 : 数控 滚 齿 机 


其 中 : 数控 大 型 
ATL 


数控 中 小 
型 滚 齿 机 

UBL 

其 中 : 数控 
磨 齿 机 

其 中 : 数控 
剃 齿 机 

其 中 : 数控 
成 形 铣 齿 机 
成 形 磨 货 机 
其 他 齿轮 加 工 机 床 

其 中 : 数控 


从 2014 年 齿轮 加 工 机 床 产 成 品 库 存 数据 看 ， 总 的 库存 
在 大 幅 增加 ， 但 数控 产品 的 库存 在 快速 下 降 。 结 合 数控 产 


品 销售 增长 的 情况 分 析 ， 人 齿轮 加 工 机 床 产 品 也 呈现 低 端 需 


求 下 降 ， 需 求 结构 快速 升级 的 趋势。 
三 、 出 口 情况 
根据 海关 统计 数据 ，2014 ARCET PURI EM 


期 间 产 成 品 库存 


as — M 数量 同比 2H 同比 


We » (ALIG) 


0.21 亿美 元 , 同比 下 降 5.8% 。 其 中 ， 数 控 产 品 出 口 额 
0. 14 亿美 元 , 同比 增长 22.3% 。 从 出 口 量 和 出 口 额 上 看 ， 
数控 齿轮 加 工 机 床 均 呈 现 大 幅 增 长 ， 从 单价 上 看 ， 数 控 产 
品 同比 大 幅 下 降 ， 达 到 - 52% 。2014 年 齿轮 加 工 机 床 出 口 
情况 见 表 20。 


320 2014 年 齿轮 加 工 机 床 出 口 情况 







出 口 量 Ld 
(&) Ld 


16 245 





齿轮 加 工 机 床 


1 235 


其 中 :数控 


E: 由 于 四 会 五 人 ， 表 中 合计 数 有 微小 出 入 。 

在 齿轮 加 工 机 床 出 口 去 向 上 ， 韩 国 快 速 增长 ， 排 在 第 
一 位 ， 出 口 额 同比 增长 135.6% ; 缅甸 激增 ， 处 于 第 二 位 ， 
同比 增长 652.4%; 印度 显著 下 降 ， 位 居 第 三 ， 同 比 下 降 


出 口 额 同比 增长 
(亿美 元 ) (46) 











crea) 


47.1% , 2014 年 齿轮 加 工 机 床 出 口 去 向 前 10 位 国家 (地 
K) 情况 见 表 21。 
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321 2014 年 齿轮 加 工 机 床 出 口 去 向 前 了 位 国家 (地 区 ) 情况 


单价 
(万 美元 / 台 ) 





E: 由 于 四 舍 五 人 ， 表 中 合计 数 有 微小 出 人 。 | | o 
齿轮 加 工 机 床 出 口 企业 中 ， 按 出 口 额 占 比 排序 ， 私 人 比分 别 增长 101. 496 、 下 降 36. 4% 和 下 降 52.6% 。2014 年 
企业 占 59.2% ， 国 有 企业 占 33.3% ， 外 资 企业 占 7.5% 。 在 齿轮 加 工 机 床 出 口 按 企 业 性 质 分 列 情况 见 表 22。2014 EA 
出 口 企业 所 在 地 区 中 , 按 出 口 额 占 比 排序 , 华北 轮 加 工 机 床 出 口 按 企业 所 在 地 区 分 列 情 况 见 表 23。 
(49.296) 、 华 东 (23.6%) 和 华南 (9.8%) 居 前 三 位 ， 同 | 


3:22 2014 年 齿轮 加 工 机 床 出 口 按 企业 性 质 分 列 情况 





i: 由 于 四 舍 五 人 ， 表 中 合计 数 有 微小 出 人 。 
R23 2014 年 齿轮 加 工 机 床 出 口 按 企业 所 在 地 区 分 列 情况 





: 由 于 四 会 五 人 ， 表 中 合计 数 有 微小 出 人 。 
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四 、 企 业 信 息 业 名 称 汉 语 拼音 的 字母 排序 ) 见 表 24。 
参加 2014 年 齿轮 加 工 机 床 产品 年 度 统 计 的 企业 〈 按 企 
RA 参加 2014 年 齿轮 加 工 机 床 产 品 年 度 统计 的 企业 〈 按 企业 名 称 汉语 拼音 的 字母 排序 ) 


"s Prat 
1 南京 第 二 机 床 广 有 限 公司 http: //www. nmt2. cn/ 
2 南京 第 一 机 床 厂 有 限 公司 http: //www. nj - jcc. com/ 
3 南京 二 机 齿轮 机 床 有 限 公 司 http: //www. nmi2. com/ 
4 南京 工大 数控 科技 有 限 公司 http: //www. njut — nc. com/ 
5 RJ UTR AS ERR A 2S Ri http: //www. qinchuan. com/ 
6 青海 第 二 机 床 制 造 有 限 责任 公司 http: //www. qh2j. com/ 
7 四 川 普 什 宁 江 机 床 有 限 公 司 | http: //www. ningjiang com/ 
8 天 津 第 一 机 床 总 厂 http: //www. tmtw. com/ 
9 天 津 精诚 机 床 股 份 有 限 公司 http: //www. tj — jemt. com/ 
10 武汉 国威 重型 机 床 股 份 有 限 公司 http: //www. whgwmt. eom/ 
11 宜昌 长 江 科 技 有 限 责 任 公司 http; //www. cjmt. com. cn/ 
12 营口 冠 华 机 床 有 限 公司 http: //www. ykghjc. com/ 





浙江 众 吴 机 床 有 限 公司 
重庆 机 床 (ME) 有限 责任 公司 


http: //www. cn — zohao. com/ 
http: // www. chmti. com/ 


台 ,销售 产值 21.9 亿 元 。 从 重型 机 床 产品 结构 上 看 ， 重 型 车 
床 的 销量 最 高 〈 占 比 35. 49 ) ， 重 型 龙门 铣床 的 销售 额 最 高 
(d Bb 50.1%), 2014 年 重型 机 床 产品 产销 存 情况 见 表 25。 
二 、 生 产 运行 
2014 年 ， 重 型 机 床 产 品 的 产销 总 体 以 消化 存量 库存 为 
主 ， 这 与 重型 机 床 市 场 需求 低迷 和 相关 用 户 领域 投资 持续 
下 降 密切 相关 。 从 细 分 产品 的 销售 产值 上 看 ， 占 比 前 3 位 
一 、 基 本 情况 | ZBEARNER, VFB. Mi 
2014 年 ， 中 国 机 床 工具 行业 年 报 统计 中 生产 重型 机 床 产 。“ 量 上 看 ， 占 比 前 3 RE, BRERA 
品 的 企业 共计 20 家 。 重 型 机 床 总 体 皇 现 低位 运行 和 消化 库存 。 ”型 龙门 铣床 。 降 库存 最 大 的 是 重型 落地 式 狗 狠 床 ， 占 全 部 
的 状态 ， 产 量 605 台 ， 销 售 632 台 ， 期 间 产 成 品 库存 减少 27 。。 去 库存 量 的 81. 5% 。 





表 25 2014 年 重型 机 床 产 品 产销 存 情况 





期 间 产 成 品 库存 


产品 名 称 |: x mE 数量 m 

&) (4570) 

重型 金属 切削 机 床 -1.48 
其 中 : 数控 -1.44 
重型 龙门 式 加 工 中 心 0. 13 
重型 车 床 -0. 23 
其 中 : 数控 -0.23 
重型 卧 式 车 床 -0. 10 
其 中 ; 数控 重型 卧 式 车 床 -0. 10 
重型 立 式 车 床 -0.13 
其 中 : 数控 重型 立 式 车 床 -0. 13 
CU TR Hbst Ee PE - 0. 46 
其 中 : 数控 - 0. 46 
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(S) 
EERTE 

产品 名 称 金额 

重型 龙门 铣床 ~ 0. 86 

其 中 : 数控 -0.86 

轧辊 磨床 -0.05 

其 中 : 数控 -0.01 

导轨 磨床 -0.01 

其 中 : 数控 -0.01 
三 、 出 口 情况 亿美 元 ， 同 比 增长 105. 8% ; BER AY ORO. 19 亿美 元 ， 


根据 海关 统计 数据 ，2014 年 重型 机 床 出 口 总 额 1.2 亿 同比 增长 41. 0% ; 轧辊 磨床 出 口 额 0.01 亿美 元 ， 同 比 增 
50, HK 171.4%, HP, 龙门 式 加 工 中 心 出 口 额 长 22. 2% 。2014 年 重型 机 床 出 口 情况 见 表 26。 
0.6 亿美 元 ， 同 比 增长 435. 5% ; 数控 立 式 车 床 出 口 额 0.4 


表 26 2014 年 重型 机 床 出 口 情况 









合计 





龙门 式 加 工 中 心 -47.4 
数控 立 式 车 床 -3.0 
ER -21.3 


轧辊 磨床 


E: 由 于 四 会 五 人 ， 表 中 合计 数 有 微小 出 人 。 


从 出 口 量 和 出 口 额 上 看 ， 龙 门 式 加 工 中 心 的 占 比 都 居 在 重型 机 床 出 口 去 向 上 ,越南 迅猛 增长 ， 排 在 第 一 
首位 ; 从 单价 上 看 ， 数 控 立 式 车 床 的 单价 最 高 。 从 出 口 趋 ”位 ， 出 口 额 同 比 增长 8 394. 4% ; 德国 大 幅 增 长 ,处 于 第 
势 上 看 ， 龙 门 式 加 工 中 心 在 数量 和 金额 上 均 保持 最 高 的 增 。 ”二 位 ,出 口 额 同比 增长 338. 6% ; 美国 大 幅 增长 ， 位 居 第 
速 ; 整体 上 重型 机 床 的 单价 呈现 大 幅 走 低 ， 其 中 只 有 占 比 。 ”三 位 ,同比 增长 277. 5% 。2014 年 重型 机 床 出 口 去 向 前 10 
极 小 的 轧辊 磨床 单价 大 幅 上 升 。 mM NER (地 区 ) 情况 见 表 27. 


27 2014 年 重型 机 床 出 口 去 向 前 10 位 国家 (地 区 情况 


序号 M 
(IRAR) 

l 6 
2 13 ` 
3 6 16 
4 5 471 
5 5 16 
6 4 13 

7 4 24 
8 2 7 
9 2 6 
10 2 4 





E: 由 于 四 舍 五 人 ， 表 中 合计 数 有 微小 出 人 。 


28 


产业 运行 


重型 机 床 出 口 企业 中 ， 按 出 口 额 占 比 排序 ， 私 人 企业 。 ”同比 分 别 增长 306. 9% 、136. 4% 和 50. 7% 。2014 年 重型 
占 68.2% ， 外 资 企 业 占 19.3% ， 国 有 企业 占 12.590, 在 ”机 床 出 口 按 企 业 性 质 分 列 情况 见 表 28。2014 年 重型 机 床 
出 口 企 业 所 在 地 区 中 , 按 出 口 额 占 比 排序 , 华北 出 口 按 企业 所 在 地 区 分 列 情况 见 表 29。 
(52.3% ) 、 华 东 (21.0%) 和 东北 (14.2%) 居 前 三 位 ， o 


X 28 2014 年 重型 机 床 出 口 按 企业 性 质 分 列 情况 


HOR (A) | 同比 增长 (%)| Gk (%) | 出 口 额 ( 百 万 美元 ) | 同比 增长 (%)| 占 比 (%) 











企业 性 质 单价 (万 美元 / 台 ) 


外 资 企 业 
国有 企业 


E: 由 于 四 合 五 人 ， 表 中 合计 数 有 微小 出 入。 | 
R 29 2014 年 重型 机 床 出 口 按 企业 所 在 地 区 分 列 情况 


(ARTE) 





E: 由 于 四 含 五 人 ， 表 中 合计 数 有 微小 出 人 。 
四 、 企 业 信息 名 称 汉 语 拼音 的 字母 排序 ) 见 表 30。 
参加 2014 年 重型 机 床 产 品 年 度 统 计 的 企业 〈 按 企业 


表 30 参加 2014 年 重型 机 床 产品 年 度 统计 的 企业 〈 按 企业 名 称 汉语 拼音 的 字母 排序 ) 


"s m 


1 北京 北 一 机 床 股份 有 限 公司 http; //www. byjc com. cn/ 

2 北京 第 二 机 床 厂 有 限 公司 | http: //www. bemtw. com/ 

3 济南 二 机 床 集 团 有 限 公司 Ä http: //www. jiermt. com/ 

4 江苏 齐 航 数控 机 床 有 限 责任 公司 http: //www. china ~ qhene. com/ 
5 江苏 新 瑞 重工 科技 有 限 公司 | http: //www. shinri. cn/ 

6 齐齐哈尔 二 机 床 〈 集 团 ) 有限 责任 公司 http: //www. q2jc. com. cn/ 

7 齐 重 数控 装备 股份 有 限 公司 http: //www. qfmtw. com. en/ 

8 青海 华 瞻 重型 机 床 有 限 责任 公司 http //www. qhhdsy. com/ 

9 山东 宏康 机 械 制造 有 限 公 司 http; //www. hongkang. com/ - 


10 山东 普 利 森 集 团 有 限 公 司 http; //www. dzjc. com/ 
ii “| 山东 威 达 重工 股份 有 限 公司 http: //www. weidame. com/ 
12 ETSEUKJ ARAR http; //www. smtw. com/ 
13 沈阳 机 床 〈 集 团 ) 有 限 责任 公司 | http; //www. syjec. com/ 
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( 续 ) 


序号 企业 名 称 网 址 


14 天 水 星火 机 床 有 限 责 任 公司 
15 威海 华东 数控 股份 有 限 公司 
16 无 锡 开 源 机 床 集团 有 限 公司 
17 芜湖 恒 升 重型 机 床 股份 有 限 公 司 
18 武汉 国威 重型 机 床 股份 有 限 公司 
19 武汉 重型 机 床 集团 有 限 公司 
20 浙江 联 强 数控 机 床 股份 有 限 公 司 





、 基 本 情况 
2014 年 ， 中 国 机 床 工 具 行 业 年 报 统计 中 生产 特种 加 工 
机 床 产 品 的 企业 共计 10 家 。 特 种 加 工 机 床 结构 性 升级 趋 





http: //www. sparkenc. com/ 
http: //www. huadongenc. com/ 
| http; //www. k — yuan. com. cn/ 
http: //www. whhmtw. com/ 
http: //www. whgwmt. com/ 
http: //www. whhdmt. com/ 


http: //www. lj — machinetool. com/ 


势 明 显 ， 总 体 呈 现 量 跌 价 升 的 趋势 ,产量 4 674 台 ， 同 比 


-下降 29.9% ; 销售 产值 17.5 亿 元 ， 间 比 增长 40.4% ; 期 


间 产 成 品 库 存 增加 29 台 ， 同 比 下 降 90% 。2014 年 特种 加 
工 机 床 产品 产销 存 情况 见 表 31。 

二 、 生 产 运 行 

2014 年 ， 特 种 加 工 机 床 产 品 的 产销 额 大 幅 增 长 ， 产 品 
结构 升级 趋势 明显 。 从 细 分 产品 结构 上 看 ， 激 光 加 工 机 床 
的 销售 额 比 重 最 大 ， 占 比 达到 62. 9% 。 期 间 的 产 成 品 库存 
大 幅 下 降 ， 分 行业 调整 效果 正在 显现 。 


表 31 2014 年 特种 加 工 机 床 产品 产销 存 情况 


产品 
名 称 


特种 加 工 机 床 
其 中 : 数控 
激光 、 相 关 光 子 束 
加 工 机 床 
其 中 : 数控 
放电 加 工 机 床 
其 中 : 数控 
线 切割 加 工 机 床 
其 中 : 数控 
成 形 加 工 机 床 
其 中 : 数控 
小 孔 加 工 机 床 
其 中 : 数控 
其 他 放电 加 工 机 床 
其 中 : 数控 
化 学 、 电 化 学 〈 电 
解 ) 加 工 机 床 
其 中 : 数控 
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A 





期 间 产 成 品 库存 
同比 同比 同比 

ar y isi en 

x (9) | `“ | (9) (96) 






-94. 7 
-94.7 
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表 34 2014 特种 加 工 机 床 出 口 按 企业 性 质 分 列 情况 









177 327 
私人 企业 141 403 
外 资 企 业 21 115 


14 809 
E: 由 于 四 舍 五 人 ， 表 中 合计 数 有 微小 出 入 。 
表 35 2014 年 特种 加 工 机 床 出 口 按 企业 所 在 地 区 分 列 情况 





177 327 











1 58 995 

2 78 256 0.2 
3 28 343 0.4 
4 3 755 2 
5 2 565 2 
6 3014 0.6 
7 2 399 0,2 
注 ， 由 于 四 含 五 人 ， 表 中 合计 数 有 微小 出 人 。 

四 、 企 业 信 息 企业 名 称 汉 语 拼 音 的 字母 排序 ) 见 表 36。 


参加 2014 年 特种 加 工 机 床 产 品 年 度 统计 的 企业 《〈 按 
表 36 参加 2014 年 特种 加 工 机 床 产品 年 度 统计 的 企业 (B ERU 看 拼音 的 字母 排序 ) 


序号 Pr 
| 北京 阿 奇 夏 米 尔 工业 电子 有 限 公 司 | http: //www. gfms. com/ 
2 北京 市 电 加 工 研 究 所 | http: //www. biem. com. cn/ 
3 大 连 科 德 数 控 有 限 公司 | http: //www. dlkede. com/ 
4 汉 川 数控 机 床 股份 公司 http: //www. cnhlmt. com/ 
3 杭州 华 方 数控 机 床 有 限 公司 http: //www. hzhf. com/ 
6 RUN TH HE B 1 SE | 8 BR ZR] http: //www. jointen. com/ 
7 苏州 电 加 工 机 床 研究 所 有 限 公 司 http; //www. sino ~ edm. com/ 
8 苏州 三 光 科 技 股份 有 限 公司 http: //www. ssgedm. com/ 
9 苏州 市 宝 玛 数控 设备 有 限 公 司 http: //www. bmnc. en/ 


— 
© 





武汉 华工 激光 工程 有 限 责 任 公司 http: //www. hglaser. com/ 


床 产品 的 企业 共计 27 家 。 金 属 成 形 机 床 总 体 呈 现下 降 的 趋 
3, 产量 63 392 台 ， 同 比 下 降 10. 5% ; 销售 产值 127.9 亿 元 ， 
同比 下 降 9.9% ; 期 间 产 成 品 库存 减少 49 台 ， 同 比 下 降 
97.6% 。2014 年 金属 成 形 机 床 产品 产销 存 情 况 见 表 37。 

二 、 生 产 运 行 

2014 年 ， 金属 成 形 机 床 产品 的 产销 额 小幅 下 降 。 Ma 
| 分 产品 结构 上 看 ， 金 属 加 工 压力 机 的 销售 额 比 重 最 大 ， 占 
一 、 基 本 情况 比 达 到 71.6% ; 数控 产品 销售 产值 卢比 为 49.9% 。 期 间 
2014 年 ， 中 国 机 床 工 具 行 业 年 报 统计 中 生产 金属 成 形 机 的 产 成 品 库存 量 微弱 减少 ， 但 库存 同比 大 幅 增长 。 通 过 对 
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产业 运行 


数据 的 对 比分 析 可 以 看 出 ， 数控 产品 销售 下 降 要 小 于 普通 产品 ， 同 时 普通 产品 库存 大 幅 增 加 。 


#37 2014 年 金属 成 形 机 床 产品 产销 存 情况 


期 间 产 成 品 库 存 


Em 同比 | | Mi zm 

产品 名 称 | | 
AE ps AE 
(46) (46) 


| -953.4 
- 460. 3 


金属 成 形 机 床 
其 中 : 数控 
锻造 机 及 冲压 机 

其 中 : 数控 
金属 加 工 压 力 机 


其 中 : 数控 
其 中 : 液压 式 压 


力 机 
机 械 式 压 


力 机 
Sth. TA, HAR 
矫 平 机 床 
其 中 : 数控 


剪 切 机 床 
其 中 : 数控 
冲床 
其 中 : 数控 
其 他 金属 成 形 机 床 
其 中 : 数控 
激光 、 相 关 光 子 束 加 
THLR 
其 中 : 数控 





三 、 出 口 情况 | 金属 成 形 机 床 2. 1 亿美 元 ， 同 比 增长 10.2% ; 液压 压力 机 
根据 海关 统计 数据 ，2014 年 金属 成 形 机 床 出 口 总 额 。 “1.8 亿美 元 ， 同 比 增长 22. 3% 。2014 年 金属 成 形 机 床 出 口 
11.2 亿美 元 , 同比 增长 15. 3% 。 其 中 ， 出 口 额 前 三 名 的 “情况 见 表 38。 
产品 是 : 成 形 折 弯 机 2.7 亿美 元 ， 同 比 增长 18.6% ; 其 他 


RI 2014 年 金属 成 形 机 床 出 只 情况 


出 口 量 | 同比 增长 Bom | 同比 增长 同比 增长 
% ) 


合计 534 339 . . . -9.1 





锻造 和 冲压 机 床 6 990 . . . . . 21.2 
成 形 折 弯 机 206 323 . . . . . . -1.2 
前 切 机 床 42 026 . . . . . 4.7 
冲床 13 332 3. . . . . . -62.1 
液压 压力 机 191 544 . . . . . . 2.9 
机 械 压 力 机 53 767 . . . . . . - 62.1 
其 他 金属 成 形 机 床 20 357 . . . .2 | 18 5.9 


E: 由 于 四 舍 五 人 ， 表 中 合计 数 有 微小 出 人 。 
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从 出 口 量 和 出 口 额 土 看， 成 形 折 弯 机 的 占 比 都 居 首 在 金属 成 形 机 床 出 口 去 向 上 ， 印 度 快 速 增长 排 在 第 一 
位 ; 从 单价 上 看 ， 整 体 上 出 口 产品 单价 同比 小 幅 下 降 , 其 位， 出 口 额 同比 增长 56.6% ; 美国 大 幅 下 降 ， 处 于 第 二 
中 锻造 和 冲压 机 床 的 平均 单价 最 高 ， 且 保持 同比 大 幅 担 ” “ 位 , 同比 下 降 32.9% ; 越南 大 幅 增 长 ， 位 居 第 三 ， 同 比 增 
高 。 从 出 口 趋势 上 看 ， 除 机 械 压 力 机 同比 下 降 以 外 ,其 他 K 69. 5% 2014 年 金属 成 形 机 床 出 口 去 向 前 10 位 国家 
产品 均 保 持 同 比 显著 增长 趋势 。 (KHK) 情况 见 表 39。 


表 39 2014 年 金属 成 形 机 床 出 口 去 向 前 10 位 国家 (地区) ma 


an 同比 增长 
H %) %) % 








单价 
(万 美元 / 台 ) 





O oo «uy A w È ù N me 


—_ 
e 


Hs. 由 于 四 含 五 人 ， 表 中 合计 数 有 微小 出 人 。 | 
在 金属 成 形 机 床 出 口 企 业 中 ， 按 出 口 额 占 比 排序 , 私 ”位 ,同比 分 别 增长 12.0% 、 下 降 15.6% 和 增长 38.3% 。 


人 企业 占 64.2% , Sh BE Ey 19.7% 和 国有 企业 占 204 年 金属 成 形 机 床 出 口 按 企业 性 质 分 列 情况 见 表 40. 
16. 1% 。 在 出 口 企业 所 在 地 区 中 ， 按 出 口 额 占 比 排序 , 华 2014 年 金属 成 形 机 床 出 口 按 企 业 所 在 地 区 分 列 情况 见 


AR (50.2%), db (17.4%) 和 华南 (17.2%) 居 前 三 表 41。 
表 40 2014 年 金属 成 形 机 床 出 口 按 企业 性 质 分 列 情况 


H p 
H % R H o6 96 
EOE (8) 同比 增长 (96) Atk (99) ( 百 万 美元 ) 同比 增长 〈 免 ) | HH (%) 


534 339 







单价 
(万 美元 / 台 ) 














私人 企业 
外 资 企 业 


0.2 
0.3 


|... 409 645 
= 72158 
52 535 


E: 由 于 四 售 五 人 ， 表 中 合计 数 有 微小 出 人 。 
dl 2014 FERREE 口 按 企业 所 在 地 区 分 列 情况 


出 口 额 
H % % % % ) 
所 在 地 区 | HOR (6) | 同比 增长 (%)) EE (90) (EHER) 同比 增长 ( LE 


534 339 
320 802 
167 952 — 
17 655 
11 806 
9 077 
2 410 
4 637 







单价 
(万 美元 / 台 ) 


;由 于 四 会 五 人 ， 表 中 合计 数 有 微小 出 人 。 


四 、 企 业 信 息 


参加 2014 年 金属 成 形 机 床 产品 年 度 统计 的 企业 CT 


企业 名 称 汉语 





音 的 字母 排序 ) 见 表 42. 


表 42 ”参加 2014 年 金属 成 形 机 床 产品 年 度 统计 的 企业 〈 按 企业 名 称 汉语 拼音 的 字母 排序 ) 
































安阳 锻压 机 械 有 限 公司 http: 
广东 锻压 机 床 广 有 限 公司 http: 
合肥 合 锻 机 床 股份 有 限 公 司 http: 
湖北 三 环 锻压 机 床 有 限 公司 http: 
济南 二 机 床 集团 有 限 公司 http: 
江苏 金 方 圆 数控 机 床 有 限 公司 http : 
江苏 省 徐州 锻压 机 床 厂 有 限 公司 http: 
江苏 亚 威 机 床 股份 有 限 公 司 http: 
江苏 扬 力 集团 有 限 公司 http: 
辽阳 锻压 机 床 股份 有 限 公司 http: 
南京 第 一 机 床 厂 有 限 公司 http: 
齐齐哈尔 二 机 床 (RE) 有 限 责任 公司 http: 
青岛 青 锻 锻 压 机 械 有 限 公司 http: 
荣成 锻压 机 床 有 限 公 司 http: 
山东 高 密 高 锻 机 械 有 限 公司 http: 
山东 宏康 机 械 制造 有 限 公司 http: 
山东 鲁 南 机 床 有 限 公司 http : 
上 海 机 床 厂 有 限 公司 http: 
泰安 华 鲁 锻压 机 床 有 限 公司 http: 
天 津 市 天 锻压 力 机 有 限 公司 http; 
天 水 锻压 机 床 有 限 公司 http: 
沃 得 精 机 (中国) 有 限 公司 http: 
西安 西 锻 机 床 有 限 公司 http: 
扬州 锻压 机 床 集团 有 限 公 司 http: 
营口 锻压 机 床 有 限 责 任 公司 http: 
浙江 锻压 机 械 集团 有 限 公司 http: 
浙江 萧山 金龟 机 械 有 限 公 司 http: 


/{ www. 


// www. 


/ / www. 


/ / www. 


// WWW. 


/ www 


// WWW. 


// www. 


// Www. 


// WWW. 


// WWW. 


// www, 


/ www. 


// www. 


// www. 


/F www. 


// www. 


// www. 


// WWW. 


// www. 


// WWW, 


// www. 


/ WWW. 


// www. 


// WWW. 


// www. 


/ / www. 


网 址 


ayduanya com/ 
wanshun. com/ 
hfpress. com/ 
hsdy. com. cn/ 


jiermt. com/ 


. Jinfangyuan. com/ 


xuduan. com. cn/ 
yawel. cc/cn/ 
yangli. com/ 
liaoduan. com/ 

nj — jce. com/ 

q2jc. com. cn/ 
qingduan. com/ 
weide. com. cn/ 
gaoduan. com/ 
hongkang. com/ 
lunanmachine. com/ 
smtw. com/ 
taianduanya. cn/ 
tjdy. com/ 

tsdyc. com/ 
worldgroup. com. cn/ 
xiduan2014. icoc. cc/ 
duanya. com. cn/ 
ykdy. com/ 

zheduan. com/ 


jingui. com. cn/ 
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、 基 本 情况 
2014 年 ， 中 国 机 床 工具 行业 年 报 统计 中 生产 数控 装置 
产品 的 企业 共计 8 家 。 总 体 行 业 呈 现 降 库存 的 状态 ， 产 值 
21.9 亿 元 ， 销 售 产值 21.5 亿 元 ， 期 间 产 成 品 库存 减少 
28 974 & (38), 2014 年 数控 装置 产品 产销 存 情 况 见 
表 43。 





RB 2014 年 数控 装置 产品 产销 存 情 况 


am ae [a T o 
ü 数量 (G) | 金额 ULT) | 数量 ( 台 ) | 金额 ( 亿 元 ) | 数量 ( 台 ) | 金额 ( 亿 元 ) 








数控 系统 118 388 ` 118 109 0. 361 
数控 机 床 用 伺服 驱动 单元 69 026 68 834 0. 08 
Ea) AR Sh TC 4 698 3 862 0. 06 
进 给 伺服 驱动 单元 64 328 64 972 0. 02 
数控 机 床 用 电机 96 886 97 534 0. 28 
主轴 电机 8 698 8 162 0. 05 
伺服 电机 88 188 89 372 0. 23 
数 显 装置 727 168 739 965 0. 07 
直线 位 移 传感器 15 038 15 564 -0.01 
HER 13 131 13 567 0. 00 
go 1 907 ] 997 -0.013 
角 位 移 传感器 707 28 719 544 0. 08 
RICHT 707 428 719 544 0. 08 
其 他 数 显 装置 4 702 4 857 0. 00 
E: 由 于 四 会 五 人 ， 表 中 合计 数 有 微小 出 人 。 
二 、 出 口 情况 | 3.7 亿美 元 ， 同 比 下 降 4.2%; 数控 系统 出 口 额 2.0 亿美 


根据 海关 统计 数据 ，2014 年 数控 装置 出 口 总 额 5.7 亿 元 ， 同比 增 长 7.9% 。2014 年 数控 装置 出 口 情况 见 表 44。 
美元 ， 同 比 下 降 0.4% 。 其 中 ， 可 编程 序 控制 器 出 口 额 


表 44 2014 年 数控 装置 出 口 情 况 


20 006 679 







可 编程 序 控制 器 | 7025 051 


数控 系统 


-5.9 





12 981 628 Eq. 


E: 由 于 四 舍 五 人 ， 表 中 合计 数 有 微小 出 入 。 


从 出 口 数量 上 看 ， 数 控 系 统 的 占 比 最 大 ; 从 单价 上 看 ， 位 ， 出 口 额 同比 下 降 7%; 芬兰 微弱 下 降 ， 处 于 第 二 位 ， 
整体 上 价格 处 于 下 降 状 态 ， 可 编程 序 控制 器 的 单价 最 高 。 从 ”同比 下 降 0.1% ; 荷兰 大 幅 增长 ， 位 居 第 三 ， 同 比 增 长 
出 口 趋势 上 看 ， 整 个 数控 装置 产品 出 口 呈 现 微弱 下 降 趋 势 。 36. 6% 。2014 年 数控 装置 出 口 去 向 前 10 MEX (MR) 

在 数控 装置 出 口 去 向 上 ， 德 国 小 幅 下 降 ， 排 在 第 一 情况 见 表 45。 
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245 2014 数控 装置 出 口 去 向 前 10 位 国家 (地 区 ) 情况 














2 049 586 


2 402 410 0. 04 
3 282 324 0. 05 
4 2 696 764 0. 03 
5 3 808 420 0.02 
6 499 305 0. 05 
7 623 964 0. 04 
8 2 644 521 0. 01 
9 447 336 0. 04 


445 587 


E: 由 于 四 舍 五 人 ， 表 中 合计 数 有 微小 出 人 。 | 

在 数控 装置 出 口 企业 中 ， 按 出 口 额 占 比 排序 ， 外 资 企 ”同比 分 别 增长 3% 、 下 降 6.8% 和 下 降 2. 6% . 2014 年 数控 
业 占 67.1%， 私 人 企业 占 20.8% ， 国 有 企业 占 12. 1% 。 。 装置 出 口 按 企业 竹 质 分 列 情况 见 表 46。 2014 年 数控 装置 
在 出 口 企 业 所 在 地 区 中 ， 按 出 口 额 占 比 排序 ， 华 东 ”出 口 按 企业 所 在 地 多 分 列 情况 见 表 47。 
(50.2% ) 、 华 南 (23.3%) 和 华北 (19.1%) 居 前 三 位 ， 


E 46 2014 年 数控 装置 出 口 按 企业 性 质 分 列 情况 


















单价 
(万 美元 / 台 ) 
20 006 679 
10 895 162 
3 376 071 
5 735 446 
Bo 由 于 四 含 五 人 ， 表 中 合计 数 有 微小 出 人 。 | 

表 47 2014 年 数控 装置 出 RS MERE SAAR 


20 006 679 


1 7 739 824 0.04 
2 7 503 096 0. 02 
3 1 855 571 0.06 
4 2 726 279 0.01 
5 67 180 0.12 
6 42 206 0. 18 
7 72523 


E. HTIERA, rh Si SOS W A. 
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三 、 企 业 信 息 


| ”名称 汉语 拼音 的 字母 排序 ) 见 表 48。 
参加 2014 年 数控 装置 产品 年 度 统计 的 企业 〈 按 企业 u 


X48 Bn 2014 年 数控 装置 产品 年 度 统计 的 企业 〈( 按 企业 名 称 汉语 拼音 的 字母 排序 ) 
ws T 
1 北京 凯 奇 数控 设备 成 套 有 限 公司 
2 大 连 光 洋 科技 集团 有 限 公司 
3 广州 数控 设备 有 限 公 司 
4 南京 华兴 数控 技术 有 限 公司 
5 上 海平 信 机 电 制 造 有 限 公司 
6 苏州 和 恰 信 精密 量 测 科技 有 限 公司 
7 武汉 华中 数控 股份 有 限 公 司 
8 长 春琴 衡 光 学 有 限 公司 


// www. catch ~ enc. com/ 
// www. dlgona. com/ 

// www. gsk. com. cn/ 

/ www. wxenc. com/ 
//spmat. iyazhu. com/ 
//szyxjmle. en. china. en/ 

: //www. huazhongenc. com/ 


// www. yu ~ heng. cn/ 





产品 的 企业 共计 16 家 。 功 能 部 件 产品 产值 10.842706, W 
售 产值 11. 1 亿 元 ; 期 间 产 成 品 库存 减少 0.46 亿 元 。2014 
年 功能 部 件 产品 产销 存 情况 见 表 49。 

二 、 生 产 运 行 

2014 年 功能 部 件 细 分 产品 结构 上 ， 销 售 产值 占 比 居 前 
三 位 的 是 数控 机 床 功 能 部 件 (42.390). LR 32 
(31.5%) 和 其 他 功能 部 件 (19.8% ) 。 期 间 产 成 品 库存 
呈现 下 降 趋 势 。 








一 、 基 本 情况 
2014 年 ， 中 国 机 床 工具 行业 年 报 统计 中 生产 功能 部 件 


349 2014 年 功能 部 件 产品 产销 存 情况 


M 期间 产 成 品 库存 

- & (II) 
功能 部 件 合计 ] 639 349 1 756 110 - 116 761 -0.46 
工具 夹具 956 717 . 962 595 -5 878 -0. 18 
ERA 336 570 368 574 - 32 004 -0. 17 
夹 头 605 000 575 000 30 000 0. 00 
车 床 刀 架 4 980 4 892 88 0. 00 
HA, MA, EA 1 276 1 190 86 0. 00 
AT (TIER) 3 038 6 226 -3 188 -0.02 
PRA LES 5 853 6 713 - 860 0. 00 
工件 夹具 237 515 345 574 - 108 059 0. 00 
吸盘 2 689 2 508 181 0.01 
其 他 工件 夹具 234 826 343 066 -108 240 -0.01 
特殊 辅助 装置 4283 4 065 218 - 0. 05 
St BE SK | 4 283 4 065 218 -0.05 
其 中 : 机 械 分 度 头 3 305 3 156 149 -0.04 
数控 分 度 头 978 909 69 -0.02 
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(&) 
a [4 L = — 期 间 产 成 品 库存 
i un ne) | e Gam 
数控 机 床 功能 部 件 339 164 336 557 - 0. 23 
电 主 轴 2 425 .2132. - 0. 01 
滚珠 丝 杠 副 118 197 120 269 -0.05 — 
滚动 导轨 副 36 964 40 538 -0.02 
直线 导轨 副 107 846 104 909 -0. 03 
机 械 主 轴 10 708 9 254 0. 00 
数控 刀 架 131 803 127 826 -0. 12 
数控 动力 刀 架 1 736 1 739 -0.02 
数控 转台 . 869 . | -0.01 
数控 平 旋 盘 . 20 . E - 0. 03 
其 他 功能 部 件 101 670 | 17319 . | 00 | 
三 、 出 口 情况 m 20 AVAL 同比 增长 12% ;， 机床 零件 、 部 件 出 口 额 7.9 


根据 海关 统计 数据 ，2014 年 功能 部 件 出 口 总 额 10.6 ”亿美 元 , 同比 增长 25. 1% 。2014 年 功能 部 件 出 口 情况 见 
亿美 元 ， 同 比 增长 21. 4% 。 其 中 ， 机 床 夹具 、 附 件 出 口 额 50, | 


#50 2014 年 功能 部 件 出 口 情况 






合计 368 243 813 
机 床 夹具 、 附 件 34 764 755 . . . . . ` O. 7.9 
机 床 零件 、 部 件 333 479 058 






E: 由 于 四 会 五 人 ， 表 中 合计 数 有 微小 出 入 。 
在 功能 部 件 出 口 去 向 上 ， 日 本 大 幅 增长 ， 排 在 第 一 ”长 24.4% , 2014 年 功能 部 件 出 口 去 向 前 10 位 国家 (地 


位 ， 出 口 额 同比 增长 48.5%; 美国 大 幅 增长 ， 处 于 第 二 区 ) 情况 见 表 51。 
fü, 同比 增 长 30. 8% ; 德国 大 幅 增 长 ， 位 居 第 三 ， 同 比 增 


R51 2014 年 功能 部 件 出 口 去 向 前 10 位 国家 (地 区 ) 情况 


ye 单价 
(HRT) 
1 125 266 396 0. 002 
2 80 698 795 9 po Be 2 0. 003 
3 21 081 891 | . . |. 0.004 
4 35 237 326 . . 19. . 0.002 
5 40 927 824 . . . š. 0.001 
6 6 736 354 . . . . 0. 004 
7 1 792 940 | LE .3 | 0.014 
8 6 202 819 | 0. 004 
9 2 669 204 20. 2 0. 008 
10 6 680 106 0. 003 





E: 由 于 四 会 五 人 ， 表 中 合计 数 有 微小 出 入 。 
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s pra 


, 曲阜 市 崇 德 精密 机 械 有 限 公司 http: //www. qufuchongde. en/ 

8 三 河 市 同 飞 制冷 设备 有 限 公司 http: //www. tfzl. com/ 

9 山东 博 特 精工 股份 有 限 公司 http: //www. jsinfo. com. en 

10 陕西 航空 宏 峰 精 密 机 械 工具 公司 http; //www. hfmtc. com. cn/ 

11 瓦 房 店 永川 机 床 附件 有 限 公司 http: //www. wfdjichuang. com/ 

12 威海 天 诺 数 控 机 械 有 限 公司 http: //www. whpack. com/ 

13 烟台 艾格 瑞 精 密 机 械 有 限 公司 http: //www. cn - sanjing, com/ 

14 烟台 环球 机 床 附 件 集团 有 限 公司 http: //www. yantai — universal. com/ 
15 烟台 市 开发 区 博 森 机 床 辅 机 有 限 公司 http; //www. bosen - fuji. com/ 


16 浙江 人 和 机 械 有 限 公 司 http; //www. diancixipan. cn/ 





及 量具 量 仪 产品 的 企业 共计 90 家 。 从 工具 及 量具 量 仪 产 
品 细 分 情况 看 ， 量 具 产 值 9.7 亿 元 , 同比 增长 7.2% ; E 
仪 产值 5.3 亿 元 ， 同 比 增长 190% ; WAJIR 88.7 亿 元 ， 
同比 下 降 25.996 。 期 间 产 成 品 库存 均 呈 现 不 同 程度 
的 增加 。2014 年 工具 及 量具 量 仪 产品 产销 存 情 况 
见 表 55。 





2014 年 ， 中 国 机 床 工具 行业 年 报 统计 中 生产 工具 


#55 2014 年 工具 及 量具 量 仪 产品 产销 存 情况 


产品 名 称 we | "El ag | 同比 
ua | A lua | MR 
(96) (46) 







量具 
FR 
量 块 及 量规 
测 微 螺杆 类 量具 
BR 
角度 和 平 直 度 量具 
电子 数 显 量具 
辅助 测量 器 有 具 
其 他 量具 
量 仪 
通用 长 度量 仪 
通用 角度 量 仪 
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(&) 
a 期 间 产 成 品 库存 
产品 名 称 数量 
( 件 ) 
形状 和 位 置 误差 量 仪 14 
表面 质量 量 仪 -30 
三 坐标 测量 仪 14 650.0 -53 
齿轮 量 仪 13.0 -52 
螺纹 量 仪 -96 
气动 、 电 动 、 主 动量 仪 2 644 
检验 机 
其 他 量 仪 280 
切削 刀具 — 2 228 
B PE JJ R. 748 
硬 质 合金 刀具 1 454 
立方 氮 化 硼 刀 具 — 0 
金刚 石 刀具 小 计 0 
工具 系统 小 计 30 
其 他 切削 刀具 小 计 -4 
二 、 出 只 情况 东 (55%). 、 华 南 (16.390) MEI (16.3%) 居 前 三 


根据 海关 统计 数据 ，2014 年 工具 及 量具 量 仪 出 口 总 额 


28 亿美 元 , 同比 增长 12.7%, 其 中 ， 切削 刀具 出 口 额 
26.2 亿美 元 ， 同比 增 长 12.9% ; 量具 出 口 额 1.3 Z23656, ` 


同比 增长 4 3%; 量 仪 出 口 额 0.5 亿美 元 , 同比 增长 


29.7% 。2014 年 工具 及 量具 量 仪 出 口 情况 见 表 56。 
#56 2014 年 工具 及 量具 量 仪 出 口 情况 





E: 由 于 四 会 五 人 ， 表 中 合计 数 有 微小 出 入 。 

在 工具 及 量具 量 仪 出 口 去 向 上 ， 美 国 大 幅 增长 排 在 第 
一 位 ， 出 口 额 同比 增长 10. 2% ; 德国 小 幅 增长 ， 处 于 第 二 
位 ， 同 比 增长 9. 3% ;印度 微弱 增长 ， 位 居 第 三 ， 同 比 增 
长 1. 5% 。2014 年 工具 及 量具 量 仪 出口 去 向 前 10 位 国家 
(地 区 ) 情况 见 表 57。 

在 工具 及 量具 量 仪 出 口 企 业 中 ， 按 出 口 额 占 比 排序 ， 
私人 企业 占 46.7% , 外资 企业 占 40.1% ， 国 有 企业 占 
13.296 。 在 出 口 企业 所 在 地 区 中 ， 按 出 口 额 占 比 排序 ， 华 


42 





位 ， 同 比分 别 增长 12.296. 15.5% $08. 596 , 2014 年 工具 
及 量具 量 仪 出 口 按 企业 性 质 分 列 情况 见 表 58, 2014 EL 
具 及 量具 量 仪 出 口 按 企业 所 在 地 区 分 列 情况 见 表 59。 
*57 2014 年 工具 及 量具 量 仪 出 口 去 向 
前 10 位 国家 (地 区 ) 情况 


国家 出 口 额 同比 增长 
(地 区 ) “| ( 百 万 美元 ) | (%) 
美国 


德国 
印度 





Æ: 由 于 四 含 五 人 ， 表 中 合计 数 有 微小 出 人 。 
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序号 


22 


企业 名 称 


汉江 工具 有 限 责任 公司 

汉中 市 智海 精密 机 械 工具 有 限 公司 
汉中 万 目 仪 电 有 限 责任 公司 
杭州 杭 工 工具 有 限 公司 

河南 一 工 铀 业 有 限 公司 

河 冶 住 商工 模具 有 限 公司 

便 锋 工具 股份 有 限 公司 

衡阳 衡量 数控 刀 其 制造 有 限 公司 
湖南 泰 嘉 新 材料 科技 股份 有 限 公司 


嘉兴 精工 工 量具 集团 有 限 公司 


江苏 飞 达 钻石 股份 有 限 公 司 

江苏 建 民 工具 有 限 公司 

江苏 天 工 工具 有 限 公司 

江西 江 够 硬 质 合金 有 限 公司 
江阴 市 工具 厂 

靖江 量具 有 限 公司 

兰州 兰 量 工具 股份 有 限 公 司 

牡丹 江 工具 有 限 责任 公司 
BANE AR ARES A 

宁波 利 浦 刀 具有 限 公司 

青岛 优先 出 锐 工 具有 限 公司 

青海 量具 为 具有 限 责 任 公司 
青海 新 青 工 具有 限 公司 

三 门 峡 中 原 精密 有 限 公 司 

三 门 峡 中 原 量 仪 股份 有 限 公 司 

森 素 英 格 (成 都 ) 数控 刀具 有 限 公司 
厦门 金 芯 特种 合金 有 限 公 司 

山东 工具 制造 有 限 公 司 

山东 泰 丰 宝 源 数 控 机 床 附件 有 限 公司 
陕西 关中 工具 制造 有 限 公 司 ` 
陕西 航空 宏 峰 精密 机 械 工 具有 限 公 司 
陕西 航空 硬 质 合金 工具 公司 

陕西 渭河 精密 工 模 具有 限 公司 
EETA ARAR 





http : 


http : 
http t 
http: 


http: 


http: 
http: 


http : 


http: 


http: 


http: 


http: 


http : 
http: 
http; 
http: 


http: 


网 址 
: //www. htw. diytrade. com/ 

: // www. zhjm. en/ 

: // www. wanmu. net/ 

: // www. hztools. cn/ 

: // www. hygzt. com/ 

; // www. hsstool com/ _ 


: // www. esttools. com/ 


: // www. bichamp. com/ 


// www. feida — china. net/ 


// www. gaintool. com/ 
//weww. jyjtc. com/ ` 
//ali_ jygge. ectw. ce/ 


// jmtc. cn/cn/ 


// www. liputool. com/ 
/ www. qnct en/ 


// www. qlr. com. cn/ 


// www. zyjm. com/ ` 


// www. egnc. com, cn/ 
//www. gesac. com. cn/ `. 


// www. sdtools. cn/ 


// www. gztool. com. cn/ 
/ www. hfmtc. com. cn/ 
// www. tools — cn. com/ 
//www. weihetools. com. cn 


// www. stwe. cn/ 


(&) 


上 海 机 韧 工具 有 限 公司 


上 海量 具 刃 具 广 有 限 公司 
EMAAR a 

上 海山 田 刀 具有 限 公司 

上 海 申 利 螺 纹 工具 有 限 工具 

上 海松 德 数控 刀具 制造 有 限 公司 
上 海 杨浦 硬 质 合 金工 具 厂 

上 海 目 九 量具 有 限 公司 

四 川 天 虎 工 具有 限 责 任 公司 

四 平 博 尔 特工 艺 装备 有 限 公 司 
苏州 阿 诺 精密 切 前 技术 股份 公司 
苏州 纬 正 精密 工具 有 限 公 司 
台州 赛 诺 克 机 械 科 技 有 限 公司 
台州 市 精工 刀具 有 限 公司 

台州 威 龙 数控 刀刃 具 制 造 有 限 公 司 
台州 中 天 工具 有 限 公司 

太原 工具 厂 

泰安 泰山 福 神 齿轮 箱 有 限 责任 公司 
泰兴 工具 厂 

RERE ARAA 

无 锡 方 寸 工 具有 限 公司 

无 锡 国 宏 硬 质 合金 模具 刃具 有 限 公司 
西安 爱德华 测量 设备 有 限 公司 
西安 品 易 数 控 工 业 有 限 公司 
MILF TAA RZ al 

— CB) 汇 德 工装 有 限 公 司 
浙江 汉 纳 机 械 科技 有 限 公 司 

浙江 汤 溪 工具 制造 有 限 公司 

浙江 欣 兴 工具 有 限 公司 

浙江 易 立 刀具 有 限 公司 

郑州 市 钻石 精密 制造 有 限 公司 
重庆 工具 三 有 限 责任 公司 

株洲 华 锐 硬 质 合金 工具 有 限 责任 公司 
PRO WA AAR RA A) 





http: 
http: 
http: 
http: 


http: 


http; 
http: 
http: 
http: 


http: 


http: 


http : 


http: 


http: 
http 2 
http : 


http: 


http: 
http: 
http: 
http: 


http: 


http: 
http : 
http: 


http: 


产业 运行 


(&) 
网 址 


// www. smctw. com. cn/ 
// www. shrj. net/ 

// www. yamadachina. com/ 
// www. sltt, com. cn/ 


//www. sunder - tools. com/ 


/ www. zijiu — tools. com/ 
//scthgj. com/ 

/ / www. siping. chinatool. net/ 
// www. ahno - tool. com/ 


// www. wztools. com/ 


// www. wl ~ tools. com/ 


// www. tzzht. cn/ 


// www. tsíselx. cn/ 


// www. wmt. com. cn/ 
// www. fctools. com/ 
// wxgh. com. cn/ 


// www. china — aeh. com/ 


// www. jytaps. com/ 

// www. ythdgz. net/ 
//heiner - tools. com/ 
// www. zjtanggong. com/ 


// www. alfra. en” 


// www. zhengzuanchina. com/ 
// www. chtgo. com/ 
// www. zzhrhj. com/ 


// www. zecct. com 
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具 产 值 27.5 亿 元 ， 同 比 增长 8. 1% ;磨料 产值 55.6 亿 元 ， 
同比 下 降 12.2% 。 期 间 产 成 品 库存 均 呈 现 同比 下 降 状 态 。 
2014 年 磨料 磨 具 产 品 产销 存 情况 见 表 61。 

二 、 出 口 情况 

根据 海关 统计 数据 ，2014 年 磨料 磨 具 出 口 总 额 
21.83 亿美 元 ， 同 比 增长 22.9% 。 其 中 ， 出 口 额 占 比 前 
| | 三 位 的 是 ， EE H L4 5.97 亿美 元 , 同比 增长 

一 、 基 本 情况 14.0%; 其 他 粘 聚 磨料 制 砂轮 、 石 磨 、 石 碾 出 口 额 4. 94 

2014 年 ， 中 国 机 床 工具 行业 年 报 统计 中 生产 磨料 磨 具 亿美 元 ， 同比 增 长 38. 9% ; 碳化 硅 出 口 额 3. 54 亿美 元 ， 
产品 的 企业 共计 111 家 。 从 磨料 磨 具 产品 细 分 情况 看 ， 磨 同比 增长 12.3% 。2014 年 磨料 磨 具 出 口 情况 见 表 62。 





表 61 2014 年 磨料 磨 具 产品 产销 存 情况 


数量 同 金额 同 数量 癌 金额 同 
p ae bed mr = ioa inel nn 
(% ) (% ) (96) (96) 
234517| 5.9 | 27.5 8.1 | 229 928 6.3 27.0 
1055 611 | -11.0 | 55.6 |-12.2 [1019311 |-10,1 53.4 
39:62 2014 FRR BAW OR 


产品 名 称 HOR (亿美 元 ) 同比 增长 (90) db (96) 


期 间 产 成 品 库存 





合计 100.0 
天 然 刚 玉 0.6 
人 造 刚玉 27.4 
碳化 硅 16.2 
SACR 1.5 
碾 磨 或 磨 浆 用 石 磨 、 石 碾 0.1 
合成 或 天 然 金刚 石 制 石 磨 、 石 碾 6.1 
ih RB Ree. Oe. AIk 22.6 
天 然 石料 制 砂轮 、 石 磨 、 石 碾 0.7 
FIHA., BA 3.4 
gn 6.9 
砂纸 5.9 
以 其 他 材料 为 底 的 研磨 料 1.8 
经 加 工 的 工业 钻石 0.4 
天 然 、 人 工 合 成 的 销 石 粉末 6.4 





E: 由 于 四 使 五 人 ， 表 中 合计 数 有 微小 出 入 。 
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在 磨料 磨 具 出 口 去 向 上 ， 美国 大 幅 增 长 ， 排 在 第 一 
位 ， 出 口 额 同 比 增长 21. 5% ; 日 本 大 幅 增 长 ， 处 于 第 二 
位 ， 同比 增长 11. 5% ;印度 大 幅 增长 ， 位 居 第 三 ， 同 比 增 
K 32.396 , 2014 年 磨料 磨 具 出 口 去 向 前 10 位 国家 (地 
D) 情况 见 表 63, 

在 磨料 磨 具 出 口 企业 中 ， 按 出 口 额 占 比 排序 ， 私 人 企 
业 占 69.9% ， 外 资 企 业 占 15.3%, HA Ak 14.8%, 
在 出 口 企 业 所 在 地 区 中 ， 按 出 口 额 占 比 排序 ， 华 东 
(29. 0% ) R (23.2%) MER (17.8%) 居 前 三 位 ， 
同比 分 别 增长 18. 6% . 74.4% 和 6. 0% 。2014 年 磨料 磨 具 
出 口 按 企业 性 质 分 列 情况 见 表 64。2014 年 磨料 磨 具 出 口 
按 企业 所 在 地 区 分 列 情况 见 表 65。 

表 63 2014 年 磨料 磨 具 出 口 去 
向 前 10 位 国家 (地 区 ) 情况 


国家 出 口 额 同比 增 
(地 区 ) ( 百 万 美元 ) | É (%) 












w 00 ~u Dw A d» vu G N — 


m 
e 


E: 由 于 四 舍 五 人 ， 表 中 合计 数 有 微小 出 人 。 
表 64 2014 年 磨料 磨 具 出 口 按 企业 性 质 分 列 情况 





È: 由 于 四 舍 五 人 ， 表 中 合计 数 有 微小 出 人。 
X65 2014 年 磨料 磨 具 出 口 按 企业 所 在 地 区 分 列 情况 


出 口 额 间 比 增长 
(BARI) (% ) 








E: 由 于 四 会 五 人 ， 表 中 合计 数 有 微小 出 入 。 


三 、 企 业 信 息 

参加 2014 年 磨料 磨 具 产品 年 度 统计 的 企业 ( 按 企 业 
名 称 拼音 的 字母 排序 ) A: OBB RARA, OR 
市 巨 力 砂 轮 有 限 公司 、 成 都 砂轮 有 限 公司 、 大 连 尘 发 磨 具 
制造 有 限 公司 、 大 连 星海 砂轮 有 限 公 司 、 丹 江口 弘 源 碳 化 
硅 有 限 公 司 、 第 三 砂轮 厂 、 二 砂 深 联 有 限 公 司 、 峰 航 邯 部 
砂轮 制品 公司 、 福 州 双 屹 砂轮 公司 、 广 东 创 汇 实业 有 限 
公司 、 贵 阳 云雾 磨料 有 限 公司 、 贵 州 达 众 第 七 砂轮 有 限 责 
任 公司 、 贵 州 三 山 研 磨 有 限 公 司 、 河 北 双 羊 砂轮 制造 有 限 
公司 、 河 南 伊 龙 高 新 材料 有 限 公 司 、 湖 南 金 诚 新 材料 科技 
有 限 公 司 、 济 宁 通用 砂轮 有 限 公 司 、 江 门市 双 益 磨 具 有 限 
公司 、 江 苏 华 东 砂 轮 有 限 公 司 、 江 苏 乐 园 新 材料 集团 有 限 
公司 、 江 苏 苏 北 砂轮 厂 有 限 公 司 、 江 苏 苏 砂 砂轮 有 限 公 
司 、 江 西 奥 旺 砂轮 有 限 公司 、 江 西 冠 亿 砂 轮 有 限 公司 、 焦 
作 市 山 阳 亚 白 刚玉 厂 、 曹 南 县 金鹏 磨料 磨 具 有 限 公司 、 宽 
多 满族 彤 宽 金 刚 砂 厂 、 兰 州 河 桥 硅 电 资源 有 限 公 司 、 廊 坊 
薄 龙 五 金 磨 具 有 限 公 司 、 连 云 港 花 果 山 磨 料 有 限 公司 、 辽 
宁 程 瑞 砂轮 有 限 公司 、 辽 宁 黄 海 砂轮 制造 公司 、 临 沐 县 正 
字 碳 化 硅 厂 、 临 沂 市 大 觅 五 金 麻 具 有 限 公 司 、 人 临沂 市 金 蒙 
碳化 硅 有 限 公 司 、 洛 阳 讲 祥 刚 玉 有 限 公 司 、 宁 波 大 华 砂轮 
有 限 公司 、 宁 波 树脂 砂轮 厂 、 青 岛 四 砂 泰 益 研磨 有 限 公 
司 、 三 门 峡 明珠 电 冶 有 限 公司 、 沙 县 恒 升 碳化 硅 有 限 公 
司 、 山 东 八 三 碳化 硅 热 件 厂 、 山 东 济宁 运河 金刚 砂 厂 、 山 
东 鲁 信和 高 技术 产业 股份 有 限 公司 、 山 东升 华 磨料 磨 具 公 
司 、 山 东 省 博 兴 华 冠 磨料 磨 具 公司 、 山 西 沁 新 能 源 集团 公 
司 刚玉 事业 部 、 上 海 树 脂 砂 轮 厂 、 沈 阳 盛 世 魔 料 磨 具 有 限 
公司 、 四 川 乐山 天 然 磨料 公司 、 苏 州 远东 砂轮 有 限 公司 、 
滕州 圣 诺 研磨 有 限 公 司 、 通 化 宏 信 研磨 材 有 限 责 任 公司 、 
瓦 房 店 轴承 砂轮 制造 公司 、 潍 坊 六 合 微粉 有 限 公司 、 武 汉 
熊 峰 磨 具 公司 、 西 峡 正弘 单 晶 刚 玉 公 司 、 新 疆 龙 海 硅 业 有 
限 公司 、 新 疆 双 源 新 材料 有 限 公司 、 邢 台 砂轮 有 限 责任 公 
司 、 扬 州 东方 砂轮 有 限 公司 、 伊 川 锐 石 投资 有 限 公 司 、 伊 
川 县 东风 磨料 磨 具 有 限 公 司 、 伊 川 县 协会 (37 家 ) 、 永 康 
市 白马 砂轮 厂 、 祁 城 伟业 达 磨 业 有 限 公司 、 郑 州 宏基 特 而 
有 限 公司 、 郑 州 平 原 磨料 有 限 公 司 、 郑 州 市 永泰 磨料 磨 具 
有 限 公司 、 郑 州 烨 达 高 新 材料 有 限 公 司 、 郑 州 玉 发 磨料 有 
限 公司 、 重 庆 博 赛 矿业 集团 有 限 公司 、 珠 海 大 象 磨料 磨 具 
ABA, SERIE. 

BRA: 中 国 机 床 工 具 工业 协会 杜 智 强 ] 


47 


Wi AIMENT 


概述 中 国 机 床 工具 消费 市 场 结构 ， 从 进出 口 、 主 
要 用 户 行业 运行 情况 、 主 要 用 户 行业 固定 资产 投资 情 
况 等 方面 分 析 机 床 工具 市 场 需求 





2014 年 中 国 机 床 工具 消费 市 场 综述 

2014 年 中 国 机 床 工具 市 场 对 外 贸易 分 析 

2014 年 机 床 工 具 主 要 用 户 行业 运行 情况 分 析 
2014 年 机 床 工具 主要 用 户 行业 固定 资产 投资 分 析 





市 场 概况 





近年 来 ， 中 国 经 济 逐 步 进入 “新 常态 ”， 增 长 速度 、 
经 济 结构 和 增长 动力 均 已 发 生 显著 变化 。 受 其 影响 ， 中 国 
机 床 工具 市 场 也 随 之 发 生 新 的 变化 。2014 年 ， 中 国 机 床 工 
具 消 费 市 场 继续 呈现 “需求 总 量 下 降 ， 需 求 结 构 升 级 ”的 
基本 特征 ， 且 程度 有 所 加 大 。 

一 、 市 场 结构 总 体 分 析 

2014 年 中 国 机 床 工 具 消 费 市 场 主要 呈现 以 下 三 个 方面 
的 变化 : 

1. 市 场 基本 特征 一 一 “总 量 下 降 ， 结 构 升级 ” 

从 2010 年 开始 ， 国 内 固定 资产 投资 完成 额 累计 增 速 
持续 下 降 ，2014 年 固定 资产 投资 完成 额 累计 增 速 为 
15.7% , 32010 年 相 比 下 降 8. 8 个 百分点 。 由 于 国内 机 床 
市 场 需求 主要 依靠 投资 拉动 ， 所 以 固定 资产 投资 增 速 的 下 
降 直接 导致 国内 机 床 市 场 规模 持续 下 降 。2014 年 中 国 机 床 
市 场 消费 额 318. 3 亿美 元 ， 间 比 下 降 0. 396, 

男 一 方面 ,国内 机 床 工具 市 场 结构 也 在 快速 升级 。 
2014 年 ， 进 口 机 床 在 全 部 机 床 消费 额 中 的 占 比 为 34. 0%， 
较 2010 年 提高 0.9 个 百分点 。2014 年 国内 数控 机 床 消费 额 
占 比 为 76.7% ， 较 2010 年 提高 6.9 个 百分点 。 未 来 中 国 机 
床 市 场 结构 升级 将 向 自动 化 、 客 户 化 和 换 档 升 级 方向 发 展 。 

2. 市 场 最 新 变化 一 一 “动力 转换 ， 市 场 需求 变化 ” 

中 国 经 济 的 重 化 工业 高 速 发 展 阶 段 趋 于 结束 ， 与 之 相 
关 的 固定 资产 投资 增 速 不 断 下 降 ， 进 而 影响 面向 该 领域 的 
相关 机 床 工具 商品 销售 。 比 较 典 型 的 例子 ， 从 2011 年 开 
始 重 型 机 床 商品 生产 和 进口 呈现 负增长 。2014 年 国内 重型 
机 床 制造 企业 生产 销售 平均 水 平 仅 相 当 于 2011 年 的 
51.0% , 2014 年 国内 主要 重型 机 床 进口 额 相当 于 2011 年 
的 75.0%。 

中 国 经 济 动力 正在 发 生变 化 ，2011 年 以 来 消费 逐步 超 
越 投 资 成 为 经 济 增长 的 首要 动力 。 受 此 影响 ， 面 向 消费 品 
制造 的 机 床 工 具 商 品 生产 和 消费 情况 要 明显 好 于 与 投资 相 
关 的 机 床 工具 商品 。 比 如 ,与 投资 相关 的 金属 切削 机 床 消 


费 出 现下 降 ， 而 面向 消费 品 制造 的 金属 成 形 机 床 保持 增 
长 。 另 外 ，2014 年 为 智能 手机 、 平 板 电脑 等 消费 电子 产品 
HEIRS Hah LP LAR, HOR (同比 增长 
141.0%) 和 产量 (同比 增长 37.390) 保持 高 速 大 幅 
增长 。 

3. 进口 星 现 快 速 反弹 式 增 长 

2014 年 ， 机 床 工具 进口 总 额 177. 8 亿美 元 ， 同 比 增长 
10. 8% 。 其 中 ， 金 属 加 工 机 床 进口 额 108.3 亿美 元 ， 同比 
增长 7.6% ; 金属 切削 机 床 进口 额 88.4 亿美 元 ,同比 增长 
11.196 ; 金属 成 形 机 床 进 口 额 19.9 亿美 元 , 同比 下 降 
5.896 。 进 口 居 前 3 位 的 是 金属 切削 机 床 (88.4 亿美 元 ) 、 
金属 成 形 机 床 (19. 9 亿美 元 ) 、 数 控 装置 (16.5 亿美 元 ) o 
总 体 看 ，2014 年 进口 增 速 远 高 于 上 年 同期 ( -20. 2% ) 。 

进口 来 源 中 ,日 本 位 居 第 一 〈(51.6 亿美 元 ) ， 同 比 增 
1& 23.6%; 德国 排名 第 二 (42.9 453970), 同比 下 降 
0.8%; 中 国 台 湾 名 列 第 三 (23.1 亿美 元 )， 同比 增 
长 18. 0% , 

进口 企业 中 ， 外资 企业 、 私 人 企业 和 国有 ( 含 集体 ) 
企业 的 占 比分 别 为 63. 6% 、20.2% 和 16.2%。 与 2013 年 
同期 相 比 ， 私 人 企业 占 比 增加 2. 3 个 百分点 ， 国 有 CERE 
体 ) 企业 占 比 下 降 2.9 个 百分点 。 进 口 企 业 集 中 在 华东 
(83.7 亿美 元 ， 同 比 增长 7.6% ) 、 华 北 (34.3 亿美 元 ， 
同比 增长 10.8%) 和 华南 (30.6 亿美 元 ， 同 比 增长 
24.5%) 等 东部 沿海 地 区 。 从 贸易 方式 可 以 看 出 ， 一 般 贸 
4 (11.7%) 比重 增加 ， 外 商 投资 (27.5%) 比重 下 降 。 

二 、 机 床 消 费 市 场 结构 分 析 

2014 年 ， 中 国 机 床 消费 市 场 的 变化 可 以 概括 为 “ 金 
属 切削 机 床 消费 持续 低迷 ， 金 属 成 形 机 床 消费 高 位 趋 缓 ”， 
且 金 属 切削 机 床 和 金属 成 形 机 床 消费 趋势 分 化 日 趋 明 显 。 
下 面 对 机 床 产 品 生 产 和 进口 情况 进行 分 析 ， 来 梳理 机 床 消 
费 市 场 的 变化 情况 。2014 年 中 国 机 床 消费 市 场 及 生产 、 进 
出 口 情况 见 表 1。 


R1 2014 年 中 国 机 床 消费 市 场 及 生产 、 进 出 口 情况 


指标 名 称 
机 床 市 场 消费 额 
AH: 金属 切 前 机 床 

金属 成 形 机 床 
机 床 生产 〈 销 售 ) M 


数额 (亿美 元 ) 同比 增长 〈(%) 





增 速 提高 (百分点 ) 
-0.3 16.3 
-3.6 20. 8 
5.9 3.1 
-1.1 8.7 
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”指标 名 称 
其 中 : 金属 切 淹 机 床 
金属 成 形 机 床 
BUR Om 
其 中 : 金属 切 前 机 床 
金属 成 形 机 床 
机 床 进口 客 
其 中 : 金属 切 曾 机 床 
会 属 成 形 机 床 


1. 金属 加 工 机 床 
. 2014 年 ， 中 国 金属 加 工 机 床 消费 额 318. 3 亿美 元 ， 同 
比 下 降 0.3% 。 其 中 ， 金 属 切 削 机 床 消费 额 199.7 亿美 元 ， 
同比 下 降 3.6% ; 金属 成 形 机 床 消费 额 118.6 亿美 元 ， 同 
比 增长 5. 9% 。 与 2013 年 同期 相 比 ， 消 费 额 增 速 分 别提 高 
T 16.3, 20.8 和 3.1 个 百分点 。 

从 消费 额 变 化 趋势 看 ，2014 年 机 床 消费 总 量 仍然 呈现 
下 行 趋势 ， 金 属 切削 机 床 和 人 金属 成 形 机 床 的 消费 走势 发 生 
分 化 ,金属 切削 机 床 的 消费 总 量 继续 小 幅 下 降 ， 金 属 成 形 
机 床 的 消费 总 量 保持 小 幅 增长 。 另 一 方面 ， 从 增 速 变化 
看 ， 金 属 切 浊 机 床 的 消费 下 行 速度 有 所 回升 ， 呈 现 进入 底 
部 运行 的 态势 ; 金属 成 形 机 床 的 消费 增 速 进一步 下 降 ， 进 
人 高 位 趋 缓 的 状态 。 

2. 金属 切削 机 床 

2014 年 ， 中 国 金属 切削 机 床 消费 额 199.7 亿美 元 ， 同 
比 下 降 3.6% 。 其 中 ， 国 产 金属 切削 机 床 (扣除 出 口 后 的 
国内 消费 部 分 ) 111.3 亿美 元 ， 同比 下 降 12. 5% ; 进口 金 
属 切削 机 床 88.4 亿美 元 ,同比 增长 11. 1% 。 从 上 述 数据 
可 以 看 出 ，2014 年 进口 的 大 幅 增 长 弥补 了 国产 下 滑 对 国内 
消费 的 影响 ， 同时 也 体现 出 国内 金属 切 前 机 床 消费 需求 结 
构 在 快速 提升 。 

3. 金属 成 形 机 床 

2014 年 ， 中 国 金属 成 形 机 床 消费 额 118.6 亿美 元 ， 同 
比 增长 5.9% 。 其 中 ， 国 产 金属 成 形 机 床 〈 扣 除 出 口 后 的 
国内 消费 部 分 ) 98.7 亿美 元 ， 同 比 增长 8.6%; 进口 金属 
成 形 机 床 19.9 亿美 元 , 同比 下 降 $.8% 。 从 上 述 数据 看 
出 ， 进 口 产品 放 缓 拉 低 了 消费 增长 ， 同 时 也 反映 出 国产 金 
属 成 形 机 床 产品 正在 提升 。 

三 、 工 具 消 费 市 场 结构 分 析 

2014 年 ， 中 国 工具 消费 市 场 的 变化 呈现 冲 高 回落 的 趋 
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”数额 (亿美 元 ) 同比 增长 (%) 





| (&) 
增 速 提高 〈 百 分 点 ) 


11 


势 。 下 面 对 工 具 产 品 生产 和 进口 情况 进行 分 析 ， 来 梳理 工 
具 消费 市 场 的 变化 情况 。2014 年 中 国 工具 消费 市 场 及 生 
产 、 进 出 口 情况 见 表 2。 
R2 2014 年 中 国 工具 消费 市 场 
及 生产 、 进 出 口 情况 









工具 市 场 消费 额 
工具 生产 《销售 ) 额 
工具 出 口 额 
工具 进口 额 


从 表 2 中 可 以 看 出 ，2014 年 中 国 工具 消费 额 51.2 亿 
美元 ,同比 下 降 2.4% 。 其 中 ， 国 产 工具 《扣除 出 口 后 的 
国内 消费 部 分 ) 35.1 亿美 元 ， 同 比 下 降 7.990; 进口 工具 
16. 1 亿美 元 ， 同 比 增长 11. 8% 。 国 内 工具 制造 企业 加 大 
了 开拓 海外 市 场 的 力度 ， 出 口 情况 好 于 国内 运营 。 同 时 ， 
进口 工具 的 大 幅 增长 说 明 国内 工具 消费 的 结构 也 在 不 断 
升级 。 

四 、 中 国 机 床 消费 市 场 及 对 外 贸易 在 国际 上 的 定位 

根据 美国 Gardner 商业 媒体 公司 提供 的 全 球 机 床 消费 
和 进出 口 贸易 数据 显示 ，2014 年 全 球 机 床 消费 756. 4 亿美 
元 ,同比 增长 0.3% 。 其 中 ,中国 机 床 消费 市 场 318.3 亿 
美元 ， 同 比 下 降 0.3% ， 在 全 球 机 床 消费 市 场 中 的 排名 处 
于 第 一 位 。 位 列 第 2 至 5 位 的 国家 分 别 是 : 美国 (80.6 42 
美元 ， 同比 增长 0. 1% ) 、 德 国 〈67. 6 亿美 元 , 同比 下 降 
10.8%), HA (51.5 亿美 元 , 同比 增长 39. 4% ) 和 韩国 
(48.9 亿美 元 ， 同比 增长 13.2%), 2014 年 全 球 机 床 消费 
前 10 位 国家 (地 区 ) 情况 见 表 3。 
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表 3 2014 年 全 球 机 床 消 费 前 10 位 国家 〈 地 区 ) 情况 


序号 国家 (地区) 消费 额 (亿美 元 ) 间 比 增长 (90) 在 全 球 中 的 占 比 (%) 
全 球 0.3 


756. 4 





318.3 


— 


80. 6 
67.6 
51.5 
48. 9 
22, 4 
20. 3 
17. 1 


DS 0 33 QN A A ù WN 


16.9 


p 
o 


14. 2 


2014 年 全 球 机 床 消费 前 10 位 的 国家 (地区) F, e 
现 同比 显著 增长 的 有 日 本 和 韩国 ， 增 速 小 幅 增 长 的 有 意 大 
利 、 印 度 、 中 国 台湾 和 美国 ， 增 速 下 降 的 有 中 国 、 俄 罗 
斯 、 德 国 和 墨西哥 。 从 全 球 机 床 消 费 的 结构 性 变化 中 可 以 
看 出 ，2014 年 日 本 在 国内 产业 政策 的 支持 下 ， 机 床 消费 呈 
现 井 喷 状 态 ; 美国 则 受益 于 经 济 复 苏 而 稳步 回升 ; 而 传统 
制造 国家 受 国际 需求 下 降 和 经 济 下 行 的 拖累 ， 机 床 消费 不 
jr FEE, 2014 年 中 国 机 床 消 费 占 全 球 的 份额 超过 40% , 
中 国 机 床 消费 市 场 的 影响 力 举 足 轻 重 。 


100. 0 
42.1 
10. 7 

8.9 
6.8 
6.5 
3.0 
2. 7 
2.3 
2.2 
1,9 


全 球 机 床 进 出 口 贸 易 方 面 ，2014 年 全 球 机 床 进 口 
359.5 亿美 元 ， 同 比 增长 0.1% 。 其 中 ， 中国 机 康 进口 
108. 3 亿美 元 ， 同 比 增长 7.6% ， 在 全 球 的 排名 处 于 第 1 
位 。 位 列 第 2 至 5 位 的 国家 分 别 是 : XE (52.4 亿美 元 ， 
同比 下 降 0.5%)、 德 国 (27.8 亿美 元 , 同比 下 降 
7.6%). ROM (18.7 亿美 元 ， 同 比 下 降 2.8% ) MEM 
哥 (16.6 亿 美元， 同比 下 降 13. 2% ) 2014 年 全 球 机 床 进 
口 前 10 位 国家 (地 区 ) 情况 见 表 4。 


RA 2014 年 全 球 机 床 进口 前 10 位 国家 ( 地区) 情况 


序号 国家 (地 区 ) | 进口 额 (亿美 元 ) 在 全 球 中 的 占 比 (%) | 占 消费 的 比例 (9) 
全 球 





2014 年 全 球 机 床 出 口 422. 2 亿美 元 ,同比 下 降 6. 1%. 
其 中 ， 中 国 机 床 出 口 34.0 亿美 元 ， 同 比 增 长 18. 8% ,在 
全 球 的 排名 处 于 第 5 位 。 位 列 第 1 至 4 位 的 国家 (地 区 ) 分 别 是 ; 
德国 (89.8 亿美 元 ， 同 比 下 降 16.1% ) 、 日 本 (84.0 亿 


É (9) 
0. 1 





47.5 





7.6 34.0 


-0.5 š 65.1 


-7.6 š 41.2 


-2.8 : 92.1 


96.9 
30. 6 
45. 0 
80. 6 
412. 1 


73.0 
美元 ， 同 比 增长 0.2% ) 、 意 大 利 (38.3 亿美 元 ， 同 比 下 


降 12.496) 和 中 国 台湾 (37.5 亿美 元 ， 同 比 增长 5.8% ) 。 
2014 年 全 球 机 床 出 口 前 10 位 国家 (地 区 ) 情况 见 表 5。 
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RS 2014 年 全 球 机 床 出 只 前 10 位 国家 (地区) 情况 


序号 国家 《地 区 ) BOW 〈 亿 美元 ) 同比 增长 (96) 在 全 球 中 的 占 比 (%) 占 生 产 的 比例 (76) 


O Oo ~u ê ^A A È ē Wù N ë me 


ro 
e 


从 进出 口 贸 易 量 看 ， 全 球 机 床 贸 易 整 体 呈 现 走 弱 的 趋 
势 ， 全 部 机 床 进口 额 增 速 仅 增 长 0.1% ， 全 部 机 床 出 口 额 
同比 下 降 6. 1% 。 其 中 ， 中 国 机 床 进出 口 额 不 仅 在 全 球 处 
于 第 1 位 ， 同 时 仍然 保持 增长 态势 。 

五 、 变 化 趋势 

综合 中 国 机 床 工具 消费 市 场 各 项 数据 的 变化 趋势 ， 以 





69. 3 
65.4 
75.4 
79.9 
13. 9 
84. 0 
39.7 
42.6 
88.0 
371.8 


及 未 来 市 场 需求 变化 的 可 能 ， 预 计 未 来 一 段 时 期 内 ， 中 国 
机 床 消费 市 场 的 规模 还 会 进一步 收缩 ， 消 费 结构 将 进一步 
升级 ; 由 于 加 工 量 下 降 ， 国 内 工具 消费 市 场 规模 会 下 降 ， 
nt s in ING 进而 带动 高 端 工 
ARME: 








一 、 进 出 口 整体 情况 

2014 年 ， 机 床 工具 类 商品 进口 总 额 呈现 恢复 性 增长 ， 
出 口 总 额 呈 现 持 续 性 大 幅 增 长 。 机 床 工具 商品 进出 口 总 额 
294.0 亿美 元 ， 同比 增长 14.8% 。 其 中 ， 出 口 额 116.3 亿 
美元 ， 同 比 增长 22. 1% ; 进口 额 177. 8 亿美 元 ， 同 比 增长 
10.8%; HAZME O61 5 亿美 元 ， 间 比 下 降 6.3% 。 

出 口 方面 。2014 年 ， 出 口 总 额 116. 3 亿美 元 ， 同 比 增 
F 22.195; 其 中 金属 加 工 机 床 出 口 额 34.0 亿美 元 ， 同 比 
增长 18.8%; 金属 加 工 机 床 中 ,金属 切削 机 床 出 口 额 
22.7 亿美 元 ， 同 比 增 长 20.6% ; 金属 成 形 机 床 出 口 额 
11.2 亿美 元 ， 同 比 增长 15.396 。 人 金属 切削 机 床 的 出 口 额 
保持 大 幅 增 长 ， 增 速 大 大 提高 。 出 口 去 向 中 ， 美 国 和 越南 
持续 增长 ， 反 映 了 发 达 国 家 制造 业 回流 和 新 兴 发 展 中 国家 
制造 业 分 流 的 趋 执 明显 增强 。 男 外 ， 私 人 和 和 外资 企业 占据 
绝对 主体 地 位 ， 东 部 沿海 地 区 的 企业 出 口 要 领先 于 中 西部 
地 区 的 企业 。 

进口 方面 。2014 年 ， 进 口 总 额 177. 8 亿美 元 ， 同比 增 
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长 10.890; 其 中 金属 加 工 机 床 进口 额 108. 3 亿美 元 ， 同 比 
增长 7. 6% 。 金 属 加 工 机床 中 ， 金 属 切削 机 床 进 口 额 88.4 
亿美 元 ， 同 比 增长 11.1%; 金属 成 形 机 床 进口 额 19.9 亿 
美元 ， 同 比 下 降 S. 890 。 人 金属 加 工 机 床 的 进口 额 和 增 速 保 
持 稳定 回升 。 进 口 来 源 中 ， 日 本 和 中 国 台 湾 星 现 大 幅 增 
长 ， 德 国 呈 现 小 幅 下 降 ， 这 反映 出 中 国 机 床 工 具 消费 市 场 
需求 的 结构 性 变化 ， 消 费 正在 逐步 取代 投资 在 经 济 增长 中 
的 主导 作用 。 在 进口 企业 性 质 中 ， 私 人 企业 的 进口 额 已 经 
超越 国有 企业 ， 东 部 沿海 地 区 的 企业 进口 要 多 于 中 西部 地 
区 的 企业 。 

二 、 进 口 贸 易 

1. 加 工 中 心 

根据 海关 统计 数据 ，2014 年 加 工 中 心 进口 总 额 43. 4 
亿美 元 ， 同 比 增长 29. 9% 。 其 中 ， 立 式 加 工 中 心 进口 额 
24 亿美 元 ， 同 比 增长 81.9% ; 卧 式 加 工 中 心 进 口 额 15 亿 
美元 ， 同 比 下 降 5. 1% ; 龙门 式 加 工 中 心 进口 额 3 亿美 元 ， 
同比 下 降 8. 9% 。2014 年 加 工 中 心 进 口 情况 见 表 1。 
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El 2014 年 加 工 中 心 进口 情况 










合计 


立 式 加 工 中 心 -24.7 
款式 加 工 中 心 4.8 
龙门 式 加 工 中 心 2.9 
铣 车 复合 加 工 中 心 


未 列 名 加 工 中 心 


ik: 由 于 四 售 五 人 ， 表 中 合计 数 有 微小 出 人 。 


从 进口 量 和 进口 额 上 看 ， 立 式 加 工 中 心 的 占 比 都 居 首 。 ”位 ,进口 额 同比 增长 83.7% ; 德国 小 幅 下 降 ， 处 于 第 2 
位 。 从 进口 趋势 上 看 ， 加 工 中 心 在 进口 量 和 进口 额 上 基本 i, 同比 下 降 7.2% ; 中 国 台湾 大 幅 增 长 ， 居 第 3 位 ， 同 
保持 大 幅 增 长 趋势 ,但 进口 平均 单价 呈现 大 幅 下 降 的 。 ” 比 增 长 13.796, 2014 年 加 工 中 心 进口 来 源 前 10 位 国家 
趋势 。 mE (地 区 ) 情况 见 表 2。 

在 加 工 中 心 进口 来 源 上 ， 日 本 迅猛 增长 ， 排 在 第 1 


X2 2014 年 加 工 中 心 进口 来 源 前 10 位 国家 (地 区 ) 情况 


单价 


"y (万 美元 / 台 ) 


pui 


D 0 I QN A d» UU bN 





— 
e 


注 :由 于 四 全 五 人 ， 表 中 合计 数 有 做 小 出 人 。 

在 加 工 中 心 进口 企业 中 ， 按 进口 额 的 占 比 排序 ， 外 资 长 24.4% 、134% 和 下 降 9.6% , 2014 年 加 工 中 心 进 口 按 
企业 占 62.7% ， 私 人 企业 占 19. 2% ， 国 有 企业 占 18.2% 。 企业 性 质 分 列 情况 见 表 3。2014 年 加 工 中 心 进口 按 企 业 所 
进口 企业 所 在 地 区 按 进口 额 占 比 排序 ， 华 东 (41.2%), 在 地 区 分 列 情况 见 表 4。 
华南 (24.9%) 和 华北 (15.5%) 居 前 3 位 ， 同比 分 别 增 


X3 2014 年 加 工 中 心 进口 按 企 业 性 质 分 列 情况 








合计 
外 资 企业 
私人 企业 
国有 企业 


E: 由 于 四 会 五 人 ， 表 中 合计 数 有 微小 出 入 。 
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A 2014 年 加 工 中 心 进口 按 企业 所 在 地 区 分 列 情况 


进口 量 | 同比 增长 Nnm | 同比 增长 单价 
06 ] 





tE: 由 于 四 舍 五 人 ， 表 中 合计 数 有 微小 出 入 。， | | | 
2. 数控 车 床 元 , FJ FRE 1.4% ; 数控 立 式 车 床 进口 额 2 亿美 元 ， 同 
根据 海关 统计 数据 ，2014 年 数控 车 床 进口 总 额 8 亿美 比 下 降 11. 5% 。2014 年 数控 车 床 进 口 情况 见 表 5。 

Ju, 同比 下 降 4. 4% 。 其 中 ， 数 控 卧 式 车 床 进口 额 5 亿美 | 


RS 2014 年 数控 车 床 进口 情况 


进口 量 同比 增长 ES 同比 增长 
% % 

















aH 

ES EAER 68.0 

其 他 数控 车 床 32.0 
Hop. 数控 立 式 车 床 


E: 由 于 四 会 五 人 ， 天 中 合计 数 有 微小 出 人 。 

从 进口 量 和 进口 额 看 ， 数 控 卧 式 车 床 的 占 比 均 较 大 。 一 位 ， 进 口 额 同比 增长 8. 2% ; 月 本 微弱 下 降 ， 处 于 第 二 
从 进口 趋势 上 看 ， 数 控 车 床 进口 额 星 现 小 幅 下 降 的 趋势 ， 位 ， 同 比 下 降 0.9% ; 德国 大 幅 下 降 ， 位 居 第 三 ， 同 比 下 
进口 平均 单价 呈现 大 幅 下 降 的 趋势 。 降 21.8% , 2014 年 数控 车 床 进口 来 源 前 10 位 国家 (地 


在 数控 车 床 进口 来 源 上 ， 中 国 台湾 小 幅 增 长 HER K) 情况 见 表 6。 
表 6 2014 年 数控 车 床 进口 来 源 前 10 位 国家 (地 区 ) 情况 


来 源 国家 HEAK Bd MAE 
A % % 
| 中 国 台湾 10.3 45. 8 | 
日 本 | 23.0 |J 21.8 


德国 3. 8 
韩国 








单价 
《万 美元 / 台 ) 






| 











美国 
瑞士 









O oo uy ê A h AÀA UU D 


En 
E 









— 
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E: 由 于 四 会 五 人 ， 表 中 合计 数 有 微小 出 人 。 
在 数控 车 床 进口 企业 中 ， 按 进口 额 占 比 排序 ， 外 资 企 业 占 63. 696 ， 私 人 企业 占 19. 9% ， 国 有 企业 占 16.5%, 
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进口 企业 所 在 地 区 按 进 口 额 占 比 排序 ， 华 东 (56.5%), 口 按 企业 性 质 分 列 情况 见 表 7, 2014 年 数控 车 床 进口 按 企 
华北 (20.3%) 和 华南 (13.1%) 居 前 三 位 ， 同 比分 别 增 。 ” 业 所 在 地 区 分 列 情况 见 表 8。 
长 9.2% 、 下 降 19. 2% 和 下 降 10. 8% , 2014 年 数控 车 床 进 


X7 2014 年 数控 车 床 进口 按 企 业 性 质 分 列 情况 


同比 增长 ES 同比 增长 
口 % % 







单价 
(ARTA) 





È: 由 于 四 会 五 人 ， 表 中 合计 数 有 微小 出 人 。 
RB 2014 年 数控 车 床 进口 按 企业 所 在 地 区 分 列 情况 





ik: 由 于 四 会 五 人 ， 表 中 合计 数 有 微小 出 人 。 

3. ER 同比 下 降 6.8% ; 外 圆 磨床 进口 额 2.6 亿美 元 ,同比 下 降 

根据 海关 统计 数据 ，2014 年 磨床 进口 总 额 11.7 亿美 37.2%; ME, HEN CLER 2.2 亿美 元 , 同比 增长 
元 ， RR PRES. 200, AP, 其 他 磨床 进口 额 2 6 亿美 元 ， 9.5% 。2014 年 磨床 进口 情况 见 表 9。 


RI 2014 年 磨床 进口 情况 





Hs. 由 于 四 会 五 人 ， 表 中 合计 数 有 微小 出 人 。 | 
从 进口 额 上 看 ， 其 他 磨床 和 外 图 磨床 的 占 比 并 列 居 首 口 额 同比 下 降 15.196; 日 本 大 幅 下 降 ， 处 于 第 二 位 ， 同 比 

位 。 从 进 日 趋势 上 看 ， 磨 床 整体 呈现 小 幅 下 降 的 趋势 , 但 下 降 15.2%; 意大利 大 幅 下 降 ， 位 居 第 三 ， 同比 下 降 

进口 平均 单价 呈现 大 幅 上 升 的 趋势 。 33. 196 , 2014 年 磨床 进口 来 源 前 10 位 国家 (HR) 情况 
在 磨床 进口 来 源 上 ， 德 国 大 幅 下 降 ， 排 在 第 一 位 ,， HE 见 表 10。 
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表 13 2014 年 齿轮 加 工 机床 进 口 情况 


同比 增长 HOM 同比 增长 单价 
H a 





齿轮 加 工 机 床 665 -16. 5 2.7 —28. 4 40 
E: 由 于 四 会 五 人 ， 表 中 合计 数 有 微小 出 人 。 
从 进口 趋势 上 看 ， 人 齿轮 加 工 机 床 呈现 大 幅 下 降 趋 势 ， ”位 ,同比 下 降 27.2% ; 日 本 大 幅 下 降 ， 位 居 第 三 ， 同 比 下 
同时 进口 平均 单价 也 呈现 大 幅 下 降 的 趋势 。 降 21.0% 。2014 年 齿轮 加 工 机 床 主要 进口 来 源 国家 (地 
在 齿轮 加 工 机 床 进口 来 源 上 ， 德 国 大 幅 下 降 ， 排 在 第 区) 情况 见 表 14。 


一 位 ， 进 口 额 同比 下 降 27.5% ; 瑞士 大 幅 下 降 ， 处 于 第 二 
314 2014 年 齿轮 加 工 机 床 主要 进口 来 源 国家 (HK) 情况 





te: 由 于 四 会 五 人 ， 表 中 合计 数 有 微小 出 入 。 


在 齿轮 加 工 机 床 进口 企业 中 ， 按 进口 额 占 比 排序 ， 外 降 41.8% 、 增 长 5. 4% 和 下 降 16.7% 。2014 年 齿轮 加 工 机 
资 企 业 占 59.5% ， 私 人 企业 占 21% ， 国 有 企业 占 19.6% 床 进口 按 企 业 性 质 分 列 情况 见 表 15. 2014 年 齿轮 加 工 机 
进口 企业 所 在 地 区 按 进口 额 占 比 排序 ， 华东 (34.4%), 床 进 口 按 企业 所 在 地 区 分 列 情况 见 表 16。 
华北 (32.3%) 和 华南 (8.9%) 居 前 三 位 ， 同比 分 别 下 | 


# 15 > RAPERE RN DR seraa 





单价 
(万 美元 / 台 ) 






ik: 由 于 四 会 五 人 ， 表 中 合计 数 有 微小 出 人 。 
#16 2014 年 齿轮 加 工 机 床 进口 按 企业 所 在 地 区 分 列 情况 
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同比 增长 进口 额 闻 比 增长 
区 口 06 


E: 由 于 妈 舍 五 人 ， 表 中 合计 数 有 微小 出 和。 | 

5. 重型 机 床 RL, BE. 1 亿美 元 , 同比 下 降 8.9% ; 进口 

根据 海关 统计 数据 ，2014 年 重型 机 床 进口 总 额 5.9 亿  ” 量 占 最 大 的 是 数控 立 式 车 床 ， 进 口 额 2.3 亿美 元 , 同比 下 
美元 ， 同 比 下 降 15. 4% 。 其 中 ， 进口 额 占 比 最 大 的 是 龙门 ME 11.5%, 2014 年 重型 机 床 进口 情况 见 表 17。 


( 续 ) 


单价 
(万 美元 / 台 ) 











#17 2014 年 重型 机 床 进口 情况 










合计 
龙门 式 加 工 中 心 
数控 立 式 车 床 
Sue MOIR 
XU BER 
轧辊 麻 床 


ti: 由 于 四 含 五 人 ， 表 中 合计 数 有 微小 出 人 。 

从 进口 趋势 上 看 ， 重 型 机 床 在 进口 量 和 进口 额 上 均 旦 。 ”一 位 ， 进 口 额 同比 增长 12.9%, 日 本 小 幅 增 长 ， 处 于 第 二 
现 大 幅 下 降 趋 势 ， 同 时 进口 平均 单价 呈现 大 幅 下 降 的 Ki, 同比 增长 6. 4% ; 德国 大 幅 下 降 ， 位 居 第 三 ， 同比 下 
AB». . 降 54.4% , 2014 年 重型 机 床 进口 来 源 前 10 ) 位 国家 (地 

在 重型 机 床 进口 来 源 上 ， 中 国 台 湾 大 幅 增 长 ， 排 在 第 区 ) 情况 见 表 18。 


X18 2014 年 重型 机 床 进口 来 源 前 10 位 国家 (地区) 情况 








oe 06 ~y QN UU Ah LU NH m 


-— 
= 


M. 由 于 四 全 五 人 ， 表 中 合计 数 有 微小 出 人 。 


在 重型 机 床 进口 企业 中 ， 按 进口 额 占 比 排序 ， 外 资 企 降 1.6% 、 下 降 34. 9% 和 增长 18.4% 。2014 年 重型 机 床 进 
业 占 42.6% ， 国 有 企业 占 30.9% ， 私 人 企业 占 26.5% 。 口 按 企业 性 质 分 列 情况 见 表 19。2014 年 重型 机 床 进口 按 
进口 企业 所 在 地 区 按 进口 额 占 比 排 序 ， 华 东 (46.9%), 企业 所 在 地 区 分 列 情况 见 表 20。 
华北 (2196) 和 华南 (12.3%) 居 前 三 位 ， 同比 分 别 下 
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表 19 2014 年 重型 机 床 进口 按 企业 性 质 分 列 情况 


mer Kisu 
i (%) 







”单价 
(ARTE) 







外 资 企业 
国有 企业 
私人 企业 


E: 由 于 四 会 五 人 , 表 中 合计 数 有 微小 出 入 。 
表 20 2014 年 重型 机 床 进口 按 企 业 所 在 地 区 分 列 情况 





È: 由 于 四 舍 五 人 ， 表 中 合计 数 有 微小 出 人 。 
6. 特种 加 工 机 床 口 额 9. 1 亿美 元 ,同比 增长 38.0% ; 放电 加 工 机 床 进口 额 
根据 海关 统计 数据 ，2014 年 特种 加 工 机 床 进口 总 额 。 1.9 亿美 元 ， 同 比 增长 17. 9% 。2014 年 特种 加 工 机 床 进口 


11.7 亿美 元 ,同比 增长 31.4% 。 其 中 ， 激 光 加 工 机 床 进 情况 见 表 21, 


— 


321 2014 年 特种 加 工 机 床 进 口 情况 














同比 增长 
(%) 


激光 加 工 机 床 


放电 加 工 机 床 14. 1 


等 离子 切割 机 、 
水 射流 切割 机 


其 他 化 学 、 电 子 、 
BP RS ATM 
加 工 机 床 


超声 波 加 工 机 床 
E: 由 于 四 使 五 人 ， 表 中 合 计数 有 微小 出 入 。 

从 进口 量 和 进口 额 上 看 ， 激 光 加 工 机 床 的 占 比 都 居 音 长 ， 排 在 第 一 位 ， 同 比 增长 46.7%; 日 本 大 幅 增长 ， 处 于 
位 。 从 进口 趋势 上 看 ， 特 种 加 工 机 床 基本 保持 大 幅 增 长 趋 第 二 位 ， 同 比 增长 20. 1% ; 瑞士 大 幅 增 长 ,位 居 第 三 ， 同 
势 ， 同 时 进口 平均 单价 也 呈现 大 幅 增 长 的 趋势 。 比 增长 34. 3% 。2014 年 特种 加 工 机 床 进口 来 源 前 10 位 国 
在 特种 加 工 机 床 进口 来 源 上 ， 从 德国 进口 额 大 幅 增 R (MAK) 情况 见 表 22。 


-4.8 





9. 6 
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表 25 2014 年 金属 成 形 机 床 进口 情况 











锻造 和 冲压 机 床 
RETTEN 
冲床 

液压 压力 机 
剪 切 机 床 
HREJ PL 
其 他 成 形 机 床 


E: 由 于 四 会 五 入 ， 表 中 合计 数 有 微小 出 入 。 


从 进口 额 上 看 ,锻造 和 冲压 机 床 的 占 比 居 首 位 。 从 进 ”一 位 ,进口 额 同比 下 降 1. 5% ; 日 本 大 幅 下 降 ， 处 于 第 二 
口 趋势 上 看 ,金属 成 形 机 床 整 体 呈 现 小 幅 下 降 趋 势 ， 同 时 ”位 ,同比 下 降 25. 8% ; 韩国 大 幅 增长 ， 位 居 第 三 ， 同 比 增 
进口 平均 单价 也 呈现 小 幅 下 降 的 趋势 。 K 12.5% , 2014 年 金属 成 形 机 床 进口 来 源 前 10 位 国家 

在 金属 成 形 机 床 进 口 来 源 上 ， 德国 小 幅 下 降 ， 排 在 第 GER) 情况 见 表 26, 


表 26 2014 年 金属 成 形 机 床 进口 来 源 前 10 位 国家 (地区) TW 


来 源 国 家 同比 增长 进口 额 | 同比 增长 
H % 





k 





OD 00 Ja t A U N 


e 
e 


E: 由 于 四 会 五 人 ， 表 中 合计 数 有 微小 出 人 。 


在 金属 成 形 机 床 进口 企业 中 ， PORTER CER 外 ”同比 分 别 下 降 1.1% 、 增 长 2. 9% 和 下 降 3. 5%. 2014 年 金 
资 企 业 占 54.1% ， 私 人 企业 占 24.6% ， 国 有 企业 占 。 属 成 形 机 床 进口 按 企业 性 质 分 列 情况 见 表 27。2014 年 金 
21.4%。 进 口 企业 所 在 地 区 按 进口 额 占 比 排序 ， f 属 成 形 机 床 进口 按 企 业 所 在 地 区 分 列 情况 见 表 28, 
(42.4%). Bit (28%) 和 华南 (12.8%) 居 前 三 位 ， 


表 27 2014 年 金属 成 形 机 床 进 口 按 企业 性 质 分 列 情况 


进口 量 同比 增长 进口 额 同比 增长 ` El (%) 单价 
(6) (%) » (亿美 元 ) (96) 


(万 美元 / 台 ) 








合计 

外 资 企业 
私人 企业 
国有 企业 


E: HTWERA, 家 中 合计 数 有 微小 出 人 。 


63 


中 国 机 床 工 具 工业 年 鉴 2015 


所 在 地 区 | 进口 量 ( 


14 338 


表 28 2014 年 金属 成 形 机 床 进 口 按 企业 所 在 地 区 分 列 情况 


同比 增长 占 比 wm | 同比 增长 
台 % 


100.0 







单价 
(万 美元 / 台 ) 





E: 由 于 由 舍 五 人 ， 表 中 合计 数 有 微小 出 入 。 
8. 数控 装置 。 10.0 亿美 元 ,同比 增长 21. 3% ; 数控 系统 进口 额 6.5 亿美 
根据 海关 统计 数据 ，2014 年 数控 装置 进口 总 额 1.5 元 ,同比 下 降 14. 0% 2014 年 数控 装置 进口 情况 见 表 29。 
亿美 元 ， 同 比 增长 4.4% 。 其 中 ， 可 编程 序 控制 器 进口 额 


3* 29 2014 年 数控 装置 进口 情况 
同比 增长 TA 
(46 ) (46) 
100. 0 
39. 9 51.4 


合计 6 810 997 
可 编程 序 控制 带 


数控 系统 






-12.1 





3 501 995 
3 309 002 








80. 5 48. 6 





E: 由 于 四 会 五 人 ， 表 中 合计 数 有 微小 出 人 。 

从 进口 量 和 进口 额 上 看 ， 可 编程 序 控制 器 的 占 比 均 较 位 ,进口 额 同比 增长 22.4%; 日 本 小 幅 下 降 ， 处 于 第 二 
大 。 从 进口 趋势 上 看 ， 数 控 系统 进口 额 总 体 保持 小 幅 增 长 ”“” 位， 同比 下 降 5.1% ; 美国 小 幅 下 降 ， 位 居 第 三 , 同比 下 
趋势 ， 但 进口 平均 单价 呈现 大 幅 下 降 的 趋势 。 ME 8. 6% 。2014 年 数控 装置 进口 来 源 前 10 位 国家 《地 区 ) 

在 数控 装置 进口 来 源 上 ， 德 国 大 幅 增 长 ， 排 在 第 一 情况 见 表 30。 


3:30 2014 年 数控 装置 进口 来 源 前 10 位 国家 (地 区 ) 情况 
















单价 
(ARTE) 
616 560 
1 695 229 0.2 
348 971 0.3 
1 064 596 0.1 
10 922 7.5 
350 317 0.2 
13 461 4.7 
120 862 0.5 


0.1 


oO 00 - BA GG + uN 


657 939 








n 
e 


166 521 


E: 由 于 四 含 五 人 ， 表 中 合计 数 有 微小 出 人 。 
在 数控 装置 进口 企业 中 ， 按 进口 额 占 比 排序 ， 外 资 企 口 企 业 所 在 地 区 按 进口 额 占 比 排序 ,华东 (50. 3% )、 华 
业 占 75%， 私 人 企业 占 14. 6%， 国 有 企业 占 10.3%。 进 AK (26.1%) 和 华南 (10.3%) 居 前 三 位 ,同比 分 别 增长 
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10. 工具 和 量具 量 仪 | 
根据 海关 统计 数据 ，2014 年 工具 和 量具 量 仪 进口 总 额 
16.1 亿美 元 , 同比 增长 12.2% 。 其 中 ,， 切 前 刀具 进口 额 


14.2 亿美 元 ， 同比 增 长 11.7%; 量 仪 进口 额 1.5 亿美 元 ， 
同比 增长 17.3%; 量具 进口 额 0.4 亿美 元 , 同比 增长 
11.996 , 2014 年 工具 和 量具 量 仪 进口 情况 见 表 37, 

表 37 2014 年 工具 和 量具 量 仪 进口 情况 







切削 刀具 





量具 


E: 由 于 四 会 五 人 ， 表 中 合计 数 有 微小 出 入 。 
从 进口 额 上 看 ， 切 前 刀具 的 占 比 届 首 位 。 从 进口 趋势 
上 看 ， 工 具 和 量具 量 仪 星 现 大 幅 增 长 趋势 。 
在 工具 和 量具 量 仪 进口 来 源 上 ， 日 本 大 幅 增 长 HE 
第 一 位 ， 进 口 额 同比 增长 11.9% ; 德国 小 幅 增长 ， 处 于 第 
二 位 ， 同 比 增长 5. 8% ; 中 国 台湾 大 幅 增 长 ， 位 居 第 三 ， 
同比 增长 18. 4% 。2014 年 工具 和 量具 量 仪 进口 来 源 前 10 
位 国家 (HR) 情况 见 表 38. 
表 38 2014 年 工具 和 量具 量 仪 进口 来 源 
前 10 位 国家 (HR) 情况 


国家 进口 额 同比 增长 
(地 区 ) (AAR) (% ) 














24.11 


8.47 
4 美国 7.71 
5 韩国 6.91 
6 瑞典 6. 80 
7 意大利 3. 40 
8 以 色 列 3. 10 
9 中 国 3. 00 


瑞士 


E: 由 于 四 舍 五 人 ， 表 中 合计 数 有 微小 出 人 。 

在 工具 和 量具 量 仪 进口 企业 中 ， 按 进口 额 占 比 排序 ， 
外 资 企 业 占 81.1% ， 私 人 企业 占 13.6% ， 国 有 企业 占 
5.3% 。 进 口 企 业 所 在 地 区 按 进口 额 占 比 排序 ， 华 东 
(69.2% ) 、 华 北 〈16.9% ) 和 华南 (7.9%) 居 前 三 位 ， 


同比 分 别 增 长 16.396 、8. 4% 和 下 降 4.7%. 2014 年 工具 
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和 量具 量 仪 进口 按 企业 性 质 分 列 情况 见 表 39。2014 年 工 
具 和 量具 量 仪 进口 按 企业 所 在 地 区 分 列 情况 见 表 40。 
表 39 2014 年 工具 和 量具 量 仪 
进口 按 企业 性 质 分 列 情况 


进口 额 同比 增长 
(亿美 元 ) (%) 







合计 
外 资 企 业 
私人 企业 
国有 企业 
注 : 由 于 四 舍 五 人 ， 表 中 合计 数 有 微小 出 入 。 
X40 2014 年 工具 和 量具 量 仪 进口 
按 企业 所 在 地 区 分 列 情况 


进口 额 同比 增长 
E 区 


13. 6 








t 


3 A t + v N” 


E: 由 于 四 舍 五 人 ， 表 中 合计 数 有 微小 出 人 。 
1. 磨料 磨 具 

根据 海关 统计 数据 ，2014 年 磨料 磨 具 进 口 总 额 7.2 亿 
美元 ， 同 比 增长 20.6% 。 其 中 ， 其 他 粘 聚 磨料 制 砂轮 、 石 
磨 、 石 碾 进 口 额 2.2 亿美 元 ， 同 比 增 长 62. 0% ; 合成 或 天 
然 金 刚 石 制 石 磨 、 石 碾 进 口 额 1.3 亿美 元 , 同比 增长 
13.7% ; 以 其 他 材料 为 底 的 研磨 料 进口 额 1. 1 亿美 元 ， 同 
比 增长 13. 3% 。2014 年 磨料 磨 具 进 口 情况 见 表 41。 

RA 2014 年 磨料 磨 具 进口 情况 


进口 额 | 同比 增长 
(亿美 元 ) (%) 












其 他 粘 聚 磨料 制 砂轮 、 31.3 
石 磨 、 石 碾 

合成 或 天 然 金刚 石 制 17.7 
ARS. ng 

以 其 他 材料 为 底 的 5.0 
研磨 料 l 

砂纸 10.7 

砂 布 8.6 


人 造 刚玉 
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市 场 概况 





一 、 主 要 用 户 行业 的 总 体 情况 

根据 国家 统计 局 数据 ，2014 年 机 床 工 具 产 业 的 主要 用 
户 行业 总 体 呈 现 中 高 速 运行 的 状态 。 其 中 ， 汽 车 制造 行业 
主 营 业务 收入 最 高 ， 达 到 69 854 亿 元 ， 辣 比 增长 12. 196 ; 


电工 电器 行业 排 在 第 二 位 ， 主 营业 务 收入 达到 53 26410 
元 ,同比 增长 8. 6%; 石化 通用 行业 位 居 第 三 ， 主 营业 务 
收入 达到 21 521 亿 元 ,同比 增长 7. 8% 2014 年 机 床 工具 
主要 用 户 行业 经 济 运行 情况 见 表 1。 


表 1 2014 年 机 床 工具 主要 用 户 行业 经 济 运行 情况 


用 户 行业 名 称 


汽车 制造 

电工 电器 

石化 通用 

通用 基础 件 

铁路 、 船 舶 、 航 空 航天 和 其 他 


运输 设备 制造 


重型 矿山 机 械 
仪器 仪表 
工程 机 械 
农业 机 械 
内 燃 机 


主 营 业务 收入 增 速 前 三 位 分 别 是 铁路 、 船 舶 、 航 空 航 
天 和 其 他 运输 设备 制造 行业 〈14.0% )， 汽 车 制造 


(12. 1% ) ， 通 用 基础 件 (11.8%); 主 营业 务 利润 率 前 三 


位 分 别 是 汽车 制造 (8.9% ) ， 仪 器 仪表 (8.4% ) ， 内 燃 
pL (7.296), 

二 、 运 行 特征 和 趋势 

通过 对 机 床 工 具 主 要 用 户 行 业 2014 年 经 济 指标 的 归 
类 分 析 ， 从 行业 成 长 性 、 获 利 能 力 和 负债 水 平 几 个 方面 可 
以 得 到 以 下 几 点 宏观 的 运行 特征 和 趋势 。 

1. 告别 高 速 发 展 ， 进 入 中 低速 平台 期 

近 十 年 ， 上 述 主要 用 户 行业 规模 一 直 保 持 高 速 增长 。 
随 着 规模 的 增 大 ， 近 几 年 增 速 开始 不 断 回落 。 特 别 是 到 
2014 年 增 速 回落 至 个 位 数 ， 这 是 以 往 所 没有 的 情况 。 在 中 
国 经 济 进 入 “新 常态 ”的 背景 下 ， 可 以 预料 主要 用 户 行业 
的 增 速 也 将 进入 中 低速 的 平台 运行 阶段 。 


主 营 业务 收入 【 亿 元 ) 





主 营 业务 资产 负债 率 
HRR (w) (96) 


56.4 


XU 
收入 增 速 (%) 


56.3 
52.5 


49.2 
62.9 


59.0 
45. 7 
57.7 
50. 7 


48. 8 


2、 获 利 能 力 下 降 ， 负 债 水 平 居 高 不 下 

从 用 户 行业 的 主 营业 务 利润 率 看 ， 总 体 上 主 车 业务 利 
润 率 低 于 主 营 业务 增 速 ， 反 映 出 用 户 行 业 的 获 利 能 力 在 不 
断 降低 。 辣 时 ， 多 数 用 户 行业 的 资产 负债 率 处 于 50% 以 
E, 个 别 行业 接近 或 超过 60% ， 说 明 主要 用 户 行业 的 运营 
压力 很 大 。 综 合 上 述 两 点 看 ， 目 前 用 户 行业 的 经 营 质量 在 
不 断 下 降 。 

3. 由 规模 扩张 型 向 质量 提升 型 运行 模式 转变 

受 国 内 固定 资产 投资 不 断 放 缓 的 影响 ， 上 述 用 户 行业 
面临 经 营 规模 下 降 的 考验 。 再 加 上 经 营 质量 下 滑 的 重 压 ， 
土 述 用 户 行业 的 运行 模式 一 定 会 从 原来 依靠 投入 的 规模 扩 
张 型 向 依靠 提高 资源 使 用 效率 的 质量 提升 型 转变 。 这 些 运 
行 模式 的 变化 ， 将 直接 影响 投资 需求 和 结构 的 变化 。 投 资 
意愿 趋 于 理性 ， 需 求 主要 集中 在 补 齐 短 板 、 盘 活 存量 和 提 
高 资源 使 用 效率 上 ， 需 求 规模 也 会 趋 于 收缩 。 
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一 、 全 国 固定 资产 投资 情况 

根据 图 家 统计 局 数据 ，2014 年 全 国 固 定 资产 投资 额 
502 004 亿 元 ， 同 比 增长 15. 7% 。 其 中 ,第 二 产业 固定 资 
产 投资 额 208 107 亿 元 ， 同比 增长 13.2% ， 占 全 部 投资 额 
的 41.5% ; 制造 业 固 定 资产 投资 额 166 918 亿 元 ， 同 比 增 


长 13. 5% ， 占 全 部 投资 的 33.3% ; 新 增 固定 资产 投资 额 
33.7 万 亿 元 ， 间 比 增长 25. 4% ， 占 全 部 投资 额 的 67.0%; 
用 于 购置 设备 工 器 具 的 投资 额 99 68044575, 同比 增长 
12.2% ， 占 全 部 投资 额 的 19. 9% 。2014 年 全 国 固定 资产 
投资 情况 见 表 1, 


Kl 2014 年 全 国 固定 资产 投资 情况 





分 类 名 称 
全 国 


其 中 : 第 二 产业 
其 中 : 制造 业 
Hp. 设备 工 器 具 购置 
其 中 : 新 增 投资 


502 004 









208 107 








166 918 





99 680 





336 551 


从 上 述 数据 可 以 看 出 ， 机 床 工具 用 户 市 场 的 投资 增 速 


要 低 于 全 国 固 定 资产 投资 增 速 ， 第 二 产业 低 于 全 国 水 平 
2. 5 个 百分点 ， 制 造 业 低 于 全 国 水 平 2.2 个 百分点 ， 设 备 
工 器 具 购置 更 是 低 于 全 国 水 平 3.5 个 百分点 。 可 见 投资 对 
机 床 工具 的 拉动 在 不 浙 衰 减 。 

对 比 近 十 年 全 国 固定 资产 投资 情况 ，2014 年 处 于 投资 
增 速 不 断 回 落 的 过 程 中 ， 这 进一步 影响 了 机 床 工具 消费 市 
场 的 需求 。 预 计 未 来 仍然 会 呈现 持续 回落 的 走势 。 

二 、 主 要 用 户 行业 固定 资产 投资 情况 

机 床 工具 主要 用 户 行业 涉及 汽车 、 电 工 电器 、 石 化 通 


RAM (LIL) 同比 增长 〈 甸 ) 


15. 
13. 


100. 0 











41. 5 







13. 33. 3 


K ln N =) 


19. 9 


用 机 械 、 机 械 基础 件 、 机 床 工具 、 重 型 矿山 机 械 、 其 他 民 
用 机 械 、 仪 器 仪表 、 农 业 机 械 、 工 程 机 械 、 内 燃 机 、 机 械 
和 设备 修理 12 个 行业 。2014 年 ， 这 12 个 行业 计划 总 投资 
达到 89 172 亿 元 ， 同 比 增长 10%。 其 中 ,投资 完成 额 
44 934 亿 元 ， 同 比 增长 12.7% ; 新 增 固定 资产 投资 34 057 
亿 元 ， 同 比 增长 23. 6% ; 用 于 购置 设备 工具 18 460 亿 元 ， 
同比 增长 10% 。 将 上 述 数据 与 全 国情 况 比较 可 以 发 现 ， 机 
床 工具 主要 用 户 的 固定 资产 投资 增 速 低 于 全 国 水 平 。2014 
年 机 床 工具 主要 用 户 行业 的 固定 资产 投资 情况 见 表 2。 


X2 2014 年 机 床 工具 主要 用 户 行业 的 固定 资产 投资 情况 














行业 类 别 — Fi 


合计 
汽车 
电工 电器 
石化 通用 机 械 
机 械 基础 件 
机 床 工具 
重型 矿山 机 械 
其 他 民用 机 械 
仪器 仪表 
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”固定 资产 完成 客 


金额 
| AEI) 


固定 资产 中 设备 工具 购置 额 新 增 固定 资产 
同比 增长 金额 同比 增长 金额 
(%) ALTO) (96) ALI) 
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机 床 工 具 行 业 典 型 产品 技术 进步 和 发 展 情况 概述 
铣床 〈 加 工 中 心 ) 
车 床 
磨床 
重型 机 床 
特种 加 工 机 床 
组 合 机 床 (柔性 自动 线 ) 
金属 成 形 机 床 
数控 装置 
工 量 具 
2014 年 机 床 工具 行业 “中国 机 械 工 业 科学 技术 奖 - 
获奖 情况 分 析 
2014 年 机 床 工 具 行业 标准 化 工作 








2014 年 ， 我 国 机 床 工具 行业 市 场 继续 萎缩 ， 行 业 产品 
结构 与 市 场 需 求 矛 盾 尚 未 有 效 缓解 ， 低 端 产品 产能 过 剩 、 
高 端 产品 能 力 不 足 的 矛盾 仍然 突出 。 调 整 产品 结构 、 实 现 
产业 升级 成 为 我 国 机 床 工具 行业 发 展 的 关键 。 

在 新 常态 经 济 形势 下 ， 机 床 工具 行业 企业 致力 于 提高 
企业 管理 水 平 ， 提 升 产 品 品质 ， 深 入 研究 客户 产品 工艺 ， 
提高 为 用 户 提供 服务 的 能 力 ， 取 得 了 初步 效果 。 行业 各 种 
典型 产品 的 技术 水 平 、 性 能 都 得 到 进一步 提高 。 





尽管 随 着 加 工 中 心 、 复 合 机 床 的 出 现 ， 以 铣床 为 代表 
的 行业 区 分 愈 来 愈 模糊 ， 但 是 以 铣 刀 断 续 切 削 为 特征 的 加 
工 方 式 仍 在 新 的 产品 上 体现 。 近 年 来 ， 链 床 行业 典型 产品 
的 技术 进步 和 发 展 集中 体现 在 以 铣削 为 主要 特征 的 加 工 中 
心 产品 上 ， 也 相应 包括 五 轴 机 床 与 复合 机 床 产品 。 

“十 二 五 ”期 间 ， 我 国 经 济 发 展 的 重点 在 于 实现 经 济 
增长 方式 的 转变 ， 先 进 制 造 业 是 传统 制造 业 的 改造 方向 ， 
机 床 传统 的 用 户 行业 如 电力 设备 、 通 用 机 械 、 汽 车 、 造 
船 、 纺 织 、 农 业 机 械 等 通过 引进 国外 先进 技术 与 自我 创 
新 ， 对 机 床 的 需求 已 经 直接 对 接 国 外 先进 的 产品 ， 对 加 工 
中 心 的 需求 继续 加 大 ; 航空 航天 、 电 子 信 息 、 生 物 工程 、 
新 能 源 和 新 材料 等 高 新 技术 产业 的 发 展 又 为 精密 、 高 效 、 
多 轴 、 专 用 加 工 中 心 开辟 了 新 的 需求 。 加 工 中 心 正 以 其 高 
效率 和 高 精度 得 到 越 来 越 快 速 的 发 展 ， 并 已 成 为 数控 机 床 
类 产品 中 发 展 最 快 、 所 占 比 重 最 大 的 一 类 产品 ， 成 为 面向 
智能 制造 与 自动 化 物流 、 信 息 技术 结合 的 基本 单元 ， 是 制 
造 业 应 用 最 广 的 一 类 设备 ,已 成 为 消费 的 主流 。 

国家 重大 专项 的 实施 ， 使 机 床 行业 有 机 会 与 商 端 用 户 
建立 直接 的 合作 关系 。 通 过 项 目 合作 ， 充 分 了 解 用 户 的 需 
求 ， 特 别 是 以 汽车 、 航 空 航天 两 个 领域 为 代表 的 用 户 对 高 
端 机 床 的 需求 体现 ， 使 一 些 有 针对 性 的 新 产品 得 以 开发 
应 用 。 

从 结构 型 式 上 划分 ， 加 工 中 心 主要 有 三 大 类 : 立 式 加 
工 中 心 、 卧 式 加 工 中 心 和 龙门 加 工 中 心 。 加 工 中心 技 术 发 


产品 与 技术 


展 的 总 趋势 是 加 着 高 速 化、 精密 化 、 复 合 化 、 管 能 化 、 多 
轴 联 动 及 绿色 环保 等 方向 发 展 。2014 年 ， 尽 管 机 床 行业 经 
济 运行 仍 未 摆脱 低位 运行 状态 ， 但 铣床 行业 加 工 中 心 主要 
生产 企业 在 加 工 中 心 新 产品 研发 和 新 技术 应 用 上 加 大 了 力 
度 和 资金 投入 ， 加 工 中 心 的 技术 水 平 得 到 了 进一步 发 展 ， 
一 批 国 内 急需 且 长 期 依赖 进口 的 高 档 加 工 中心 取 得 了 突 
破 。 下 面 以 典型 实例 来 介绍 三 类 加 工 中 心 产品 的 技术 进步 
和 发 展 情况 。 

一 、 立 式 加 工 中 心 

立 式 加 工 中 心 是 三 类 加 工 中 心中 生产 厂家 最 多 、 产 量 
最 大 、 应 用 范围 最 广 的 一 类 。 从 铣床 行业 来 看 ， 立 式 加 工 
中 心 的 发 展 趋势 是 多 元 的 : 也 普 及 。 以 十 字 滑 台 结 构 为 代 
表 ， 是 当前 铣床 行业 生产 量 最 大 的 一 种 立 式 加 工 中 心绪 
FJ, SHARPS 80% 以 上 的 会 员 企 业 都 有 生产 ， 具 有 全 面 
替代 原 升 降 台 铣床 与 数控 铣床 的 趋势 。 凶 高 速 。 由 高 速 功 
能 引起 的 机 床 结构 变化 还 不 显著 ,但 在 十 字 滑 台 结 构 的 基 
础 上 ， 提 升 主轴 转速 较为 普遍 ， 如 山东 威 达 重工 股份 有 限 
公司 、 黄 山 皖 南 机 床 有 限 公 司 的 产品 。 翅 多 轴 。 在 立 式 加 
工 中 心 结 构 基 础 上 的 多 轴 体 现在 两 个 方向 : 采用 双 捍 台 结 
构 使 工件 两 轴 转 动 ， 如 北京 机 所 院 机 床 有 限 公 司 的 产品 ; 
另 一 种 是 主轴 摆动 加 上 4 轴 或 C 轴 的 旋转 ， 如 大 连 科 德 数 
控 有 限 公司 、 上 海 拓 开 数控 科技 有 限 公 司 的 产品 。 这 类 产 
mA BRAVE IE, SICK HAR RK. OR 
Z&, SØRGER. WLP RE AER EM 
FUERE, FEAS 2256804 7. AT ER a E RA 
式 加 工 中 心 产品 单 工 位 装 夹 只 能 加 工 一 面 的 问题 ， 通 过 在 
立 式 加 工 中 心 设备 上 运用 第 四 轴 转 台 及 夹具 实现 多 面 加 
工 ， 如 成 都 普 瑞 斯 数控 机 床 有 限 公 司 生产 的 产品 。 包 定 
向 。 如 北京 精 雕 科技 集团 有 限 公司 的 产品 面向 电子 行业 ， 
而 北京 机 电 院 机 床 有 限 公司 的 双 主 轴 立 式 加 工 中 心 主要 是 
面向 汽车 行业 。 

北京 机 电 院 机 床 有 限 公 司 生 产 的 BV100S 双 主 轴 立 式 
加 工 中心 ， 配备 两 套 主轴 和 左右 两 套 机 械 手 刀 库 ， 可 实现 
多 组 工件 一 次 装 夹 、 多 种 工序 的 粗 / 精 加 工 过 程 ， 大 大 提 
高 了 机 床 加 工效 率 和 产 出 效益 。 该 产品 可 广泛 用 于 汽车 、 
模具 、 仪 器 仪表 等 机 械 加 工 制 造 行业 。 该 产品 在 汽车 零 部 
件 加 工 领 域 ， 如 汽车 连 杆 、 门 匀 链 等 生产 企业 有 着 很 好 的 
应 用 ， 并 已 实现 成 线 生产 。 

XKH400A 五 轴 联 动 叶片 加 工 中 心 是 北京 机 电 院 机 床 
有 限 公司 应 用 国际 先进 技术 ， 最 新 设计 研发 的 高 效 BR 
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度 五 轴 联 动 叶片 加 工 中 心 ， 适 合 加 工 汽轮机 、 燃 气 轮机 、 
航空 发 动机 的 各 种 动 、 静 叶片 及 各 类 罕 长 形 特殊 型 面 的 零 
件 ,涵盖 了 多 种 用 途 、 多 种 规格 和 多 种 材质 如 高 强度 
钢 、 不 锈 钢 、 高 温 合 金 、 詹 合金 等 ) 的 叶片 加 工 ， 广泛 用 
于 航空 航天 、 能 源 等 行业 。 该 设备 典型 用 户 是 航空 发 动机 
叶片 厂 ， 设 备 的 总 体 结构 和 精度 能 够 满足 部 分 压气 机 叶片 
的 需要 ， 能 以 较 高 的 效率 完成 叶片 的 铣削 加 工 。 该 设备 达 
到 同时 期 进口 的 五 轴 机 床 加 工 水 平 。 

成 都 普 瑞 斯 数控 机 床 有 限 公 司 生 产 的 PL600A ~ 
PL1000 系 列 立 式 加 工 中 心 ， 工 作 台 宽度 500 ~ 1 200mm, 
主轴 转速 10 000r/min， 快 速 移动 速度 48m/min， 定 位 精度 
(IS0230 -2 全 长 ) 0.008mm， 重 复 定位 精度 (180230 - 
2) 0.004mm。 在 新 技术 应 用 方面 : 采用 铸件 一 体式 丝 杠 
支撑 座 的 设计 ， 提 升 进 给 传动 的 刚性 ， 实 现 48m/min 以 上 
高 速 进 给 ; 倍 力 拉 刀 机 构 主轴 的 应 用 ， 使 得 在 成 本 增加 很 
少 的 情况 下 ， 变 带 传动 为 直 联 传动 ， 提 高 了 主轴 的 转速 、 
传动 的 刚性 和 准确 性 ， 同 时 还 提升 了 主轴 的 拉 刀 力 ， 提 升 
了 切削 刚性 ; 一 体式 全 闭环 磁 栅 滚动 直线 导轨 的 应 用 ， 在 
提升 机 床 加 工 精度 方面 起 到 了 重要 的 作用 ， 同 时 还 方便 了 
装配 环节 ， 提 升 了 产品 的 可 靠 性 ， 确 保 了 批量 化 零件 加 工 
精度 的 一 致 性 ， 大 流量 冲销 和 后 排 悄 结构 设计 ， 方 便 了 用 
户 生 产 线 布局 和 生产 效率 的 提升 。 该 类 产品 已 在 西南 和 华 
东 地 区 汽车 、 谭 托 车 、 通 用 机 械 行 业 生 产 线 中 批量 使 用 ， 
具有 良好 的 性 能 价格 比 。 

大 连 科 德 数控 有 限 公 司 生 产 的 KMC400U 五 轴 立 式 加 
工 中 心 采用 改良 的 龙门 框架 设计 ， 三 个 轴 在 刀具 上 ， 两 个 
旋转 轴 在 工件 上 ， 达 到 最 优 的 主轴 支撑 ， 数 控 回 转 摆动 工 
作 台 实现 双 壁 支撑 ，Y 轴 采用 四 导轨 支撑 和 位 于 中 心 的 主 
驱动 ，4 轴 摆 动 角度 为 130*。 环 形 刀 库 与 机 床 床 身 融 为 
一 体 ， 结 构 紧 次。 在 设计 阶段 ， 优 化 运动 部 件 动态 性 能 ， 
重视 高 刚度 轻 量 化 设计 和 机 械 运动 部 件 的 动力 匹配 。 在 机 
床 调试 阶段 ， 根 据 用 户 特殊 需求 ， 进 一 步 进行 机 床 每 一 个 
运动 坐标 的 驱动 参数 的 优化 ， 使 机 床 的 动态 性 能 满足 用 户 
的 需求 。 该 加 工 中 心 主轴 最 高 转速 为 18 000r/min， 快 速 移 
动 速度 为 8m/min， 定 位 精度 5pm， 重 复 定位 精度 < 
3um, BJJ] <5s, 

上 海 拓 瑛 数控 科技 有 限 公 司 生产 的 C20H 五 轴 联 动 加 
工 中 心 采用 立 式 动 柱 结构 设计 ， 具 有 高 刚性 和 高 稳定 性 ; 
水 冷 式 集成 电 主 轴 ， 主 轴 最 大 转速 42 0001/min; C 轴 为 直 
驱 电 动机 驱动 ,4 轴 采 用 滚动 蜗杆 副 传 动 ， 零 反 向 间 院 ， 
减少 摩擦 发 热 ， 承 载 能 力 高 ， 传 动 精度 高 ， 耐 磨损 ;4 
轴 、C 轴 定 位 精度 和 重复 定位 精度 分 别 为 8” 和 5”, X Sl. 
Y 轴 、Z 轴 定 位 精度 和 重复 定位 精度 分 别 为 0. 006mm 和 
0.004mm。 公 司 还 提供 定制 化 的 叶轮 加 工 专用 软件 TOP 
Impeller 及 线 接触 侧 铣 技术 ， 配 备 自主 研发 的 CAM 软件 ， 
可 以 有 效 改善 加 工 质 量 ， 延 长 刀具 寿命 。 该 设备 平均 无 故 
障 时 间 (MTBF) 可 达到 1 400h。 经 用 户 使 用 证 明 ， 采 用 
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该 设备 加 工 的 多 种 汽车 涡轮 增 讨 器 叶轮 均 达 到 产品 要 求 ， 
叶轮 的 型 面 精度 达到 O. 05mm 以 内 ， 且 加 工效 率 提高 到 每 
件 6min， 该 设备 达到 了 进口 设备 的 精度 和 效率 水 平 。 

山东 威 达 重 工 股 份 有 限 公司 2014 年 对 VMC600 sr Xx 
加 工 中 心 产品 进行 了 全 方面 、 系 统 化 的 整顿 ， 继 了 革 传 统 立 
式 机 床 刚 性 强 、 结 构 合 理 、 稳 定性 强 等 优点 ， 引 进 国 际 先 
进 的 动态 刚性 设计 理念 ， 优 化 设计 移动 部 件 ， 将 快速 移动 
速度 稳定 在 60m/min， 主 轴 转 速 提 高 到 30 000r/min, X T 
实现 两 工件 在 一 次 装 夹 后 连续 完成 多 种 工序 同时 加 工 ， 研 
制 了 大 中 心 距 双 主轴 单元 立 式 加 工 中 心 ， 实 现 了 高 速 、 高 
效 加 工 。 为 增强 机 床 的 可 靠 性 及 安全 性 ， 从 人 机 工程 学 的 
角度 出 发 ， 重 新 设计 内 、 外 防护 ， 采 用 大 量 的 安全 控制 模 
块 ， 有 效 防 范 加 工 过 程 中 产生 的 切 属 、 切 削 液 对 机 床 内 导 
轨 的 损害 和 腐蚀 ; 充分 利用 数控 系统 新 技术 ， 通 过 工业 互 
联网 络 ， 实 现 对 机 床 设备 的 实时 监控 ， 构 建 了 一 个 高 度 灵 
活 的 操作 模式 。 

黄山 皖南 机 床 有 限 公 司 根 据 机 床 行业 的 整体 形势 和 市 
场 需求 变化 ， 坚 持 以 市 场 为 导向 ， 以 企业 自主 开发 创新 为 
主要 手段 ， 将 发 展 中 高 档 立 式 加 工 中 心 作为 公司 的 重 中 之 
重 。 公 司 针对 VMC 系列 立 式 加 工 中 心 关 键 共性 技术 开展 
深入 研究 ， 借 助 有 限 元 分 析 对 机 床 构件 进行 拓扑 优化 、 设 
计 箱 中 箱 结构 以 及 采用 空心 焊接 或 馈 合 金 材 料 等 新 技术 ， 
对 关键 零 部 件 的 加 工 工 艺 、 主 轴 组 件 的 动 平衡 、 主 轴 箱 体 
孔 的 研磨 工艺 、 直 线 电动 机 部 件 的 装配 调试 、 主 轴 轴 承 的 
预 加 负荷 及 温 升 控制 等 工艺 技术 进行 试验 攻关 ， 保 证 了 关 
键 零 部 件 的 加 工 质量 和 装配 质量 ， 使 机 床 整体 可 靠 性 和 稳 
定性 得 到 了 很 大 提升 。2014 年 ， 公 司 立 式 加 工 中 心 产量 达 
415 台 ， 较 2013 年 实现 翻 倍增 长 ， 占 全 年 机 床 总 产量 的 
31.8% 以 上 ; 品种 规格 不 断 增 多 ， 在 机 床 行业 形势 总 体 低 
迷 和 和 市场 竞争 日 趋 激烈 的 大 环境 下 ， 公 司 产品 依然 保持 了 
旺盛 的 市 场 需求 。 

北京 精 雕 科技 集团 有 限 公 司 生 产 的 JDLVM400P 49 BË 
钻 铣 中 心 ， 采 用 公司 自行 研发 的 JD50 数控 系统 ,采用 高 
速 插 补 技术 ， 用 样 条 插 补 取代 直线 插 补 ， 以 微小 程序 段 实 
现 连续 进 给 ， 使 钻 铣 中 心 控 制 单 位 精细 化 ， 避 免 以 直 代 
曲 ， 提 高 工件 加 工 精度 ; 结合 公司 自 有 的 光 顺 技术 和 抗 阻 
尼 技 术 ， 并 结合 CAM 软件 和 加 工 工艺 ， 有 效 提高 了 加 工 
效率 ， 大 大 减少 加 工 振 纹 ， 改 善 表 面 加 工 质 量 ， 实 现 了 工 
件 的 高 精度 切削 加 工 。 在 用 户 使 用 过 程 中 ， 其 性 能 表现 优 
良 ， 体 现 了 公司 将 机 床 结构 设计 、 数 挖 系统 开发 、 加 工 软 
件 开发 等 一 体 化 的 解决 能 力 。 该 产品 在 电子 行业 ， 特 别 是 
手机 部 件 加 工 中 显示 了 特有 的 竞争 优势 ， 取 得 了 显著 的 市 
场 效益 。 

二 、 卧 式 加 工 中 心 

卧 式 加 工 中 心 是 机 床 发 展 的 一 个 标志 性 产品 ， 制 造 难 
度 大 于 立 式 加 工 中 心 。 在 铣床 分 会 的 会 员 企业 中 ， 能 够 生 
产 卧 式 加 工 中 心 的 企业 仅 是 少数 。 总 的 来 讲 ， 卧 式 加 工 中 


心 与 国外 同类 产品 相 比 仍 有 较 大 的 差距 ， 主 要 体现 在 高 
精 、 成 线 与 多 轴 三 个 方面 。 在 高 精 方面 ， 能 够 与 国外 同类 
相 比 的 就 是 北京 工 研 精 机 股份 有 限 公 司 的 产品 ， 主 要 是 基 
于 该 公司 的 技术 积累 与 国家 专项 的 支持 ， 但 与 名 牌 产 品 相 
比 仍 有 差距 ; 在 组 线 方面 差距 较 大 ， 以 国产 臣 式 加 工 中 心 
为 基础 的 生产 线 还 未 能 在 国内 汽车 的 缸 体 缸 盖 线 建立 用 户 
业绩 。 具 备 组 线 能 力 的 企业 有 四 川 普 什 宁 江 机 床 有 限 公 
司 、 昆 明 机 床 股份 有 限 公司 及 青海 华 鼎 装 备 制 造 有 限 公司 
等 制造 卧 式 加 工 中 心 的 传统 企业 ; 多 轴 机 床 ， 由 于 其 面向 
特定 加 工 的 特性 ， 在 结构 上 与 立 式 / 卧 式 转换 产品 无 明显 
的 区 别 ， 并 因 加 工 对 象 的 不 同 ， 结 构 亦 有 很 大 的 变化 ， 下 
面 介绍 的 北京 工 研 精 机 股份 有 限 公司 的 五 轴 摆 头 加 工 中 心 
产品 ， 是 面向 航空 发 动机 机 匣 类 零件 加 工 的 产品 。 

北京 工 研 精 机 股份 有 限 公 司 生产 的 ph2000/5SS ~ 800H 
五 轴 摆 头 加 工 中 心 整 机 采用 动 柱 式 结 构 ， 运 动 轴 全 闭环 控 
制 ， 高 刚性 滚 柱 式 直线 导轨 支撑 ， 摆 动 4 轴 为 双 力 矩 电 动 
机 直 驱 电 主 轴 结 构 ， 双 气动 钳 夹 精准 定位 ， 单 一 高 精度 圆 
光 杨 位 置 反 馈 , 整 机 动态 性 能 好 。 机 床 结构 布局 、5 个 运 
动 轴 的 配置 以 及 主轴 头 结构 等 设计 均 考 虑 了 能 兼顾 强劲 切 
前 和 精密 多 轴 加 工 的 要 求 ， 可 适用 于 航空 、 航 天 、 船 舶 、 
核电 等 行业 异形 关键 零件 的 五 轴 五 面 加 工 或 复杂 型 面 加 
工 ， 具 有 广泛 的 加 工 能 力 。 该 产品 是 双 力 矩 电动 机 直 驱 高 
速 电 主轴 技术 在 五 轴 机 床上 首次 成 功 应 用 ， 在 摆动 头 五 轴 
加 工 中 心 设计 、 制 造 、 五 轴 精 度 检测 技术 方面 解决 了 相关 
技术 瓶颈 ， 推 动 了 行业 技术 进步 。 该 产品 在 常规 生产 环境 
下 ， 机 床 各 项 精度 完全 符合 国家 标准 《精密 甲 式 加 工 中 心 
带 附 加 主轴 头 》 的 各 项 检验 精度 要 求 ， 直 线 轴 定 位 精度 / 
重复 定位 精度 分 别 在 0. 008mm 以 内 和 0.004mm 以 内 。 该 
机 床 精度 稳定 ， 运 行 可 靠 ， 平 均 无 故障 运行 时 间 (MTBF) 
达到 1 500h 以 上 。 该 设备 完全 可 以 替代 国外 同类 产品 。 当 
前 ， 该 设备 主要 应 用 于 航空 工业 ， 在 国内 多 家 飞机 发 动机 
零件 制造 厂 使 用 ， 用 于 加 工 飞机 发 动机 机 匣 类 零件 ， 取 代 
原 四 轴 机 床 配 置 特殊 夹具 的 加 工 方式 ， 加 工效 率 大 幅度 提 
高 ， 加 工 品质 也 有 质 的 飞跃 ; 用 于 加 工 飞 机 发 动机 零件 ， 
替代 同类 规格 的 进口 机 床 ， 直 接 为 用 户 降低 设备 引进 、 维 
护 成 本 ， 节 约 大 量 的 设备 资金 。 经 用 户 使 用 证 明 ， 该 产品 
性 能 稳定 ， 满 意 度 较 高 。 | 

北京 工 研 精 机 股份 有 限 公司 生产 的 p2000/630H 精密 
卧 式 加 工 中 心 采用 龙门 立柱 与 框架 式 床 身 固定 布局 结构 ， 
移动 部 件 低 惯量 ， 实 现 了 高 刚度 、 高 精度 与 高 速度 。 该 加 
工 中 心 采用 重心 驱动 ， 双 光栅 比较 反馈 ， 高 刚度 滚 柱 导 
轨 ， 标 准 配置 数控 交换 转台 ， 样 机 分 度 定位 精度 达到 A" DA 
内 ， 可 实现 四 轴 四 联动 功能 ， 一 次 装 夹 可 完成 键 、 铣 、 
钼 、 匀 、 攻 螺纹 等 多 工序 的 多 面 加 工 。 在 常规 车 闻 生 产 环 
境 下 ， 机 床 达 到 国家 标准 规定 的 精密 卧 式 加 工 中 心 的 各 项 
要 求 ， 和 定位 精度 、 重 复 定 位 精度 分 别 在 0.008mm 以 内 和 
0. 004mm 以 内 。 特 殊 要 求 下 ,机 床 定位 精度 可 以 达到 
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0. 004mm 以 内 。 在 1mm/min 的 进 给 速度 下 ,不 发 生息 行 。 
机 床 的 平均 无 故障 运行 时 间 (MTBF) 达到 1 500h 以 上 。 
当前 ， 该 设备 使 用 的 领域 已 经 涵盖 了 兵器 、 航 空 、 汽 车 、 
液压 元 件 、 火 力 发 电 等 ， 取 得 了 良好 的 经 济 效益 及 社会 效 
益 ， 是 国家 重大 专项 “ 透 平 叶片 制造 应 用 国产 高 档 数控 机 
床 示范 工程 ”课题 内 的 国产 数控 机 床 典型 示范 产品 之 一 ， 
其 加 工 工 件 精度 不 低 于 同类 进口 机 床 。 

Tee HARA A 〈 原 青海 一 机 数控 机 床 有 
限 责任 公司 ) ¿EPS HMC100S/HMC80/HMC63 系列 高 速 
卧 式 加 工 中心 ， 依 托 “ 高 档 数控 机 床 与 基础 制造 装备 ” 重 
大 科技 专项 的 支持 ， 针 对 国外 高 档 数 控 机 床 的 技术 开发 研 
制 高 速 立 式 、 卧 式 系 列 加 工 中 心 产品 。 该 系列 加 工 中 心 工 
作 台 面 尺 寸 630 ~1 000mm, 主轴 转速 35 ~ 15 000r min, X 
A. Yoh, Z 轴 定 位 精度 0.007mm, XH. 了 轴 、2Z 轴 重 复 
定位 精度 0. 005mm， 快 速 移动 速度 50m/min， 切削 进 给 速 
度 1~30 000mm/min, 1&7] 3E E <2.38, RAW med 
了 国家 机 床 质量 监督 检验 中 心 的 性 能 检验 和 可 靠 性 测评 ， 
平均 无 故障 时 间 (MTBF) 达到 900h 以 上 ， 产 品 各 项 性 能 
指标 、 精 度 稳定 性 均 达 到 了 国内 领先 水 平 ， 并 接近 国外 先 
进 水 平 。 该 系列 产品 在 新 技术 应 用 方面 成 绩 显著 : OR 
整 机 结构 动静 刚度 及 优化 设计 技术 。 通 过 整 机 结构 动力 学 
建 模 、 仿 真 及 优化 ， 解 决 了 高 速 加 工 中 心 结构 静 / 动 刚 度 、 
热 刚 度 等 技术 难题 。 凶 采用 高 速 主轴 单元 结构 设计 优化 及 
润滑 技术 。 通 过 技术 研究 和 试验 分 析 ， 完 成 了 加 工 中 心 高 
速 电 主轴 结构 的 设计 、 主 轴 单 元 中 心 内 冷却 功能 结构 及 高 
速 回 转 密封 和 油气 润滑 结构 研究 、 主 轴 电 动机 与 主轴 轴承 
的 装配 调整 ， 在 产品 研制 过 程 中 通过 对 主轴 在 不 同 速度 下 
的 频谱 分 析 ， 解 决 高 速 主轴 的 动 平衡 精度 问题 ， 实 现 了 大 
直径 、 大 功率 主轴 平稳 运行 ; 实现 了 冷却 液 强 制 进入 高 速 
运转 的 主轴 系统 ， 使 刀具 在 高 速 切削 时 能 得 到 充分 的 冷 
却 ， 突破 了 加 工 中 心 进行 深 孔 加 工 的 难题 。@ 采 用 高 速 加 
工 中 心 进 给 系统 动态 特性 分 析 技 术 。 通 过 对 高 速 进 给 系统 
的 动态 特性 检测 平台 设计 及 试验 分 析 ， 研 究 高 速 高 加 速度 
进 给 系统 的 加 减速 动态 特性 ， 建 立 数学 模型 并 进行 优化 设 
计 ， 实 现 运动 部 件 的 轻 量化 设计 和 中 空 滚 珠 丝 杠 的 实时 温 
度 检 测 与 冷却 温度 控制 ， 解 决 了 进 给 系统 的 温度 控制 及 结 
构 轻 量化 设计 问题 。 多 采用 可 靠 性 技术 。 通 过 对 企业 已 售 
出 的 399 人 台 加 工 中 心 的 故障 统计 和 分 析 ， 寻 找 本 企业 所 生 
产 机 床 的 主要 故障 部 位 和 故障 模式 ， 根 据 高 速 加 工 中 心 的 
功能 特点 ， 研 究 其 可 靠 性 的 试验 方法 ,分 析 试 验 结果 ， 据 
此 提出 排除 故障 的 方法 和 提高 产品 可 靠 性 的 措施 ， 为 实施 
可 靠 性 增长 技术 提供 相应 的 支撑 。 通 过 以 上 新 技术 的 运 
FB, HMC63/HMC80/HMC100S 高 速 型 卧 式 加 工 中 心 已 成 
为 一 种 高 精度 、 高 性 能 、 高 效率 、 高 速度 的 自动 换 刀 数控 
机 床 ， 满 足 了 市 场 需要 和 用 户 合同 要 求 ， 现 已 广泛 应 用 于 
机 械 、 模 具 、 汽 车 等 行业 ， 在 性 能 、 质 量 、 可 靠 性 方面 受 
到 了 用 户 的 好 评 。 
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三 、 发 门 加 工 中 心 

龙门 加 工 中 心 属于 三 类 加 工 中心 产 品 中 的 大 型 、 重 型 
设备 ， 从 结构 上 可 分 为 工作 台 移 动 式 、 龙 门 架 移动 式 及 横 
梁 移 动 式 三 类 ， 从 承载 上 可 分 为 静 压 导轨 重 载 、 滚 动 导 轨 
轻 载 两 类 ， 因 面向 的 行业 不 同 ， 产 品 的 差异 较 大 。 由 于 能 
源 行业 特别 是 核电 的 发 展 ， 对 产品 的 需求 旺 大 型 、 重 型 复 
合 化 ; 航空 航天 工业 出 于 加 工 材 料 的 变化 ， 不 限于 铝 合 金 
的 高 速 切 前 ， 也 包括 有 一 定 扭矩 要 求 的 钛 合金 加 工 。 航 空 
航天 工业 对 龙门 加 工 中 心 的 需求 主要 表现 在 五 轴 加 工 ， 为 
支撑 五 轴 加 工 的 要 求 ， 机 床 的 运动 特性 、 与 配套 软件 的 结 
合 以 及 因 加 工件 的 昂贵 而 对 机 床 可 靠 性 产生 高 要 求 都 是 高 
端 机 床 特点 。 

“十 一 五 ”期 间 ， 我 国 重型 机 床 的 主要 用 户 行业 进行 了 
大 规模 的 技术 改造 和 扩 产 ， 出 现 了 采购 重型 加 工 设备 的 高 
峰 期 ， 而 当前 大 部 分 用 户 企业 的 加 工 设备 已 趋 于 饱和 ， 对 
普通 和 低档 次 数控 重型 机 床 的 需求 已 持续 出 现 大 幅 下 请 。 
国家 重大 专项 的 实施 ， 国 内 机 床 行业 产品 在 航空 航天 领域 
的 应 用 已 有 所 突破 ， 如 北京 北 一 机 床 股 份 有 限 公 司 、 济 南 
二 机 床 集 团 有 限 公司 、 沈 阳 机 床 (集团 ) 有 限 责任 公司 等 
一 批 五 轴 龙 门 加 工 中 心 产品 在 航空 航天 领域 获得 应 用 。 

北京 北 一 机 床 股份 有 限 公 司 生产 的 XHAV2430 x 80 TH 
龙门 加 工 中 心 ， 采用 高 刚性 的 固定 横梁 龙门 结构 ， 以 及 大 扭 
E, OMA, WW KS hi Biji. XB. = 
切削 要 求 ; 采用 大 推力 、 高 刚性 和 精度 稳定 性 的 优化 设计 进 
给 系统 ， 进 给 电动 机 与 机 床 惯量 相 匹 配 ， 满 足 重 切削 需要 大 
扭矩 、 复 杂 小 曲面 切削 需要 灵活 进 给 的 要 求 ; 根据 加 工 需 要 ， 
BEP mp a] ROB. 4 轴 摆 角 铣 头等 附件 头 ， 可 实现 一 次 
RICO TFET MET. Be. RRS SAL 
FRONT, SEAT TSS Te] A SA A AA OE 
力 切 削 加 工 ; 可 配置 适合 铁合金 重 切削 加 工 的 吹 悄 和 冷却 系 
统 ， 优 化 切削 环境 。 该 产品 在 质量 及 可 靠 性 方面 有 较 大 提升 : 
QD 结合 长 期 生产 制造 重型 龙门 机 床 的 经 验 ， 形 成 有 效 的 零件 
要 素 、 精 度 控 制 体系 以 及 加 工 、 装 配 流程 控制 体系 ， 保 证 产 
品质 量 及 可 靠 性 。@ 结 合 04 专项 课题 研究 ， 末 用 切削 参数 优 
化 、 刀 具 优 选 、 抑 振 技术 、 误 差 补偿 及 低温 润滑 等 技术 ， 提 
升 机 床 精度 及 可 靠 性 。 久 采用 多 重 断 电 保护 功能 结构 ， 保 证 
突然 断 电 情况 下 零件 的 安全 ， 确 保 机 床 的 可 靠 性 。 人 机 床 样 
机 在 用 户 经 过 NASS 试 件 检测 、RTCP 检查 和 “S” 试 件 检测 ， 
测试 结果 完全 合格 。@) 机 床 通 过 国家 机 床 质量 监督 检验 中 心 
整 机 检测 和 “S” 试 件 检测 。 典 型 用 户 为 中 航 工 业 沈阳 飞机 
工业 (集团) 有 限 公 司 ， 用 于 飞机 大 型 梁 、 框 等 链 合 金 复杂 
结构 件 的 加 工 。 当 前 ， 该 机 床 已 在 用 户 使 用 一 年 以 上 ， 与 用 
户 传统 加 工 设备 相 比 ， 该 设备 加 工 复杂 结构 件 的 工作 效率 提 
高 近 10 fir. | 

宁波 海天 精工 股份 有 限 公 司 研 制 的 BF 系列 桥 式 五 轴 
高 速 铣 前 中 心 采 用 高 架 桥 龙门 框架 结构 ， 从 高 速 、 高 精 的 
设计 理念 出 发 ， 机 床 的 结构 设计 从 传统 的 静态 刚性 设计 ， 
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发 展 为 动态 刚性 设计 ; 加 强 移动 部 件 刚 度 与 质量 的 匹配 ， 
在 提高 机 床 固有 频率 的 同时 ， 获 得 更 快 的 响应 能 力 。 该 产 
品 上 共有 主轴 转速 高 (最 高 转速 可 达 24 000r/min), 、 切 齐 进 
给 快 、 加 工 范围 广 和 加 工 精 度 高 等 优势 ， 并 具有 加 工 复杂 
型 面 所 需 的 高 速 和 准确 的 特性 。 通 过 扩展 4、C 双 旋 转轴 ， 
该 机 床 对 传统 的 龙门 加 工 中 心 难以 完成 的 复杂 零件 ， 可 以 
PERS SCOR X SH. Y. ZU AH, C 轴 五 轴 联 动 精 加 工 。 
该 产品 自 推出 以 来 ， 受到 国内 航空 、 航 天 、 汽 车 、 模 具 等 
高 端 客户 青睐 ， 已 成 功 进 入 陕 飞 、 西 飞 、 哈 飞 、 沈 飞 等 航 
空 企业 及 其 周边 配套 产业 ， 用 于 铝 合 金 高 效 加 工 、 铁 合金 
零件 加 工 和 高 重度 模具 加 工 。 当 前 ， 西 飞 公 司 订 购 的 一 台 
40B200/DR 产品 是 国内 最 大 规格 桥 式 高 速 铣削 中 心 。 

南通 国盛 机 电 集 团 有 限 公 司 研 发 的 多 功能 动 梁 龙 门 加 工 
中 心 是 一 款 具 有 自主 知识 产权 的 新 型 高 端 龙门 加 工 中 心 ， 在 
关键 技术 研究 上 有 和 较 大 突破 : (Db 机床 整 体 结构 抗 载 荷 与 抗 振 
特性 研究 。 采 用 一 种 极端 尺寸 调整 的 数控 机 床 横梁 结构 优化 
设计 技术 ,结合 仿生 学 原理 及 有 限 元 理论 的 方法 优化 设计 产 
品 的 主体 结构 ， 不 断 提升 产品 的 机 械 结构 刚性 、 结 构 抗 载荷 
与 抗 振 特性 。 同 时 提升 快速 移动 、 重 载 符 及 重 切 削 时 的 机 械 
稳定 性 。@ 复 杂 零 件 一 次 成 形 加工 关 键 技 术 及 功能 部 件 开发 。 
复杂 零件 一 次 装 夹 完成 多 面 加 工 成 形 ， 需 要 机 床 具 有 多 轴 加 
工 功 能 ， 传 统 的 链 钳 床 铣 头 不 具备 多 轴 万 向 功能 ， 开 发 全 自 
动 全 功能 五 面 加 工 铣 前 头 ， 可 以 扩大 动 深 龙门 加 工 中 心 的 加 
THB, KARR, AE AR. OHARA 
量 与 机 床 进 给 系统 融合 技术 研究 。 集 成 坐标 接触 测 头 、 非 接 
触 测 头 和 光 要 位 移 传感器 ， 将 坐标 测量 技术 融 人 加 工 中 心中 ， 
实现 加 工 过 程 中 实时 检测 ， 消 除 工件 检测 的 二 次 定位 误差 ， 
大 大 提高 检测 精度 ， 降 低 返 工 率 。 同 时 ， 可 节省 工件 在 检 济 
时 所 需 的 搬运 成 本 和 工时 ， 实 现 动 梁 龙门 加 工 中 心 的 多 功能 
一 体 化 。@ 移 动 横梁 双 电 动机 同步 驱动 系统 研究 。 横 梁 上 下 
移动 采用 双 电 动机 驱动 ， 进 给 系统 的 同步 进 给 要 求 相当 严格 。 
进 给 系统 采用 双 电 动机 主 从 控制 ， 提 高 同步 驱动 系统 精度 ， 
实现 加 工 精度 的 可 靠 性 和 稳定 性 。@O 大 行程 运动 进 给 精度 控 
制 与 实现 。 现 有 的 龙门 加 工 中 心 Z 轴 靠 平 热 片 调整 Z 轴 走 线 
直线 度 ， 这 样 的 结构 无 法 保证 精度 的 持续 稳定 性 ， 使 用 一 段 
时 间 后 ， 平 热 片 松动 ， 产 生 加 工 精度 误差 。 通 过 开发 一 种 Z 
轴 张 紧 技 术 ， 确 保 了 Z 轴 移 动 直线 度 在 长 时 间 、 大 行程 使 用 
后 不 产生 误差 。 

LARA: 中 国 机 床 工具 工业 协会 铣床 分 会 胡 瑞 琳 ] 





车 床 是 主要 用 车 刀 对 旋转 的 工件 进行 车 前 加 工 的 机 


床 ， 在 车 床上 还 可 用 销 头 、 扩 和 孔 钻 、 铵 刀 、 丝 锥 、 板 牙 和 
滚 花 工 具 等 对 工件 进行 相应 的 加 工 。 车 床 主要 用 于 加 工 
轴 、 盘 、 套 和 其 他 具有 回转 表面 的 工件 ， 是 机 械 制 造 和 修 
配 工厂 中 使 用 最 广 的 一 类 机 床 。 

现在 的 车 床 按 类 别 主 要 分 为 普通 车 床 和 数控 车 床 ， 其 
中 ， 数 控 车 床 主要 分 为 经 济 型 数控 车 床 、 普 及 型 数控 车 
床 、 车 削 中 心 和 专用 车 床 ， 普 及 型 车 床 又 分 为 立 式 和 卧 式 
两 种 。 近 几 年 来 ， 随 着 社会 的 发 展 进 步 ， 车 床 产品 数控 化 
率 逐 年 上 升 , 已 经 由 过 去 的 30% 多 提高 到 60% 以上。 

一 、 行 业 总 体 情况 

受 经 济 危 机 和 上 下 游 产 业 需 求 的 影响 ， 近 几 年 来 ， 普 
通车 床 产量 逐年 下 降 ， 根 据 车 床 分 会 重点 联系 企业 统计 : 
普通 车 床 产量 已 经 由 2011 年 最 高 峰 时 的 13 FÉ F ESI 
2014 年 的 9.8 万 台 ; 数控 车 床 产 量 已 经 由 2011 FRA 
时 的 9 万 台 下 降 到 2014 年 的 7 71 & , 2014 年 ， 经 济 型 数 
控 车 床 产量 约 为 $ 万 台 , 普及 型 数控 车 床 产量 约 为 2 万 
台 ， 与 产量 最 高 的 2011 年 相 比 较 ， 普 及 型 数控 车 床 只 是 
略 有 下 降 ， 经 济 型 数控 车 床下 降 较 多 。 随 着 各 个 行业 的 转 
型 升级 和 结构 调整 ， 车 床 行业 企业 也 在 发 生 着 较 大 的 变 
革 ， 整 个 行业 在 逐年 进步 。 

二 、 行 业 进步 情况 . 

车 床 行业 的 进步 总 体 表现 为 两 个 方面 ， 一 是 产量 、 产 
值 数控 化 率 的 增长 ， 一 是 产品 的 升级 换代 。 

1. 车 床 行业 数控 化 率 的 变化 

根据 车 床 分 会 重点 联系 企业 统计 ，2014 年 ， 车 床 产量 
数控 化 率 为 65% ， 车 床 产 值 数 控 化 率 为 749% 。 自 2008 年 
国际 金融 危机 以 来 ， 车 床 产量 和 产值 数控 化 率 每 年 平均 分 
别 以 5% 和 3% 的 速度 在 增长 , 行业 转型 升级 势 态 明显 ， 
效果 显著 。 

2. 产品 的 升级 换代 

2014 年 ， 根 据 车 床 分 会 不 完全 统计 ,行业 企业 新 研发 
产品 40 余 项 ， 主 要 的 研发 方向 为 高 精 、 专 用 和 有 柔性。 

(1) 沈阳 机 床 〈 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 〈 简 称 沈 阳 机 
床 ) 。 作 为 行业 龙头 企业 ， 引 领 着 行业 技术 进步 。 

LAR TAS 智能 机 床 。 随 着 智能 制造 的 
迅速 发 展 ， 具 有 互联 网 基因 、 网 络 平台 洪 力 的 5 智能 机 
床 ， 在 世界 范围 内 机 床 市 场 低迷 的 背景 下 应 运 而 生 ， 并 且 
实现 机 床 销量 逆 势 上 扬 。 沈 阳 机 床 以 过 智能 数控 系统 为 基 
Bh. LAS 智能 机 床 为 载体 启动 了 iS 战略 ， 即 集 金融 工具 、 
加 工 解决 方案 、 新 机 销售 、 机 床 租 赁 、 机 床 再 制造 于 一 身 
的 围绕 机 床 产品 全 生命 周期 的 工业 服务 转型 。 现 已 初步 完 
成 了 智能 工业 工程 与 服务 网 络 平台 搭建 。 作 为 工业 化 、 信 
息 化 、 网 络 化、 智能 化 、 集 成 化 的 有 效 集成 ， 膏 智能 系统 
开局 了 沈阳 机 床 发 展 的 新 纪元 。 

沈阳 机 床 在 2014 年 研发 了 多 款 数 探 车床 ， 同 时 也 有 
很 多 款 车 床 进 行 了 升级 换代 ， 包 括 GT 系列 、S 系列 和 
BRT 系列 等 。i5T 系列 机 床 包 括 i5TI. 4, i5T3. 1 i5T3.2. 
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573.3. (573.5. 1513. 6, 1515.2 和 i5T5. 4 等 多 种 类 型 的 
针对 不 同行 业 的 机 床 ， 这 一 系列 机 床 拱 载 了 自主 知识 产权 
的 15 智能 数控 系统 。 该 系列 产品 主要 性 能 指标 达到 国际 先 
进 水 平 ， 具 有 超 高 的 精度 和 稳定 性 ， 大 切削 量 进 给 的 高 刚 
性 结构 ， 让 客户 得 到 高 效率 、 低 成 本 的 机 床 。 可 满足 小 五 
金 、 汽 车 、 摩 托 车 、 轻 工 机 械 等 行业 对 不 同类 型 零件 进行 
高 效 、 大 批量 、 高 精度 加 工 的 需求 。S 系列 机 床 是 数控 管 
螺纹 车 床 ， 是 沈阳 机 床 的 升级 产品 ， 机 床 的 精度 和 稳定 性 
得 到 了 提高 。 该 系列 机 床 具有 实用 型 、 高 性 价 比 的 特点 ， 
特别 适合 于 石油 管 加 工 、 油 田 服务 及 工程 等 行业 较 长 零件 
及 轴 类 零件 的 加 工 ， 能 够 满足 美国 石油 行业 API 标准 管 螺 
纹 的 需求 。BRT 系列 车 床 是 基于 HTC 系列 产品 所 研发 的 
新 一 代 普 及 型 数控 卧 式 车 床 。 该 系列 机 床 在 HTC 机 床 基 
础 上 提高 了 机 床 的 定位 精度 、 重 复 定 位 精度 和 机 床 稳定 
性 ， 上 共有 高 转速 、 高 精度 和 高 刚性 的 特点 ， 适 用 于 各 种 轴 
类 、 盘 类 零件 的 半 精 加 工 和 精 加 工 ， 可 以 车 削 各 种 螺纹 、 
圆 弧 、 圆 锥 及 回转 体 的 内 外 则 面 ， 可 以 进行 键 孔 和 匀 孔 ， 
能 够 满足 黑色 金属 、 有 色 金 属 的 高 速 切削 需求 ， 特 别 适 用 
于 汽车 、 摩 托 车 、 轴 承 、 电 子 、 航 天 、 和 军工 等 机 械 加 工行 
业 对 回转 体 类 零件 进行 高 效 、 大 批量 、 高 精度 的 加 工 。 

(2) 宝鸡 机 床 集团 有 限 公 司 (简称 宝鸡 机 床 ) 。 宝 鸡 
机 床 主导 产品 有 和 柔性 车 削 加 工 制造 单元 、 复 合 车 铣 中 心 、 
车 削 中 心 、 加 工 中 心 、 数 控 车 床 、 数 控 铣 床 、 普 通车 床 等 
12 个 大 类 、160 多 个 品种 。 近 几 年 ， 宝 鸡 机 床 面 向 汽车 、 
轴承 行业 开发 了 伺 套 专用 车 床 、 数 控 瑜 磨 机 、 滚 子 轴承 超 
精 研 机 等 系列 产品 ， 先 后 开发 了 轮 描 自动 加 工 单元 、 轴 承 
套 圈 车 自动 生产 线 等 。 

2014 年 , 宝鸡 机 床 重 点 研发 产品 有 两 款 ， 一 个 是 
BM63150X 车 削 中 心 , 一 个 是 BM63150C 精密 数控 车 床 。 
BM63150X 车 前 中 心 主轴 转速 可 达 5 000r/ min， 快 速 移动 速度 
A(X BZ Hh) 36 (m/min) /36 (m/min), 刀具 转速 可 达 
10 000r/min， 定 位 精度 (X BAZ BH): 0.020mm/0. 035mm, 
重复 定位 精度 (X 轴 /Z HA): 0.002mm/0.003mm。 该 产品 在 
国内 达 领 先 水 平 ， 用 于 汽车 、 航 空 等 领域 精密 零件 的 高 效率 、 
高 精度 加 工 。BM63150C 精密 数控 车 床 主轴 转速 000r/min, 
快速 移动 速度 为 (X BV Z A) 36 (m/min) /36 (m/min), 
定位 精度 (X 轴 /2 BH): 0. 020mm/0. 035mm, BS EMRE 
(X BH/Z 轴 ) ; 0.002mm/0. 003mm。 该 产品 多 用 于 汽车 、 航 空 
等 领域 精密 零件 的 高 效率 、 高 精度 加 工 。 

(3) 天 水 星火 机 床 有 限 责 任 公 司 。 天 水 星火 机 床 有 限 
责任 会 司 主要 产品 包括 大 型 数控 车 床 、 数 控 端 面 车 床 、 大 
型 卧 式 车 床 、 数 控 轧 辊 磨床 、 数 控 轧 辊 车 床 、 双 柱 立 式 车 
床 、 精 密 轧辊 磨床 、 端 面 车 床 、 轧 辊 车 床 、 专 用 机 床 等 12 
个 系列 。2014 年 ， 天 水 星火 机 床 有 限 责任 公司 主要 研发 的 
产品 包括 两 款 ， 一 是 CKG61100/3m 高 速 数控 高 性 能 卧 式 车 
床 , 一 是 CK6180MF/5m 数控 卧 式 长 轴 车 床 。CKG6110073m 
高 速 数控 高 性 能 卧 式 车 床 主要 部 件 和 结构 均 经 过 优化 设 
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计 ， 具 有 精度 高 、 功 率 大 、 刚 性 高 、 制 造 精良 、 功 能 齐全 


和 自动 化 程度 高 等 特点 。 该 车 床 主要 用 于 轴 类 和 盘 类 回转 
体 零 件 的 加 工 ， 能 自动 完成 内 外 圆柱 面 、 锥 面 、 贺 张 、 多 
头 蜗杆 和 多 头 螺纹 等 加 工 ， 并 能 进行 切 槽 、 内 外 特 型 面 加 
工 及 销 、 扩 、 贸 孔 等 加 工 工序 ， 能 满足 高 精度 堆 件 的 粗 、 
精 加 工 ， 特 别 适 用 于 形状 复杂 、 硬 上 度 高 、 精 度 高 的 轴 、 盘 
类 等 零件 的 外 圆 、 端 面 、 螺 纹 等 加 工 。CK6180MFSm 数 
控 长 轴 车 床 是 在 CKG61100 车 床 的 基础 上 研制 而 成 ， 具 有 
精度 高 、 功 率 大 、 刚 性 好 、 制 造 精良 和 功能 齐全 等 特点 。 
该 车 床 主要 部 件 和 结构 均 经 过 优化 设计 ， 能 加 工 长 轴 、 特 
型 面 、 螺 杆 类 等 工件 。 另 外 ， 在 CKG61100 车 床 的 基础 上 
增强 了 机 床 配置 ， 提 高 了 机 床 的 各 项 性 能 和 稳定 性 。 

(4) 山东 和 鲁 南 机 床 有 限 公 司 。 山 东 和 鲁 南 机 床 有 限 公司 
主要 产品 包括 龙门 式 、 立 式 、 卧 式 加 工 中 心 ， 数 控 车 床 ， 
数控 专用 机 床 ， 以 及 数控 负 铣 床 等 20 大 类 、260 多 个 规格 
品种 。 近 几 年 ， 山 东 重 南 机 床 有 限 公 司 承担 了 3 项 国家 重 
大 科研 任务 ，6 项 省 重大 科研 任务 ， 获 2 项 省 科学 技术 奖 
和 1 项 中 国 机 械 工业 科学 技术 奖 ， 累 计 40 项 专利 获 授权 ， 
其 中 发 明 专 利 4 项 。 另 有 FTL 柔性 制造 生产 线 、EDM X 
列 电 火 花 及 超声 波 复合 加 工 机 床 产业 化 等 3 个 世界 领先 项 
目 正在 实施 。TMC 系列 车 铣 复 合 加 工 中 心 项 目 获 国家 科技 
部 “国家 国际 科技 合作 专项 ”立项 ， 获 得 400 万 元 专项 资 
金 扶持 ， 第 六 代数 控 喷 孔 钻 实现 产业 化 应 用 ， 填 补 了 国内 
空白 。 

2014 年 ， 山 东 鲁 南 机 床 有 限 公 司 通过 重点 研究 倒立 式 
高 速 、 高 精 、 高 刚性 弹壳 式 主轴 单元 ， 研 发 VTC2040 £t 
复合 柔性 加 工 中 心 。 该 机 床 实 现 高 精度 C 轴 加 工 功能 ， 配 
置 拥有 自主 知识 产权 倒立 式 动 力 刀 塔 和 内 置式 机 械 手 及 伺 
骤 料 仓 结构 及 控制 ， 实 现 轴 类 零件 的 智能 化 自动 加 工 。 该 
机 床 可 广泛 应 用 于 汽车 、 农 业 机 械 、 工 程 机 械 和 国防 军工 
等 行业 的 高 效 自动 化 加 工 。 

(5) 安阳 龟 盛 机 床 股 份 有 限 公 司 。 安 阳 镭 盛 机 床 股份 
有 限 公 司 主要 产品 有 普通 卧 式 车 床 、 重 型 车 床 、 经 济 型 数 
控 车 床 、 全 功能 数控 车 床 、 立 式 数 控 车 床 、 管 螺纹 车 床 、 
深 孔 刍 床 、 球 面 车 床 、 数 控 重 型 卧 式 车 床 、 立 式 加 工 中 
心 、 车 铣 复合 加 工 中 心 和 自动 生产 线 等 十 多 个 系列 。 公 司 
努力 把 握 行 业 发 展 方向 ， 提 升 产 品 档 次 ， 重 点 在 高 速 、 高 
精 、 智 能 、 复 合 、 可 靠 、 绿 色 制 造 、 自 动 化 等 方面 握 升 产 
品 附加 值 ， 缩 小 与 国际 水 平 的 差距 ， 为 用 户 提供 高 性 价 比 
的 产品 。2014 年 ， 安 阳 舍 盛 机 床 股份 有 限 公 司 重点 研发 的 
产品 包括 CWKS6163 自动 螺杆 车 床 、ADPT200M 数控 油管 
车 削 中 心 和 APISS 数控 双 主 轴 车 床 。 

CWKS6163 自动 螺杆 车 床 可 加 工 各 种 轴 、 套 、 盘 类 零 
件 的 内 /外 圆柱 面 、 圆 锥 面 、 圆 弧 面 、 端 面 、 切 槽 和 倒 角 
等 ， 尤 其 适 于 加 工 各 种 螺 距 的 螺纹 ， 加 工 螺纹 的 范围 为 
1 ~240mm。 该 车 床 可 完成 零件 的 自动 加 工 ， 不 用 G 指令 
编程 ， 操 作者 无 需 前 期 数控 操作 经 验 就 能 很 快 掌握 ， 方 便 
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易 用 ， 操 作 简单 ， 功 能 完善 。 

ADPT200M 数控 油管 车 削 中 心 主要 为 油田 油 岩 管 的 加 
工 而 开发 ， 适 用 于 管 类 零件 螺纹 和 径 向 孔 、 模 的 加 工 。 该 
机 床 配 有 挡 料 、 带 卡 盘 大 通 径 移动 尾 座 ， 可 方便 组 成 管 类 
零件 加 工 自动 线 。 该 机 床 属于 半 闭 环 控制 系统 ， 能 够 实现 
XX 轴 、Z 轴 、C 轴 三 轴 联 动 ， 适 宜 加 工 各 种 形状 复杂 的 轴 、 
套 、 盘 类 零件 ， 具 有 车 、 铣 、 外 、 攻 等 功能 ， 也 可 作为 通 
用 卧 式 车 削 加 工 中 心 使 用 。 

AP15S 数控 双 主 轴 车 床 主要 用 于 加 工 各 种 需 双 面 加 工 
的 盘 、 套 类 零件 ， 可 车 削 内 /外 圆柱 面 、 圆 锥 面 、 圆 弧 面 、 
端面 以 及 切 模 、 倒 角 、 钴 孔 、 扩 孔 和 车 螺纹 等 ， 独特 的 可 
移动 式 双 主轴 和 双 并 排 托 板结 构 可 实现 工件 无 人 对 接 翻 
面 ， 自 动 下 料 机 构 可 实现 无 人 下 料 。 该 设备 可 大 大 提高 零 
部 件 的 加 工效 率 ， 并 可 减少 用 人 工作 量 。 

2014 年 ， 车 床 行业 中 的 其 他 企业 ， 如 广州 市 珠江 机 床 
三 有 限 公司 、 广 州 机 床 厂 有 限 公司 、 宁 夏 新 瑞 长 城 机 床 有 
限 公司 、 浙 江 凯 达 机 床 集团 有 限 公 司 、 山 东 普 利 森 集团 有 
限 公司 等 也 都 基于 企业 自身 产品 和 上 下 游 产业 不 同 的 需 
求 ， 进 行 改进 和 升级 换代 ， 各 企业 的 技术 水 平和 综合 实力 
都 有 了 一 定 的 增长 。 | 

2001—2011 年 ， 机 床 行 业 的 高 速 发 展 更 多 地 依赖 于 持 
续 强 劲 的 国内 市 场 需求 拉动 、 相 对 廉价 的 劳动 力 成 本 优势 
和 国家 产业 政策 的 有 力 支持 ， 比 较 而 言 ， 技 术 进 步 和 管理 
升级 所 发 挥 的 作用 是 相对 有 限 的 。 面 临 现 阶 段 的 后 经 济 危 
机 时 代 ， 提 高 行业 企业 的 管理 水 平 、 提 升 设计 水 平 、 提 高 
工艺 水 平 才能 更 好 地 提升 机 床 内 在 品质 ; 深入 研究 客户 产 
品 和 工艺 需求 ， 才 能 更 好 地 为 客户 服务 ， 最 终 实 现 整 个 行 
业 的 转型 升级 。 

(BEA: 中 国 机 床 工 具 工 业 协 会 车 床 分 会 陈 洪 军 ] 





磨床 作为 金属 切 前 机 床 中 的 末端 精 加 工 机 床 ， 上 共有 多 
品种 、 小 批量 、 高 精度 的 特点 。 结 合 磨床 行业 企业 2014 
年 的 发 展 情况 来 看 ， 其 技术 进步 主要 体现 在 企业 积极 开展 
产品 结构 调整 ， 重 点 针对 细 分 市 场 及 用 户 行业 工艺 有 针对 
性 地 研制 新 产品 ， 在 外 圆 〈 含 端面 外 圆 ) 磨床 、 曲 轴 随 动 
(HARR) 磨床 、 工 具 磨床 、 轴 承 专 用 磨床 、 内 圆 磨 床 、 
研磨 机 、 数 控 复 合 机 床 及 专用 磨床 等 产品 上 取得 了 一 些 
成 果 。 

一 、 外 圆 〈 含 端面 外 图 ) 磨床 

数控 外 圆 磨 床 已 非 传统 概念 中 的 外 圆 磨床 ， 而 是 行业 


企业 针对 细 分 市 场 有 针对 性 的 研制 的 外 圆 类 、 针 对 用 户 特 
定 工 艺 配置 的 专机 类 产品 。 

上 海 机 床 厂 有 限 公 司 为 用 户 提供 了 多 台 H234/DM 数 
控 端 面 外 圆 磨床 ， 并 配备 检 架 式 机 械 手 形成 具备 自动 上 下 
料 机 构 的 磨 肖 生产线 。 该 磨 削 生产 线 通过 柏 架 式 机 械 手 衔 
接 ， 能 在 一 次 装 夹 中 完成 重型 汽车 变速 器 输入 轴 和 第 二 轴 
等 轴 类 零件 中 多 级 端面 外 圆 的 全 自动 磨 削 。 项 目 明确 为 交 
钥匙 工程 ， 要 求 设 备 利 用 率 达 到 85% ， 并 且 在 满足 所 需 加 
工 节 拍 要 求 的 前 提 下 ， 设 备 工程 能 力 指数 C. 21.67, 

北京 第 二 机 床 厂 有 限 公 司 研制 的 B2 - K1022 数控 车 轴 
磨床 ， 采 用 工作 台 移 动 式 布局 结构 ， 采 用 高 刚度 大 承载 动 
静 压 轴承 主轴 系统 ， 砂 轮 承 载 力 大 ， 主 轴 回 转 精度 高 ， 安 
装 砂轮 规格 750mm x 350mm， 能 够 实现 车 轴 密 封 座 的 一 
次 全 部 成 形 磨 前 ， 适 用 于 火车 车 轴 、 轨 道 交 通车 轴 和 密封 座 
及 轮 座 部 位 的 成 形 磨 前 ， 并 已 顺利 通过 用 户 验收 。 

北京 第 二 机 床 三 有 限 公 司 研制 的 针对 油泵 油嘴 行业 的 
B2 - K3012 ARE EIN, ARTE 
身 ， 工 作 台 圈定， 砂轮 架 后 置 纵 向 移动 、 横 向 进 给 结构 布 
局 。 该 机 床 配置 数控 转 塔 (8 轴 ) ， 实 现 砂轮 架 不 同 砂 轮 
的 高 效 交互 使 用 ， 可 一 次 装 夹 完 成 磨 前 工件 的 锥 面 、 外 加 
HAT; 头 架 采 用 高 精度 可 回转 主轴 系 ， 可 通过 安装 卡 盘 
实现 工件 的 磨 削 ; 主轴 回转 精度 达 0. 3pm; 可 配置 机 械 手 
实现 自动 上 下 料 。 

济南 四 机 数控 机 床 有 限 公司 研制 的 JAK -074ACBN 数 
控油 针 升 程 配 磨 专用 磨床 ， 是 针对 磨 削 中 /小 型 内 燃 机 、 
发 动机 油 针 升 程 配 磨 所 需 而 研制 的 高 效 磨床 。 该 磨床 砂轮 
架 最 小 进 给 量 0.000 5mm， 工 作 台 最 小 进 给 量 0. 001mm。 
通过 检测 偶 件 针 阁 体 标 准 位 置 差 后 ， 将 位 置 差 传输 到 数控 
系统 ， 实 现 对 工作 台 磨 前 升 程 的 调整 。 

字 环 数控 机 床 股份 有 限 公司 针对 各 类 汽油 发 动机 、 柴 油 
BANANA, HE, a, Ame RAW A 
前 需求 ， 开 发 了 YH3MK9380 数控 高 速 气门 磨床 。 该 磨床 采用 
CBN 砂轮 ， 一 次 装 夹 可 将 气门 盘 外 圆 与 锥 面 、 圆 弧 、 盘 端面 
及 倒 角 等 型 面 磨 前 成 形 ， 机 床 的 加 工效 率 高 ， 尺 寸 一 致 性 好 。 

二、 曲轴 随 动 ( 切 点 跟踪 ) 磨床 

北京 第 二 机 床 厂 有 限 公司 基于 “863” 项 目 和 04 专项 
研制 的 B2 — K1018 双 砂 轮 架 随 动 式 曲轴 磨床 ， 经 过 不 断 完 
善 ， 完 成 了 产品 调试 和 软件 验证 ， 顺 利 完 成 了 用 户 终 验 
收 。2014 年 10 月， 以 B2 - K1018 双 砂 轮 架 随 动 式 曲轴 磨 
床 为 核心 装备 的 “ 赐 轴 和 柔性、 精密 、 高 效 磨 削 加 工 关键 技 
术 与 成 套装 备 ” 项 目 荣获 2014 年 度 中 国 机 械 工业 科学 技 
术 奖 特等 奖 ， 这 也 是 我 国 机 床 工 具 行业 第 一 次 获 此 殊荣 。 
该 项 目 针 对 汽车 曲轴 精密 、 高 效 的 磨 削 要 求 ， 开 发 出 了 曲 
轴 精 加 工 敏 捷 生 产 线 成 套装 备 。 其 中 的 双 砂 轮 架 随 动 式 
( 切 点 跟踪 ) 磨 削 技术 、 六 轴 同 步 插 补 联动 磨 削 技术 ， 实 
现 一 次 装 夹 双 砂 轮 同步 磨 削 曲轴 连 杆 颈 和 主轴 磺 ， 将 传统 
的 曲轴 磨 削 7 道 工 序 优化 为 4 道 或 5 道 工序 ， 有 效 地 满足 
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了 汽车 及 零 部 件 行业 高 效 、 高 精度 的 使 用 需求 。 

=, TREK 

工具 磨床 品种 规格 居多 ， 其 中 在 四 轴 、 五 轴 的 数控 专 
用 工具 磨床 上 取得 了 进展 。 

金华 市 纳 百川 机 械 有 限 公 司 研制 的 NHS300CNCS 五 轴 
数控 滚 刀刃 磨床 ， 主 要 用 于 刃 磨 各 种 圆 拉 刀 ( 含 螺旋 拉 
J), ERFA., REFA RRRA m. AE 
LEMA RA, RÄDER BLUE V RS AA 
滚 刀 ， 可 实现 大 进 给 及 强力 磨 削 ， 还 可 用 斜面 磨 前 螺旋 模 
深 刀 ， 大 幅 提 高 了 加 工效 率 、 加 工 精 度 和 和 加工 表面 质量 。 
采用 SIEMENS 840D 系统 ， 可 实现 五 轴 五 联动 ， 配 置 有 专 
用 滚 刀 磨 削 程 序 ， 只 需 输入 被 丸 磨 滚 刀 的 相应 参数 ， 机 床 
就 能 自动 完成 精密 磨 削 循环 。 

台州 北平 机 床 有 限 公 司 研制 的 MCSA 数控 刀片 沟 槽 磨 
PR, RFA SYNTEC 数控 系统 ， 配 置 4 个 数控 轴 、 高 刚性 线 
性 滑 轨 及 公司 自主 研发 的 刀具 磨 前 软件 ， 能 自动 修正 砂 
轮 、 自 动 磨 削 丝锥 模型 ， 全 自动 磨 前 ， 自 动 上 料 。 该 磨床 
的 行程 (X AY #h/Z BH) 200mm/48mm/90mm， 最 大 进 
给 速度 (X 3h/Z BH) 7m/min， 磨 头 转 速 6 000r/min， 最 
大 工件 长 度 120mm, 

四 、 轴 承 专 用 磨床 

陕西 秦 川 格 兰 德 机 床 有 限 公 司 研 制 的 3MKZ2125 数控 
高 速 轴 承 内 圈 菠 道 磨床 ， 主 要 针对 轴承 行业 各 种 单 / 双 列 
圆柱 、 圆 锥 轴承 内 图 滚 道 的 磨 削 需 求 ， 同 时 也 可 用 于 相同 
规格 轴承 外 径 的 磨 前 。 机 床 配 有 在 线 量 仪 ， 自动 上 下 料 装 
置 ， 磨 前 循环 由 数控 系统 控制 ， 采用 切 人 磨 削 的 方式 ， 适 
用 于 高 效 、 大 批量 加 工 的 需求 。 

新 乡 日 升 数控 轴承 装备 股份 有 限 公 司 针 对 圆锥 推力 滚 
子 轴承 用 户 精密 磨 削 需求 推出 了 3MK1012B/3 数控 推力 滚 
子 轴 承 滚 道 磨 床 ， 其 加 工 范围 : 外 径 50 ~ 120mm, HH 
3- 10mm; 加 工 精度 : BIR TX 0.01mm, 平行 差 
0. 003mm， 滚 道 直 线 度 0 ~0. 01mm (+) 对 数 曲 线 ， 滚 道 
表面 粗糙 度 0.4hm。 该 机 床 采 用 双 伺 服 、 工 件 进 给 形式 ， 
麻 头 采用 电 主 轴 ， 砂 轮 线 速度 达到 60m/s， 砂 轮 修整 采用 
两 轴 插 补 修整 ， 修 出 对 数 曲 线 ， 配 置 有 单 辟 机 械 手 自动 上 
下 料 装置 及 全 封闭 防护 蛙 。 

E, AMEK 

上 海 机 床 厂 有 限 公 司 为 航空 航天 用 户 量 身 定 制 了 HI2AB 
x 2000 数控 深 筷 内 圆 磨床 ， 可 磨 前 工件 内 孔 直 径 40 ~ 400mm, 
最 大 磨 前 孔 深 2 000mm， 主 要 用 于 航天 设备 难 加 工 材料 关键 
零件 中 深 孔 内 圆柱 及 圆锥 表面 的 精密 磨 削 。 另 一 台 M2650 YE 
和 孔 内 圆 磨床 是 为 能 源 行业 所 研制 的 ， 用 于 石油 岩 气 钻 具 零件 
中 深 筷 内 圆柱 及 圆锥 表面 的 磨 削 加 工 ， 可 磨 前 工件 内 孔 直 径 
60 ~550mm, BABEHIFLEE 1 500mm, 

73, WHEEL 

宇 环 数控 机 床 股份 有 限 公司 研制 的 YHMT7110 高 精度 
立 式 双 面 研磨 (抛光 ) HR, F3SER ED. BER, M 
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泵 叶片 等 金属 零件 ， 以 及 蓝宝石 等 非 金属 硬 脆性 材料 制作 
的 薄片 零件 的 双 面 研磨 和 抛光 。 该 机 床 采 用 龙门 结构 ， 稳 
定性 好 、 刚 性 强 ， 机 床 采 用 双 液 压 生 加 压 ， 电 液 比例 阀 精 
确 控制 压力 ， 上 托盘 采用 304 REST, WAHR, EFA 
内 置 冷 却 加 热 结构 ， 盘 面 温度 可 控 ， AER, AG. E 
A. PRS RMR, ARABIA; 其 中 
大 压力 稳定 加 载 和 抛光 盘 温 控 技 术 达 到 国际 领先 水 平 。 

新 乡 日 升 数控 轴承 装备 股份 有 限 公 司 研 制 的 用 于 零件 
平面 精密 研磨 加 工 的 2M8463B 双 盘 研磨 机 ， 其 CBN 砂轮 
盘 规 格 为 630mm x 300mm x 55mm (外 径 x NS x BEE, 
CBN 厚度 为 5mm) ， 加 工 工件 最 大 直径 140mm， 加 工 工件 
最 大 高 度 50mm (工件 高 度 在 3 ~ 18mm 范围 内 采用 自动 测 
量 最 佳 ) 。 该 研磨 机 加 工 精度 : 研磨 直径 为 30 ~ 100mm 的 
工件 ， 研 磨 平面 度 lum, 平行 度 1.5pm， 尺寸 相互 差 
2hm， 表 面 粗糙 度 和 0. 1pm。 机 床 配 置 有 修整 砂轮 ， 可 随 
时 对 上 、 下 盘 进 行 修整 ， 保 证 了 CBN 砂轮 的 精度 。 交 互 
式 人 机 界面 ( 触摸屏) ， 集 各 种 控制 模式 、 数 值 仪 表 、 报 
警 信息 于 一 体 ， 实 现 故 障 自 诊断 功能 。 机 床 还 可 采用 不 同 
种 类 的 磨 板 ， 以 满足 精 磨 、 研 磨 、 抛 光 等 多 种 加 工 方式 。 

七 、 数 控 复 合 磨床 

四 川 富 临 集 团 成 都 机 床 有 限 责 任 公 司 研制 的 MK2710 
数控 复合 磨床 ， 是 针对 国内 汽车 、 机 械 基础 件 、 航 空 及 兵 
器 行业 对 复杂 零件 加 工 要 求 而 开发 设计 的 ， 适 用 于 盘 类 、 
轴 类 等 零件 的 批量 生产 ， 具 有 高 精度 、 高 效率 的 独特 优 
势 。 该 机 床 可 实现 零件 多 工 位 加 工 ， 独 特 的 工件 轴 两 轴 何 
服 移动 ， 通 过 布局 多 个 磨 头 及 磨 头 方向 ， 实 现 一 次 装 夹 即 
可 完成 工件 不 同 端 面 的 魔 前 ， 配 置 自主 研发 的 薄膜 夹具 和 
工业 机 器 人 ， 实 现 了 工件 自动 上 下 料 ， 加 工效 率 高 。 

桂林 桂 北 机 器 有 限 责 任 公 司 人 研制 的 GM - KXM3016/ 
LD, GM - KXM5016/LD 铣 磨 功能 一 体 机 床 ， 采 用 落地 式 
工作 台 和 高 架 桥 式 移动 梁 结 构 。 该 机 床 台 面 承重 量 大 ， 微 
变形 小 ; 横梁 纵向 往复 运动 采用 斜 齿 轮 齿 条 ， 双 驱 同 步 伺 
服 电动 机 ; 铣 头 、 磨 头 各 走 各 导轨 ， 保 证 各 自 工 作 精 度 。 
该 机 床 取消 了 传统 的 高 能 耗 、 大 容量 液压 站 ， 降 低 了 用 户 
使 用 成 本 。 相 比较 传统 工作 台 移 动 式 机 床 ， 可 减少 一 半 的 
占 地 面积 ， 只 需要 一 名 操作 者 即 可 将 工件 铣 、 磨 加 工 一 机 
完成 ， 减 少 转 序 时间 ， 生 产 效 率 高 。 该 机 床 满足 用 户 复合 
高 效 、 节 能 环保 的 使 用 需求 。 

安庆 机 床 有 限 公司 针对 冶金 检 化 验 而 研制 的 XMK3530 
数控 铣 磨 复合 机 床 ， 主 要 用 于 冶金 行业 钢坯 宏观 低 倍 、 硫 
印 检验 试 样 的 加 工 。 该 机 床 配 置 有 砂 带 麻 头 及 铣 头 ， 铣 头 
主轴 BT60， 转 速 50 ~ 300r/min， 砂 带宽 度 330mm， 线 速 
EF 20 000 ~ 30 000mm/s; 采用 西门 子 数 控 系 统 ， 具 有 完善 
的 保护 功能 ， 自 动 化 程度 高 ; 机 床 采 用 平面 铣 磨 一 体 化 的 
工艺 方案 ， 一 键 完 成 铣削 和 研磨 。 该 机 床 能 适应 苛刻 的 加 
TÆ (机 床 采用 风 冷 )， 独 特 的 磨 头 弹性 结构 ， 保 证 了 
HS (WERA) 过 程 中 磨 削 力 的 均衡 ， 有 效 提 高 了 磨 削 
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质量 。 可 满足 AISI200, AIS1300, AIS1400 系列 不 锈 钢 ， 
石油 管线 钢 ， 造 船 钢 ， 桥 梁 钢 ， 普 通 结构 钢 ， 高 强度 结构 
钢 以 及 容器 钢 等 多 种 材料 的 加 工 。 

八 、 专 用 磨床 

无 锡 机 床 股份 有 限 公司 研制 的 HWI100G 高 精度 无 心 磨 
床 ， 可 实现 贯通 式 和 切 人 式 两 种 磨 削 方式 ， 适 用 于 几何 精 
度 和 表面 质量 较 高 的 各 种 圆 弧 、 锥 面 、 球 面 、 外 圆柱 面 及 
其 他 复杂 形状 的 回转 体 零件 的 磨 前 ， 如 轴承 、 活 蹇 销 、 锭 
杆 、 电 机 轴 、 罗 拉 、 连 杆 、 螺 栓 、 气 门 杆 及 避 振 器 等 零 
件 。 由 于 是 在 整个 砂轮 宽度 上 同时 磨 削 ， 这 样 在 大 批量 加 
工 或 小 批量 生产 时 都 显著 地 缩短 了 加 工时 间 。 机 床 配 有 全 
封闭 加 党 及 自动 上 下 料 装 置 ， 控 制 系统 采用 西门 子 8340D - 
SL 数控 系统 ， 有 6 根 个 服 轴 ， 可 两 两 联动 。 

杭州 杭 机 股份 有 限 公 司 研制 的 MKL7132x8/20 IF HEUS 
数控 强力 成 形 磨床 ， 采 用 新 型 的 立柱 中 腰 移 动 式 布局 ， 成 
形 砂轮 、 缓 进 给 强力 磨 前 技术 ,可 由 毛坯 直接 磨 前 成 形 ， 
工艺 先进 ,成 形 精度 高 ， 生 产 效 率 高 ， 自 动 化 程度 高 。 该 
机 床 主要 用 于 军工 行业 麻 前 航空 发 动机 和 汽轮机 叶片 梯 齿 ， 
也 可 用 于 汽车 、 机 车 、 液 压 件 、 模 具 等 行业 机 车 连 杆 和 柴 
油 机 气门 揪 臂 接合 耸 、 汽 车 转向 汞 、 液 压 泵 和 压缩 机 转子 
pl. UR. BRE, HERRERO, ÉSTA. RAF 
爪 、 鼠 牙 盘 、 游 标 卡尺 、 搓 丝 板 和 直线 导轨 等 型 面 。 

陕西 汉江 机 床 有 限 公 司 研 制 的 SK7612 数控 内 螺纹 磨床 ， 
是 为 高 效 、 精 密 加 工 各 类 内 螺纹 设计 制造 的 设备 ， 主 要 针对 
汽车 转向 器 生产 线 上 大 批量 高 效 加 工 双 圆 弧 滚 道 螺 母 的 需求 ， 
也 可 满足 量具 制造 商 单 件 小 批 高 精 加 工 各 种 牙 形 螺纹 环 规 的 
要 求 。 该 磨床 打破 传统 内 螺纹 磨床 布局 ， 采 用 砂轮 架 后 置式 
结构 ， 提 高 了 机 床 的 整体 刚性 。 利 用 该 设备 批量 磨 削 某 汽车 
转向 器 螺母 双 圆 弧 滚 道 ， 工 件 滚 道 磨 削 余 量 0. Smm 时 精度 指 
bs. 螺 距 在 6mm 以 内 的 螺纹 ， 其 螺 距 精度 为 : 相 邻 螺 距 误差 
0.003mm， 在 25mm 长 度 上 000Ssmn， 在 100mm 长 度 上 
0.006mm， 螺 纹 中 径 一 致 性 误差 0. 01mm。 

陕西 秦 川 格 兰 德 机 床 有 限 公 司 针对 阀门 行业 对 称 球 立 的 
磨 前 需求 ， 研 制 了 QMK0418 数控 球面 磨床 ， 采 用 展 成 法 磨 前 
原理 ， 实 现 阅 门 行业 的 对 称 球 阀 外 球面 的 粗 磨 和 精 磨 。 该 机 
床 可 磨 削 球面 直径 45 ~ 180mm, 工作 精度 : 面 轮 廊 度 
0.01$mm， 表 面 粗糙 度 Ra<0. 2pm。 

(BEA: 中 国 机 床 工具 工业 协会 磨床 分 会 夏 萍 】 





近年 来 ， 重 型 机 床 行业 技术 创新 与 新 产品 开发 紧 跟 市 场 
需求 ， 以 解决 用 户 技 术 工 艺 难题 为 创新 突破 点 ， 产 品 呈 现 出 


一 机 多 功能 、 加 工 性 能 独特 的 特点 。 重 型 机 床 行业 针对 性 强 
的 专机 类 产品 虽 渐 增多 ， 反 映 出 我 国 重型 机 床 国 内 市 场 需求 
的 变化 。 当 前 ， 重 型 机 床 行业 企业 打破 以 往 单 一 的 通用 型 产 
品 的 生产 模式 ， 努 力 提升 自身 产品 的 水 平 档次 和 附加 值 ， 拓 
展 加 工 工艺 范围 ， 强 化 工艺 制造 精细 化 ， 同 时 重视 外 观 设 计 
的 研究 ， 并 融入 人 体 工程 学 原理 ， 植 入 环保 理念 ， 注 重 专业 
化 制造 技术 研究 ， 满 足 用 户 个 性 化 的 需求 ， 走 “ 专 、 精 、 特 ” 
的 差异 化 发 展 道路 。 

从 推出 的 新 产品 来 看 ， 多 种 关键 核心 技术 、 基 础 共性 技 
术 得 到 了 广泛 应 用 ， 如 高 速 移动 导轨 副 技 术 、 直 驱 技 术 、 热 
变形 补偿 、 双 电动 机 双 丝 杆 双 光栅 尺 同 步 位 移 的 补偿 技术 、 
恒 流 闭 式 静 压 导轨 、 高 速 机 械 主轴 技术 、 高 速 高 精 数控 回转 
台 、 滚 滑 复合 结构 技术 、 双 电动 机 - 双 齿 轮 双 齿 条 电子 预 载 
消 隙 技术 、 高 速 交 叉 滚 子 轴承 技术 、 力 和 矩 电动 机 驱动 和 机 械 
式 的 数控 摆 角 铣 头 技术 、 复 合 摆 角 铣 头 、 电 主轴 技术 、 自 动 
换 刀 与 可 靠 性 技术 以 及 智能 检测 、 高 效 冷 却 技术 、 工 业 服 务 
机 器 人 应 用 技术 等 。 随 着 国内 重型 机 床 行业 一 批 关键 的 核心 
技术 、 共 性 技术 得 以 突破 和 掌握 ， 国 产 重型 机 床 产 品 的 质量 、 
水 平 档次 在 逐步 提高 。 

一 、 定 制 化 机 床 

针对 船舶 工业 和 轨道 交通 领域 的 需求 ， 重 型 机 床 行业 开 
发 了 螺旋 桨 加 工 机 床 以 及 火车 轮 对 加 工 机 床 ， 提 高 了 加 工效 
率 和 加 工 精度 ， 为 用 户 提升 竞争 力 发 挥 了 积极 作用 。 

南京 中 传 重型 机 床 有 限 公 司 (简称 中 传 重 机 ) 自主 研制 
的 VTM11 000 型 重型 七 轴 六 联动 螺旋 桨 加 工 车 铣 复 合 机 床 ， 
最 大 可 加 工 重 1500, ER 11m 的 螺旋 桨 。 该 机 床 工作 台 铣 削 
转速 0 ~2rxmin， 工 作 台 车 削 转 速 ~20r/min, 1 号 铣 头 转速 
0 ~6 000r/min, 2 号 铣 头 转速 0 ~3 000rmin， 横 梁 进 给 速度 
12m/min, C 轴 定 位 精度 0 00tmm。 该 机 床 增加 刀 架 摆动 轴 
(4 轴 : 滑 枕 摆 动 运动 ) 参与 联动 ， 实 现 七 轴 六 联动 ， 很 好 地 
满足 了 螺旋 桨 叶片 空间 重 秋 部 位 的 独特 加 工 需 求 ， 实 现 了 对 
叶片 的 完整 加 工 。 与 五 轴 联 动 技 术 相 比 ， 可 控制 刀具 处 于 最 
佳 位 置 ， 避 免 加 工 干 涉 ， 加 工效 率 比 七 轴 五 联动 方式 提高 了 
近 一 倍 ， 加 工 精度 也 得 到 了 较 大 幅度 提升 。 该 机 床 具有 车 、 
铣 、 铠 、 钻 功能 ， 可 实现 任意 六 轴 联 动 ， 一 次 装 夹 可 完成 叶 
片 的 铣削 加 工 和 轴 端 、 轴 和 孔 的 车 削 加 工 ; 横梁 导轨 副 采 用 先 
进 独 创 的 线 轨 和 静 压 可 调 阻 尼 弹 性 复合 导轨 ， 灵 敏 度 高 ， 响 
应 速度 快 ， 可 实现 螺旋 桨 空间 曲线 加 工 。 

中 传 重 机 开发 的 七 轴 六 联动 机 床 在 刀 架 水 平 、 垂 直 直 线 
轴 基 础 上 ， 增 加 了 回转 轴 ， 刀 架 摆 动 时 重心 重力 是 变量 ， 制 
造 难度 极 大 ， 此 技术 的 攻克 极 大 地 提高 了 效率 。 当 前 ， 欧 美 
此 类 机 床 一 般 以 刀 架 的 水 平 、 垂 直 直 线 轴 方 式 工作 ， 以 便于 
平衡 重量 。 该 机 床 由 于 增加 了 一 个 宛 余 轴 的 自由 度 ， 使 机 床 
BTR Bk, RAER, BETH. RRR 
工 工艺 性 和 效率 得 到 了 极 大 改善 ， 有 效 地 解决 了 我 国 大 型 、 
复杂 、 高 精度 螺旋 桨 加 工 的 技术 难题 ， 对 提高 我 国 大 型 船舶 
制造 水 平 产生 了 积极 影响 。 


产品 与 技术 


青海 华 易 重 型 机 床 有 限 责 任 公 司 研制 出 了 用 于 轨道 交通 
领域 的 数控 轴 颈 车 磨 复 合 机 床 、MCK8010/H 型 门 式 摩 擦 传动 
车 轮 车 床 和 SLC -25GA 型 数控 双 轴 不 落 轮 对 车 床 。 数 控 轴 颈 
车 磨 复合 机 床 主要 用 于 轨道 车 辆 的 客车 /货车 滚动 轴承 对 轴 开 
的 车 前 、 磨 前 及 滚 夺 加工， 可 实现 在 不 拆 印 轮 对 的 条 件 下 ， 
一 次 性 装 卡 完成 对 轴 开 、 轮 座 的 车 前 、 魔 前 、 深 压 多 工序 的 
加 工 。 该 创新 技术 为 轨道 车 辆 的 加 工 过 程 与 成 品 检验 方面 提 
供 了 一 套 高 精度 、 高 效率 的 技术 规范 ， 为 我 国 软 道 交通 的 发 
展 提供 了 有 力 保障 。SLC -25GA 型 数控 双 轴 不 落 轮 对 专用 机 
床 主要 用 于 轨 距 1 435mm、 轴 负重 30t 的 电力 机 车 、CRH 系列 
动车 组 的 轮 对 轮 缘 和 踏 面 的 加 工 和 修理 。 该 机 床 也 可 转换 为 
两 个 各 自 独立 的 不 落 轮 对 车 床 ， 相 当 于 以 前 的 两 台 不 落 轮 对 
车 床 ， 可 满足 各 种 轮 对 型 面 和 制 动 盘 的 加 工 需要 。MCK8010/ 
H 型 门 式 摩擦 传动 车 轮 车 床 主 要 用 于 铁路 车 辆 段 轨 距 为 
1 435mm 的 货车 在 轴承 不 拆 缉 前 盖 的 条 件 下 ， 对 RD 型 、RE 
型 、RF 型 货车 轮 对 轮 缘 和 踏 面 修理 加 工 (可 实现 位 置 半 闭 环 
控制 )。 该 机 床 主 传动 采用 浮动 摩擦 传动 系统 ， 刀 架 的 纵 、 横 
向 运动 由 交流 伺服 电动 机 驱动 ， 实 现 滚 通 式 上 下 料 ， 效 率 高 。 

Za OEA | 
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较为 广泛 。 重 型 机 床 行业 企业 采取 恒 流 静 压 支撑 技术 、 闭 环 
反馈 技术 、 液 压 缸 平衡 技术 、 双 驱动 技术 和 热 补偿 技术 ， 提 
高 了 数控 钱 铣 床 产品 的 性 能 、 精 度 和 精度 保持 性 。 

武汉 重型 机 床 集 团 有 限 公 司 研制 的 TKS6920 数控 落地 铣 
Wk, MAARTE, RAR, Ai BORA B 
铣 平面 等 基本 功能 ， 还 配置 了 高 精度 数控 工作 台 ， 直 角 铣 头 
等 功能 附件 ， 可 实现 五 面 加 工 。 该 机 床 铀 轴 直 径 200mm, + 
轴 转 速 2 000vmin， 主 轴 转 矩 6 000N - m， 主 电动 机 功率 
80kW，X 轴 快 速 移动 速度 25m/min, Y $8. W RH, Z 轴 快 速 
移动 速度 10m/min， 主 轴 轴 承 采 用 恒 流 静 压 支撑 ， 具 有 承载 
力 大 、 发 热 小 、 精 度 保持 性 持久 的 特点 。 了 轴 、 殉 轴 、Z 轴 
应 用 一 腔 一 泵 恒 流 闭 式 静 压 导 轨 ， 主 轴 箱 应 用 液压 缸 平衡 技 
R, 无 轴 传动 应 用 双 电 动机 - VERDI FRE TFA THREE 
术 , 了 轴 采 用 双 丝 杆 同步 传动 技术 ， 应 用 双 电 动机 双 丝 杆 双 
光栅 尺 同 步 位 移 技术 实现 对 主轴 箱 倾 斜 进行 补偿 。 

齐齐哈尔 二 机 床 (集团 ) 有 限 责 任 会 司 研制 的 TKG6920 
高 速 高 精 重型 数控 落地 铣 铀 床 ， 采 用 滑 枕 移动 式 主轴 箱 结构 ， 
主轴 转速 2 000r/min， 负 轴 / 滑 枕 快 速 移动 速度 I5m/min, ir 
柱 快速 移动 速度 20m/min。 该 机 床 主轴 轴承 采用 油气 润滑 ， 
滑 座 芭 轴 进 给 采用 双 伺 服 电 动机 驱动 ;主轴 箱 了 轴 进 给 为 双 
伺服 电动 机 驱动 滚珠 丝 杠 控制 ; BER Z POR ARR 5 is 
t, 闭环 控制 ， 主 轴 箱 平衡 由 液压 氏 实 现 ， 滑 枕 通 过 钢 钢 杆 
检测 反馈 实现 热 伸 长 补偿 ; 下、7、 罗 三 向 导轨 为 静 压 导轨 。 

齐 重 数控 装备 股份 有 限 公司 研制 的 XK2640 x 23 数控 龙门 
铀 铣床 为 多 功能 、 高 精 、 高 效 、 多 轴 联 动 复 合 加 工 机 床 ， 除 
具有 重型 数控 龙门 铣 键 床 的 常规 功能 外 ， 主 轴 转 速达 到 
3 000xvmin， 主 轴 转 矩 6 300N，m， 定 位 精度 (X 轴 /Y AZ 
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d W 558) 0. 025mm， 重 复 定位 精度 CX fil Y BZ $UW SH) 
0.013mm。 该 机 床 配置 两 个 立 式 车 铣工 作 台 和 一 个 卧 式 数 控 
分 度 箱 ， 可 实现 立 式 车 铣 与 卧 式 车 铣 加 工 ;配置 两 坐标 联动 
铣 头 ， 可 实现 立 式 、 卧 式 五 轴 联 动 加 工 ; 配置 自动 附件 更 换 
系统 、 独 立 刀 其 自 动 更 换 系统 ， 可 实现 全 自动 化 加 工 。 

三 、 复 合 机 床 

中 传 重 机 开发 的 DVMT40 数控 双 柱 立 式 铣 车 复合 加 工 中 
心 ， 最 大 加 工 直径 4 620mm， 最 大 加 工 高 度 4 000mm， 最 大 承 
重 50t， 工 作 台 车 削 转 速 1.6 ~ 160r/min (国外 同类 机 床 最 高 
转速 120r/min) ， 铣 前 速度 0 ~4r/min， 定 位 精度 (X BAZ 轴 
/W #4) 0.012mm， 重 复 定 位 精度 0.007mm， 工 作 台 端面 圆 跳 
动 0.007mm， 工 作 人 台 径 向 圆 跳动 0..005mm。 该 机 床 具 有 高 精 
度 、 高 转速 、 高 效率 三 大 特点 ,适合 风电 、 船 船 、 发 动机 等 
行业 行星 架 、 扭 臂 等 难 加工 、 高 复杂 、 高 精度 零件 的 加 工 。 

(BBA: 中 国 机 床 工具 工业 协会 重型 机 床 分 会 徐 宁 安 ] 


特种 加 工 机 床 的 门类 较 多 ， 约 有 十 几 个 类 别 。 但 当前 
具有 一 定 规模 的 产品 只 有 三 大 类 ， 即 数控 电 加 工 机 床 、 数 
控 激 光 加 工 机 床 和 增 材 制造 (3D 打印 ) 机 床 。 

一 、 数 控 电 加 工 机 床 

数控 电 加 工 机 床 主 要 分 为 数控 电 火花 成 形 机 床 、 单 向 
走 丝 电 火 花 线 切割 机 床 、 往 复 走 丝 电 火花 线 切割 机 床 和 细 
分 市 场 中 的 专用 数控 电 火花 加 工 机 床 。 

1. 数控 电 火 花 成 形 机 床 

通过 国家 数控 机 床 重 大 专项 的 实施 ， 我 国 数控 电 火 花 
成 形 机 床 已 取得 相当 大 的 技术 进步 ， 可 实现 X 轴 、 了 Y 轴 、 
2Z 轴 、4 轴 、C 五 轴 联 动 加 工 ， 最 小 电极 损耗 <0.1% ， 最 
佳 表面 粗糙 度 0. 1 ~ 0. 2um。 此 外 ， 开 发 了 五 轴 五 联动 专 
用 数控 系统 、 专 家 系统 、 高 温 耐 热合 金 及 铁合金 等 难 加 工 
材料 的 加 工 工艺 及 脉冲 电源 等 。 


数控 电 火花 成 形 机 床 在 航空 航天 工业 发 动机 制造 方面 - 


得 到 很 好 的 应 用 。 发 动机 制造 主要 有 两 个 难 加 工 的 特点 : 
一 是 难 加 工 材料 ， 如 铁合金 、 铁 铝 合金 、 高 温 耐 热合 金 、 
碳化 硅 基 复合 材料 等 ; 二 是 难 加 工 结构 ， 如 时 轮 、 叶 片 、 
机 匣 等 ， 以 及 低 刚性 工艺 结构 ， 如 小 孔 、 座 孔 、 罕 槽 、 喷 
油嘴 等 ,但 这 些 难 加 工 的 问题 均 可 利用 数控 电 火 花 成 形 机 
床 来 解决 ， 所 以 数控 电 火 花 成 形 机 床 在 航空 航天 工业 中 将 
有 较 大 的 市 场 前 景 。 

数控 电 火花 成 形 机 床 典 型 产品 ， 例 如 : 苏州 电 加 工 机 
床 研究 所 有 限 公司 研制 的 DK7140 精密 数控 电 火 花 成 形 机 
床 ， 可 实现 TY 轴 、7 轴 、Z 轴 、4 (B) $, C 轴 五 轴 联 动 
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加 工 ， 可 对 带 冠 整体 涡轮 盘 扭曲 叶 形 及 其 他 复杂 型 面 进行 
加 工 ， 实 现 对 高 温 耐 热合 金 、 钛 合金 等 材料 的 高 效 稳定 加 
工 ， 最 佳 表 面 粗糙 度 Ra0. 1 ~0.2hm。 北 京 市 电 加 工 研究 
所 研制 的 A30 五 轴 联 动 数 控 电 火花 成 形 机 床 ， 采 用 有 限 元 
技术 分 析 设 计 ， 解决 了 大 扭曲 整体 叶轮 电 火 花 加 工 工艺 问 
题 ， 为 航空 航天 领域 的 重点 企业 解决 了 带 冠 整体 涡轮 盘 、 
发 动机 整体 闭 式 叶轮 等 加 工 难题 。 

2. 单 向 走 丝 电 火花 线 切 割 机 床 

通过 国家 数控 机 床 重大 专项 的 实施 ， 我 国 单 向 走 丝 电 
火花 线 切 割 机 床 虽 与 国外 产品 还 有 较 大 的 差距 ， 但 与 以 往 
相 比 仍 有 较 大 的 进步 。 当 前 ， 我 国 单 向 走 丝 电 火花 线 切 割 
机 床 的 加 工 精度 可 达 + 上 0.2km， 最 佳 表面 粗糙 度 Ra0. 1 ~ 
0.2um, BAUME 350mm /min ， 在 第 一 次 切割 速度 
为 200mm? /min 时 ， 切 一 修一 即 可 达到 Ra0. 9pm， 有 利于 
多 次 切割 的 综合 效率 及 加 工 精度 的 提高 。 单 疝 走 丝 电 火花 
线 切 割 机 床 具 有 自动 穿 丝 功能 ， 还 能 实现 直径 为 0.05mm 
的 细 丝 切割 功能 。 能 实现 上 述 加 工 工艺 指标 及 其 加 工 功 能 
的 机 床 主要 有 苏州 电 加 工 机 床 研究 所 有 限 公 司 的 DK7632 
单 向 走 给 电 火 花 线 切 害 机床、 苏州 三 光 科 技 股份 有 限 公司 
的 LA 系列 机 床 等 。 北 京 安 德 建 奇 数字 设备 有 限 公司 开发 
生产 的 国内 第 一 台 AF1 100 大 型 单 向 走 丝 电 火 花 线 切 割 机 
床 ， 用 于 大 型 汽车 模具 的 高 精 加 工 ，X WY 轴 /2 轴 行 程 为 
1 100mm/700mm/350mm, ， 最 佳 加 工 表 面 粗糙 度 Ra <0.3pm， 
最 大 切割 速度 250mm" / min, 

国产 的 单 向 走 丝 电 火花 线 切 割 机 床 70% -80% 用 于 模 
具 加 工 ， 主 要 应 用 于 冲压 模 加 工 ， 是 冲压 模 加 工 中 不 可 和 替 
代 的 关键 设备 。 

3. 往复 走 丝 电 火 花 线 切割 机 床 (WEDM - RT) 

往复 走 丝 电 火花 线 切割 机 床 产 量 最 大 ， 属 中 低档 机 
床 。 近 年 来 往复 走 丝 电 火花 线 切 割 机 床 技术 有 较 大 进 
F, 国内 开发 生产 的 多 次 切割 往复 走 丝 电 火花 线 切 割 机 
床 ， 其 最 大 切割 速度 可 达 200 ~ 300mm /min， 加 工 精度 
0. 008mm ， 最 佳 表面 粗糙 度 Ra0.6 ~0. 8pm。 其 最 大 特点 
是 可 进行 大 厚度 切割 ， 最 大 切割 厚度 可 达 1 000mm， 在 切 
$] 200mm 厚度 零件 时 ， 其 上 上、 中、 下 尺寸 精度 的 一 致 性 
可 控制 在 0.02mm 以 内 。 

多 次 切割 往复 走 丝 电 火花 线 切 割 机 床 一 般 为 纵向 走 丝 
切割 加 工 。 苏 州 电 加 工 机床 研 究 所 有 限 公 司 开发 了 一 种 纵 
横向 走 丝 切割 机 床 ， 该 机 床 可 将 丝 放置 成 垂直 方向 进行 切 
割 ， 也 可 放置 成 水 平方 向 进行 切割 ， 可 以 不 翻转 工件 就 可 
以 在 水 平方 向 和 垂直 方向 分 别 切 制 各 种 复杂 型 面 (fL), 
包括 进行 锥 度 、 上 下 蜡 形 切 割 等 ， 省 去 工件 翻转 的 工序 及 
翻转 过 程 的 二 次 装 调 误差 ， 对 于 一 些 较 大 的 或 难以 形成 二 
次 定位 基准 又 需要 了 两 个 方向 进行 切割 的 工件 效果 尤为 明 
显 。 该 产品 为 国内 首创 。 

4. 开拓 细 分 市 场 的 专用 数控 电 火 花 机 床 

在 细 分 市 场 凸 ， 数 控 电 火花 加 工 技术 的 应 用 领域 较 


广 ， 品 种 较 多 ， 主 要 有 以 下 几 个 方面 的 典型 产品 ; 

(1) 应 用 于 航空 航天 、 汽 车 、 轻 工 等 行业 的 数控 电 火 
花 微小 孔 加 工 机 床 。 

苏州 电 加 工 机 床 研究 所 有 限 公司 研制 的 八 轴 数 控 电 火 
花 高 速 小 孔 加 工 机 床 ， 主 要 用 于 航空 航天 发 动机 叶片 涡轮 
外 环 及 火焰 简 的 微小 群 孔 加 工 。 由 于 制造 的 工艺 问题 ， 航 
空 发 动机 一 些 特殊 零件 的 外 形 ， 会 产生 较 大 的 变形 ， 使 孔 
位 产生 离散 性 。 该 机 床 可 以 在 线 自动 检测 工件 形 位 ， 根 据 
所 测 数据 ， 自 动 对 加 工 孔 位 进行 补 偏 ， 可 有 效 提高 孔 加 工 
的 整体 质量 ， 有 效 解 决 发 动机 微小 群 孔 的 加 工 问题 。 

苏州 电 加 工 机 床 研 究 所 有 限 公 司 研制 的 SE - WK007 
数控 电 火花 微小 孔 加 工 机 床 ， 具 有 六 轴 专 用 数控 系统 及 软 
件 、 微 小 孔 加 工 的 专家 系统 、 纳 秒 级 微 能 量 脉冲 电源 和 微 
细 电 极 纳米 级 再 进 给 技术 及 精密 导向 系统 ， 能 进行 直径 
0. 03mm 以 下 的 微小 孔 加 工 ， 加 工 和 孔径 精度 为 + 0. 002mm 
(1.0mm 板 厚 时 ) ，Ra <<0. 4pm。 该 机 床 适用 于 汽车 工业 中 
欧 信 排放 标准 的 发 动机 喷 油 嘴 精 密 喷 孔 加 工 及 纺织 工业 的 
化 纤 喷 丝 板 加 工 ， 并 可 应 用 于 航空 航天 、 军 工 等 领域 的 微 
孔 加 工 。 

北京 迪 蒙 卡特 机 床 有 限 公司 研制 的 MD6 电 火花 小 孔 
加 工 机 床 ， 是 为 航空 发 动机 叶片 上 三 维 分 布 的 大 批量 、 多 
种 类 小 孔 加 工 而 设计 的 ， 配 备 了 4 个 数控 直线 轴 、2 个 数 
控 旋 转轴 ，12 工 位 自动 电极 库 ， 并 能 进行 三 维 在 线 自动 检 
测 ， 自 动 检测 工件 形 位 ， 对 孔 位 进行 补 偏 。 

(2) 应 用 于 工具 行业 的 专用 数控 电 火 花 磨床 。 随 着 聚 
晶 金刚 石 (PCD) 、 立 方 氮 化 硼 (PCBN) 刀具 市 场 的 快速 
发 展 ， 又 因 这 些 超 硬 材料 刀具 的 机 械 磨 前 存在 困难 ， 所 以 
超 硬 材料 刀具 的 数控 电 火 花 磨 削 技术 获得 了 广泛 应 用 。 

北京 凝 华 科技 有 限 公司 研制 的 MD25i 数控 电 火花 磨 刀 
HM, ER PCD 超 硬 材料 刀具 磨 前 和 重 磨 设计 的 高 效 、 高 
精度 专用 数控 电 火花 磨 削 加 工 机 床 。 该 机 床 具 有 放电 状态 
自动 检测 、 齿 间距 自动 检测 分 度 、 在 线 精 车 电极 轮 等 功能 
以 及 微米 级 闭环 控制 技术 。 该 公司 还 开发 了 MF301 双 侧 面 
刃 磨 数控 电 火 花 磨床 ， 是 专 为 加 工 PCD 超 硬 材料 锯 片 设 
计 的 ， 机 床 具有 八 轴 数控 系统 。 

北京 迪 蒙 卡特 机 床 有 限 公 司 研制 的 BDM -902 数控 电 
火花 磨床 ， 适 用 于 PCD, PCBN 为 代表 的 超 硬 刀 具 加 工 。 
该 机 床 具有 立轴 自动 运转 、 金 刚 石 砂轮 在 线 修整 等 功能 ， 
可 实现 精度 为 3wm 以 内 的 PCD 活塞 刀 、 铵 刀 的 高 效 加 工 ， 
刀具 刃 口 的 表面 粗糙 度 Ra <0. 05pm, 

北京 机 床 研究 所 精密 机 电 有 限 公司 研制 的 AG400 电 火 
花 麻 床 ， 配 备 了 针对 PCD 加 工 的 高 放 、 低 表面 粗糙 度 的 
专用 电源 ， 配 备 了 刀具 刃 磨 专用 软件 ， 具 有 盘 类 刀具 自动 
测量 定位 、 自 动 补偿 和 自动 加 工 等 功能 。 

(3) 应 用 于 汽车 工业 的 专用 数控 轮胎 模 电 火花 机 床 。 

苏州 电 加 工 机 床 研究 所 有 限 公 司 研制 的 ZT - 006 数控 
轮胎 模 电 火花 加 工 专用 机 床 ， 是 为 汽车 工业 提供 轮胎 模 花 
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纹 块 加 工 的 关键 设备 。 该 机 床 的 五 轴 专 用 数控 系统 、 型 腔 
深度 在 线 测量 技术 、 主 机 的 布局 、 和 缉 荷 式 大 承载 分 度 工作 
台 、 电 极 更 换 技术 等 都 具有 创新 性 ， 有 效 地 提高 了 子午 线 
轮胎 模型 腔 深 度 精 度 和 分 度 精度 。 该 机 床 已 广泛 用 于 我 国 
轮胎 模 生 产 制造 企业 。 

二 、 数 控 激 光 加 工 机 床 

激光 加 工 主 要 包 揪 切割 、 制 孔 、 焊 接 、 快 速成 型 和 打 
标记 等 ， 在 航空 航天 、 冶 金 机 械 、 造 船 、 汽 车 制造 、 能 源 
等 工业 领域 得 到 了 广泛 应 用 。 在 激光 加 工 中 典型 的 产品 为 
激光 切割 加 工 机 床 ， 激 光 切 割 机 床 特别 是 光纤 激光 切割 机 
床 的 快速 发 展 ， 显 示 了 光纤 激光 加 工 在 满足 市 场 不 同 需求 
方面 的 强大 适应 能 力 。 

”深圳 市 大 族 激 光 科 技 股份 有 限 公司 研制 的 G3015F JE 
纤 激 光 切 割 机 ， 采 用 龙门 双 了 驱动 结构 ， 双 边 双 电动 机 豫 
动 ， 床 身 为 整体 焊接 ， 具 有 低 重 量 、 高 动态 性 能 的 特点 。 
机 床 采 用 全 新 的 HPA8000 数控 系统 ， 具 有 切割 工艺 数据 
库 和 激光 切割 专业 编程 软件 ， 实 现 高 效 、 稳 定 、 自 动 化 加 
T; 操作 系统 内 集成 了 摄像 头 监 控 功 能 ， 以 实现 实时 监 
控 。 机 床 的 光纤 传输 、 全 飞行 光路 、 一 键 编程 ， 适 合 于 切 
割 各 类 复杂 工件 。G3015F - IPG3000 激光 切割 机 切割 
0. 5mm 不 锈 钢 时 的 速度 达到 100m/min。 在 此 基础 上 ， 深 
圳 市 大 族 激 光 科 技 股 份 有 限 公司 瞄准 激光 加 工 自动 化 、 和 六 
能 化 发 展 新 趋势 ， 切 人 自动 化 生产 线 领域 ， 以 适应 市 场 的 
需求 。 该 公司 为 工程 机 械 、 农 业 机 械 、 汽 车 制造 等 大 型 企 
业 量 身 定 制 了 激光 切割 柔性 生产 线 ， 和 柔性 生产 线 由 自动 上 
下 料 系统 与 两 台 激 光 切 割 机 组 成 ， 大 大 提升 了 生产 效率 ， 
降低 了 运行 成 本 。- 

深圳 市 大 族 激光 科技 股份 有 限 公 司 研制 的 P6018D 全 
自动 激光 切 管 机 ， 可 高 速 切割 碳 钢 管 、 不 锈 钢管 和 铝 合 金 
管 等 ， 能 自动 完成 工件 的 上 料 、 夹 料 、 旋 转 、 切 割 、 进 
给 、 下 料 等 工序 。 该 机 床 广泛 应 用 于 健身 器 材 、 石 油管 
道 、 工 程 机 械 、 客 车 制造 、 机 车 制造 、 农 林 机 械 、 特 种 汽 
车 及 家 用 电器 等 领域 。 

武汉 华工 激光 工程 有 限 责 任 公司 研制 了 DF3015Plus 
及 DF3015Pro 光纤 激光 切割 机 。 其 中 ，DF3015Plus 激光 切 
割 机 采用 龙门 结构 ， 高 强度 铝 合金 拉 伸 横梁 及 德国 进口 数 
控 系 统 ， 具 有 激光 切割 专用 软件 、 精 密 直 线 导 轨 及 斜 齿 轮 
传动 系统 、 双 交流 伺服 电动 机 司 步 驱动 系统 ， 单 轴 定 位 速 
BE 80m/min， 加 速度 1. 5g， 可 实现 高 速度 、 高 精度 、 高 效 
加 工 ， 还 能 快速 同步 交换 工作 台 。DF3015Pro 光纤 激光 切 
割 机 除 具 有 DF3015Plus 类 似 的 特点 外 ， 还 主要 有 以 下 特 
点 ; DASZERLFER: 实现 双 工 作 台 同时 交换 ， 完 成 一 
次 交换 只 需 8s， 提 高 了 生产 效率 。 凶 更 高 的 切割 速度 :对 
+ 1. 0mm 板材 最 高 切割 速度 可 达 25m/min, 

江苏 金 方圆 数控 机 床 有 限 公 司 研制 的 TFC3015 激光 切 
割 机 床 配置 的 碟 片 式 (Disk laser) 光纤 激光 器 ， 是 运用 碟 
片 式 晶 体 及 新 结构 、 新 机 理 研发 的 先进 的 固体 激光 器 ， 从 
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根本 上 改善 了 传统 固体 激光 器 的 “ 热 透 镜 ” 效 应 ， 实 现 了 
固体 激光 器 的 高 平均 功率 、 高 峰值 功率 、 高 效率 、 高 光 东 
质量 的 完美 结合 ， 其 最 大 定位 速度 达到 169m/min， 代 表 
了 国内 激光 切割 的 先进 水 平 。 

三 、 增 材 制 造 (3D 打印 ) YA 

增 材 制造 机 床 生产 企业 在 不 断 增 加 ， 产 品 在 不 断 发 
展 ， 质 量 也 有 明显 提高 ， 有 些 装 备 还 形成 了 系列 化 ， 能 按 
用 户 要 求 进行 定制 。 增 材 制 造 机 床 可 以 分 为 金属 材料 增 材 
制造 机 床 和 非 金属 材料 增 材 制造 机 床 两 大 类 。 

l. 金属 材料 增 材 制造 机 床 

中 科 院 南京 先进 激光 技术 研究 院 和 南京 中 科 煜 宕 激光 
技术 有 限 公 司 研 制 的 LOM 系列 激光 选区 熔化 /烧结 增 材 制 
造 机 床 ， 有 RC -LDM - 50, RC - LDM - 80, RC -LDM - 
150 三 种 型 号 。 该 机 床 以 金属 粉末 为 原料 ， 通 过 高 能 激光 
逐 层 熔化 沉积 ， 直 接 从 等 件 的 数字 化 模型 一 步 实现 大 型 复 
杂 整 体高 性 能 金属 构件 的 “ 近 净 成 形 " 。 机 床 制 造 的 结构 
件 综合 力学 性 能 优异 ， 材 料 利用 率 高 ， 加 工 余 量 小 ， 成 形 
件 的 精度 和 表面 质量 比较 好 ， 符 合 中 等 精度 的 要 求 。 机 床 
通过 高 温 测 量 仪 等 检测 加 工 过 程 ， 通 过 摄像 监视 系统 观察 
加 工 过 程 ， 并 根据 检测 结果 对 成 形 过 程 进行 反馈 控制 ， 以 
保证 成 形 工艺 的 稳定 性 和 成 形 质量 ， 从 而 实现 激光 直接 制 
造 、 工 件 激光 修复 以 及 开展 功能 梯度 零件 激光 直接 制造 的 
研究 。 

武汉 华科 三 维 科 技 有 限 公 司 研 制 的 HKMIO0 K 
HKM250 金属 材料 增 材 制造 机 床 ， 利 用 较 小 功率 的 激光 器 
直接 熔化 单质 或 合金 金属 粉末 材料 ， 逐 层 熔 化 沉积 成 形 出 
接近 100% 致密 度 的 任意 复杂 结构 。 该 技术 的 粉末 材料 利 
用 率 超过 90% ， 特 别 适 合 于 钛 合金 、 镍 合金 等 贵金属 和 难 
加 工 金属 零件 的 成 形制 造 ， 并 能 达到 一 定 精度 ， 表 面 粗糙 
度 较 好 。 

清华 大 学 开发 的 电子 束 选 区 熔化 (EBSM) 增 材 制造 
机 床 ， 电 子 束 功率 为 4kW， 加 速 电 压 为 0~70KV， 电 子 束 
MA O ~ 60mA ,成 形 零 件 最 大 尺寸 (长 x 宽 x 高 ) 为 
200mm x 200mm x200mm， 电 子 束 斑 定位 精度 为 +0.2mm, 
成 形 室 工作 最 低 真 空 度 为 <0.01Pa。 该 机 床 适用 的 金属 材 
料 有 铁合金 、 铝 合金 、 镍 基 合 金 、 高 强度 钢 及 其 他 人 性 能 活 
泌 的 金属 与 合金 等 。 

北京 航空 制造 工程 研究 所 开发 了 电子 东 熔 丝 沉积 增 材 
制造 机 床 。 该 所 的 Z060 -~ 10A 型 电子 束 设 备 ， 由 60kV/ 
10kW 电子 枪 、 高 压 电 源 、 真 空 系统 、 观 察 系统 、 三 维 工 
作 台 、 含 三 轴 对 准 装 置 的 送 丝 系 统 以 及 综合 控制 系统 组 
成 ， 其 最 大 加 速度 电压 为 60kV， 最 大 电流 250mA, RA 
功率 15kW， 空 室 容 积 为 4m x 2m x 2m。 其 熔 积 层 的 宽度 
为 7.4mm， 层 高 为 1.5Smm。 该 所 进行 了 铁合金 等 实体 结构 
件 的 增 材 制造 。 

2. 非 金属 材料 增 材 制造 机 床 

当前 ， 增 材 制造 设备 中 非 金属 增 材 制 造 的 居多 ， 如 光 
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固化 成 形 、 熔 融 沉 积 成 形 、 激 光 选 区 烧结 成 形 、 无 模 铸 型 
以 及 材料 喷射 成 形 等。 

武汉 华科 三 维 科技 有 限 公司 研制 了 HK 系列 增 材 制造 
设备 ， 其 中 ，HKP 系列 适用 于 尼龙 、 聚 丙 精 等 燃点 低 于 
170'C 的 高 分 子 材料 ; HKS 系列 适用 于 树脂 砂 和 可 消失 和 熔 
模 的 成 形 材料 ; HKC 适用 于 在 陶瓷 颗粒 表面 包 覆 一 层 高 分 
子 材料 的 粉末 。HK 系列 设备 采用 的 是 立体 光 固 化 工艺 ， 
使 用 的 材料 为 光敏 树脂 。 

杭州 光临 三 维 科技 股份 有 限 公 司 研发 了 Einstart ~ S, 
Einstart — L 桌面 3D 打印 机 。 该 公司 是 专业 提供 三 维 数字 
成 像 技 术 的 科技 型 企业 ， 自 主 研发 了 多 款 非 金属 材料 增 材 
制造 机 床 ， 其 Einstart - S 和 Einstart - L 桌面 3D 打印 机 是 
桌面 型 增 材 制造 机 床 的 代表 ， 打 印 精 度 分 别 为 0.15 ~ 
0. 35mm 和 0. 10 ~0. 40mm， 前 者 为 单 暑 头 ， 后 者 为 可 选用 
的 双 趴 头 。 机 床 操作 简便 、 快 速 ， 开 机 后 10min 即 可 打印 
出 产品 ， 打 印 出 的 成 形 件 细节 特征 完整 。 

(ARA: 中 国 机 床 工具 工业 协会 特种 加 工 机 床 分 会 
RR) 





经 过 多 年 的 技术 创新 ， 组 合 机 床 行业 技术 有 了 和 较 快 的 
发 展 。 行业 企业 积极 开发 面向 汽车 零 部 件 加 工 的 柔性 自动 
线 ， 针 对 柴油 机 、 汽 油 机 设计 开发 了 由 卧 式 高 速 加 工 中 
de, WHAT PORRA. BEAR ERE 
自动 线 ， 用 于 饶 体 和 红 盖 的 零 部 件 加 工 生产 。 这 些 高 效 和 柔 
性 自动 生产 线 在 上 海通 用 、 上 海 大 众 、 沈 阳 航 天 三 次 、 一 
AAR, KERE, RERE, HEI., ERIL P 
国 重 汽 、 康 明 斯 、 东 风 汽 车 、 广 州 丰 田 和 广州 本 田 等 大 型 
企业 得 到 大 量 应 用 。 

行业 企业 瞄准 市 场 畅 销 和 需求 潜力 大 的 重点 数控 产 
品 ， 加 快 新 产品 开发 ， 加 快 产业 技术 研发 工作 ， 产 品 开发 
取得 了 丰硕 成 果 ， 逐 步 形成 企业 自己 的 核心 技术 、 核 心 产 
晶 、 核 心 品牌 ， 企 业 的 柔性 自动 线 制造 水 平 登 上 一 个 新 人 台 
阶 。 具 体 表 现在 : 设备 节拍 时 间 日 益 缩 得， 效率 进一步 提 
高 ; 制造 工艺 集成 日 益 增高 ， 综 合 自动 化 程度 不 断 提 高 ; 
加 工 精 度 进一步 提高 ; 设备 柔性 不 断 提高 ; 设备 可 靠 性 和 
利用 率 进一步 提高 ; 服务 水 平 不 断 提高 。 

fA, ie CARERS B= BP LAA 
R, BEIE AMR 8 轴 转 台 ， 针 对 饶 体 、 饶 盖 的 前 后 
mI. UR AE BERTA, bh. P. E, MAREAS 
THM. RAAT PARE BL as A NES 


Ge, Babe, HUB CREE. FEL Krk, kr 
盖 加 工 姿态 随机 械 手 自动 转换 ， 效 率 高 ， 各 主机 配备 专用 
夹具 ， 定 位 准确 ， 夹 紧 可 靠 。 配 备 切削 液 上 供 装置 、 上 排 
装置 ， 可 满足 集中 冷却 系统 供 液 、 排 屑 ， 切 前 液 加 压 供给 
主轴 内 冷 ， 使 自动 线 更 加 绿色 、 环 保 。 

由 高 速 加 工 中 心 组 成 的 生产 线 ， 其 柔性 好 、 精 度 高 、 
形成 生产 能 力 快 ， 所 需 设备 台数 少 ， 比 较 经 济 。 当 前 ， 
汽车 零 部 件 等 加 工 生产 线 由 高 速 加 工 中 心 组 成 的 柔性 生 
产 线 到 处 可 见 。 行 业 自主 研发 的 新 一 代 卧 式 、 立 式 三 坐 
标高 速 加 工 中 心 单元 ,经 过 多 次 重大 技术 改进 ， 性 能 更 
为 优越。 

高 速 电 主轴 是 该 系列 机 床 的 核心 部 件 ， 主 轴 轴 承 采用 
油气 润滑 ， 主 轴 内 部 设置 温度 采集 传感器 ， 通 过 试验 平 
台 ， 获 取 主轴 部 件 热 误差 -温度 试验 数据 ， 建 立 热 误 差 补 
偿 的 数学 模型 ， 编 写 补偿 程序 ， 并 通过 编译 完成 在 数控 系 
统 中 的 应 用 ， 实 现 机 床 热 误差 动态 补偿 。 主 轴 转 子 冷却 采 
用 循环 水 冷却 ， 主 轴 在 各 转速 段 做 主轴 动 平衡 试验 ， 动 平 
衡 等 级 为 C1 级 ， 使 主轴 在 高 转速 下 运行 可 靠 ， 机 床 实现 
高 速 切 前 。 选 用 合理 主 偏 角 刀具 ， 优 化 切 前 参数 ， 运 用 思 
具 高 压 内 冷 技 术 ， 解 决 高 速 切 前 过 程 中 难 加 工 材料 的 切削 
抗力 、 切 削 温 升 和 刀具 磨损 等 问题 。 丝 杠 轴 承 支撑 一 端 采 
用 滚珠 丝 杠 专用 角 接 触 球 轴承 固定 ， 面 对 面 安装 ， 另 一 
端 采用 精密 深 沟 球 轴承 简单 浮动 支撑 方式 ， 丝 杠 轴 向 可 
按 深 沟 球 轴承 内 外 环 间 路 微量 窜 动 ， 抵 消 高 速 运转 过 程 
中 丝 杠 因 热 变形 产生 的 误差 。 机 床 三 轴 了 配置 直线 光栅 尺 
闭环 系统 进行 误差 补偿 ， 提 高 机 床 直线 运动 精度 。 样 机 
装配 完毕 后 ， 对 主轴 、 进 给 、 自 动 换 刀 、 液 压 、 气 动 、 
润滑 、 数 控 系统 等 功能 部 件 进行 功能 测试 ， 对 主 传动 进 
行 最 大 转 矩 试验 、 最 大 切削 抗力 试验 和 最 大 功率 试验 。 
针对 各 项 测试 、 试 验 中 出 现 的 问题 ， 采 取 相应 的 解决 办 
法 ， 提 高 机 床 的 可 靠 性 。 实 际 的 数控 机 床 驱 动 系统 存在 
各 种 误差 ,如 丝 杠 的 反 向 间 际 ， 运 动 部 件 和 基础 部 件 弹 
性 变形 , 零 部 件 材料 、 制 造 和 装配 差异 等 造成 的 误差 ， 
通过 对 伺服 驱动 系统 进行 优化 ， 可 以 对 这 些 误 差 进行 抑 
制 或 补偿 。 

数控 机 床 的 误差 来 源 是 多 方面 的 ， 其 综合 加 工 误差 主 
要 包括 几何 误差 、 热 误差 、 控 制 误差 、 振 动 和 环境 噪声 误 
差 等 多 种 类 型 。 该 系列 机 床 采用 高 精度 的 检测 设备 及 手 
段 ， 对 机 床 误差 的 精确 测量 和 补偿 进行 深入 研究 ， 并 通过 
数控 系统 实现 对 误差 的 补偿 。 对 整 机 及 床 身 、 立 柱 、 主 轴 
箱 等 关键 零 部 件 进行 优化 设计 ， 改 进 整 机 及 关键 零 部 件 结 
构 。 同 时 ， 对 整 机 及 关键 零 部 件 进行 实验 研究 ， 根 据 试验 
结果 修正 结构 优化 模型 ， 获 得 高 刚度 、 高 强度 和 抗 振 性 能 
好 的 主机 整体 结构 ， 进 而 提高 机 床 的 高 速 性 能 、 静 动态 特 
性 和 精度 。 针 对 上 述 机 床 关键 技术 的 应 用 ， 做 出 具体 的 应 
对 方案 和 措施 ， 使 机 床 达到 更 高 的 性 能 指标 。 

(RMA: 中 国 机 床 工具 工业 协会 组 合 机 床 分 会 刘 庆 乐 ] 
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一 、 压 力 机 | 

合肥 合 锻 机 床 股份 有 限 公 司 研 制 的 LHS4 - 2000 SE 
杆 机 械 压力 机 ， 与 以 往 产 品 相 比 有 较 大 的 改进 ， 主 要 包 
括 : 多 连 杆 机 构 的 优化 设计 ， 包括 多 连 杆 运动 学 分 析 和 动 
力学 分 析 ; 多 连 杆 压力 机 精度 调试 ; 压力 机 主 传动 、 机 
身 、 滑 块 、 移 动 台 、 气 垫 、 涧 滑 、 气 动 、 电 气 控 制 等 部 件 
及 系统 的 设计 ; 压力 机 上 横梁 、 大 型 齿轮 及 焊接 、 连 杆 等 
关键 零件 的 工艺 加 工 技术 。 

通过 对 机 械 压力 机 的 偏心 齿轮 、 连 杆 等 关键 零件 进行 
工艺 攻关 ， 形 成 了 一 些 新 的 关键 工艺 技术 和 方法 ; 攻克 了 
多 连 杆 传动 技术 、 大 了 吨位 闭锁 气垫 、 大 流量 润滑 系统 等 关 
键 技术 。 这 些 技 术 可 以 开发 大 型 高 性 能 压力 机 生产 线 ， 技 
术 水 平 达 到 国内 领先 。 该 产品 在 七 轴 异 加 传动 、 飞 轮 储 
能 、 偏 心 齿 轮 八 连 杆 机 构 、 过 载 保护 连接 器 、 移 动工 作 
台 、 气 垫 闭锁 技术 、 气 体 控 制 技 术 、 大 流量 泣 清 技术 、 全 
自动 换 模 技术 等 核心 技术 方面 达到 了 国际 水 平 。 

青岛 青 锻 锻 压 机 械 有 限 公 司 研 制 的 EPC - 8000 数控 电 
动 螺旋 压力 机 ， 是 当前 国产 最 大 规格 的 电动 螺旋 压力 机 。 
该 机 具有 结构 简单 、 性 能 可 靠 、 传 动 链 短 、 工 艺 性 强 、 打 
击 速 度 快 、 效 率 高 、 戌 本 低 、 维 修 方便 、 节 能 节 材 及 效率 
高 等 优点 。 该 机 可 根据 锻件 成 形 工艺 ， 调 整 打击 力 和 打击 
能 量 ， 打 击 能 量 可 精确 设置 ， 锻 件 成 形 精度 高 ， 模 具 应 力 
小 ， 使 用 寿命 长 ; 采用 加 长 导轨 导向 结构 ， 导 向 长 度 大 ， 
导向 精度 高 ， 机 身 刚 度 好 ， 抗 偏 载 能 力 强 ， 可 进行 多 模 膛 
BE; 采用 最 新 开关 磁 阻 电动 机 ， 具 有 低 起 动 电流 、 大 起 
动 转 矩 负载 的 功能 ， 对 电网 无 冲击 ; 上 料 和 出 料 以 及 调整 
模具 时 ， 电 动机 可 间歇 工作 ， 无 需 连 续 运转 ， 节 约 电能 。 

数控 电动 螺旋 压力 机 在 滑 块 静止 不 动 时 ， 电 动机 不 耗 
电 ， 只 有 滑 块 上 下 运动 时 ， 电 动机 才 工 作 ， 故 电 效率 高 。 
采用 开关 磁 阻 电动 机 ， 起 动 电流 小 ， 起 动 转 矩 大 ， 对 电网 
冲击 不 明显 。 电 动 螺 旋 压 力 机 既 节 能 又 环保 ， 且 安全 可 
靠 ， 符 合 当前 国家 倡导 的 节约 型 、 环 保 型 、 和 谐 型 社会 政 
策 ， 是 今后 螺旋 压力 机 发 展 的 方向 。 

二 、 液 压 机 

天 津 市 天 锻压 力 机 有 限 公 司 研制 的 ZS - THP29 - 6300 
汽车 纵深 数控 生产 线 ， 由 主机 、 辅 机 以 及 多 种 规格 模具 等 
组 成 。 主 机 机 身 为 整体 框架 式 结构 ， 采 用 拉杆 紧 固 连接 ， 
主要 由 压 机 本 体 、 液 压 系 统 、 电 气 控 制 系统 、 冲 裁 缓 冲 系 
统 、 安 全 系统 、 平 衡 系统 、 过 滤 系 统 、 冷 却 系统 、 润 滑 系 
统 、 安 全 防护 系统 等 组 成 ， 用 于 汽车 纵 梁 制品 的 压制 成 形 ; 
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辅 机 由 外 磁性 辊 道 装 置 、 内 辊 道 液压 夹 钳 装 置 、 推 手 装置 、 
移动 磁性 吸盘 小 车 、 小 车 支架 、 内 下 料 输送 链 排 装 置 、 外 
下 料 输 送 链 排 装 置 、 上 料 链 排 、 上 料 辊 道 、 下 料 辊 道 等 组 
成 ， 实 现 对 制 件 的 上 料 、 输 送 、 推 料 、 压 制 及 下 料 等 工序 ; 
WFR AGE ERT. FER. EAER, EY BAS RR 
流量 岗 和 油箱 等 组 成 ， 为 压 机 提供 可 控制 的 液压 动力 源 ; 
电气 控制 系统 由 Profibus - DP 总 线 构成 网 络 控制 系统 ， 对 
主机 和 辅 机 实现 统一 控制 ， 提 高 了 系统 的 可 靠 性 、 维 护 性 
及 扩展 性 。 该 生产 线 液 压 垫 的 控制 采用 7 套 相 同 的 控制 系 
统 ， 各 自 独立 ， 互 不 干扰 ， 可 根据 工作 需要 单独 使 用 或 多 
组 任意 组 合 工 作 ; 主 压力 油缸 由 6 个 柱 塞 式 油缸 组 成 ， 通 
过 系统 中 的 比例 压力 疼 可 以 实现 压 机 吨位 从 20% 到 100% 的 
连续 调节 ， 可 结合 电气 系统 通过 各 种 传感器 将 压力 、 位 移 、 
速度 及 各 种 报警 信号 经 PLC 处 理 完成 对 整 机 的 控制 ; MA 
压 系 统 中 的 压力 分 级 控制 插 装 阀 块 可 实现 3 个 主 压力 级 压 
fi] (2 100t, 4 200t、6 300t， 同 时 能 够 保持 速度 不 变 )， 可 
实现 5 ~12m 不 同 长 度 的 纵 梁 工件 在 液压 机 一 端 压制 。 

ZS - THP29 - 6300 汽车 纵 梁 数控 生产 线 还 具有 远程 故 
障 分 析 、 诊 断 系 统 。 该 功能 利用 现 有 的 公共 通信 网 络 广 域 
连接 于 客户 正在 使 用 的 液压 机 上 ， 对 生产 线 的 信号 进行 检 
测 ， 以 判断 该 机 故障 所 在 ， 并 根据 不 同情 况 进行 在 线 或 离 
线 修复 。ZS - THP29 -6300 汽车 纵 梁 数控 生产 线 解 决 了 我 
国 特种 载重 车 底盘 纵 梁 制 件 的 生产 工艺 整体 配套 能 力 不 
强 、 专 业 化 水 平 较 低 、 生 产 工艺 自动 化 水 平 落后 和 自主 开 
发 整 车 集成 能 力 薄弱 等 难题 ， 填 补 了 我 国 缺 少 生 产 特 种 载 
重 汽 车 纵 梁 自动 化 生产 线 的 空白 。 

天 津 市 天 锻压 力 机 有 限 公 司 研 制 的 大 型 六 轴 数 控 移 动 
回转 压 头 框 式 液压 机 成 套装 备 ， 压 头 横向 移动 范围 
+200mm， 压 头 至 工作 台 最 大 间距 1 800mm, EMRA 
行程 800mm, EAS RRE F ERE >70mm/s, ESA TAE 
速度 2.5 -5mns, RA BB] fe x8 BE  70mm/s, 旋转 范 围 + 
360° ， 压 头 和 工作 台 移 动 速度 (可 调 ) 30mm/s, RAL 
作 台 回转 速度 (可 调 ) 0.5r/min， 比 压 头 固定 的 液压 机 加 
工 制 件 的 范围 扩大 一 倍 ; 板材 数控 送料 和 板材 数控 下 料 输 
送 装 置 辊 道具 有 升降 和 双向 运输 运动 功能 ; 数控 系统 可 设 
定 存储 200 多 套 模具 的 工艺 参数 ， 对 辊 道 双 向 运输 、 升 降 、 
压 头 移动 和 旋转 及 压制 、 移 动工 作 台 和 旋转 进行 6 轴 控 制 ; 
压 头 、 工 作 台 同时 移动 位 置 控制 精度 为 0 1mm, EA, T 
作 台 同时 旋转 位 置 控 制 精度 为 0. 1?; 压力 压 头 采用 比例 调 
整 ， 压 力 控 制 精度 为 0. 1MPa。 大 型 六 轴 数 控 移 动 回转 压 头 
框 式 液 簿 机 成 套装 备 是 我 国 造船 企业 急需 的 大 型 船 首 、 船 
尾 厚 板 成 形制 造 的 先进 数控 液压 机 成 套装 备 。 

合肥 合 钼 机 床 股份 有 限 公司 研制 的 高 速 伺服 冲压 液压 机 ， 
采用 先进 的 双 主 动 型 比例 二 通 插 装 阀 、 高 速 液压 机 的 滑 块 压 
力 及 位 置 的 闭环 控制 技术 、 主 纪 下 腔 和 上 腔 的 液压 回路 采用 
元 余 与 监控 技术 等 关键 技术 。 在 用 于 冷 冲 压 工艺 时 ， 可 以 达 
到 甚至 超过 机 械 压 力 机 的 工作 效率 ， 能 耗 降低 至 接近 机 械 压 
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力 机 的 能 耗 ! 用 于 热 冲压 工艺 时 ， 空 程 运行 速度 达到 80Dmmyvs 
以 上 ， 压 制 速度 > 11Omm/s， 单 件 生产 时 间 缩 短 到 6s/ 件 。 

=. mu. Y. HRA 

济南 二 机 床 集团 有 限 公司 研制 的 快速 高 效 数控 全 目 动 
冲压 线 ， 公 称 力 58 000kN ,公称 力 行程 13mm， 滑 块 行程 
1 250 ~ 1 400mm, HR BJE 850 -1 5$0mm， 行 程 次 数 8 ~ 
16 X/min, CHEG HRT 2 200mm x4 200mm, BEE 
护 。 该 冲压 线 具 有 全 自动 、 高 效率 、 结 构 紧 姿 、 占 地 面积 
小 等 优点 ， 降 低 工 人 的 劳动 强度 ， 可 节约 人 工 、 降 低 成 
本 ,打破 了 国外 技术 垄断 。 该 冲压 线 移动 工作 台 导 轨 与 底 
座 连 接 的 结构 采用 可 旋 式 减 震 结 构 ， 改 善 导轨 受 力 ; 首次 
研发 设计 移动 工作 台 耐 磨 套 拔 出 装置 ， 驱动 采用 一 个 同步 
控制 器 与 5 个 驱动 控制 器 进行 数据 交换 ， 整 个 驱动 网 络 采 
用 西门 子 实时 以 太 网 ， 通 信和 更 加 稳定 ， 抗 干扰 效果 更 好 。 

济南 二 机 床 和 集团 有 限 公 司 研 制 的 习 用 车 伺服 冲压 线 ， 
技术 先进 ,经济 性 好 ， 整 线 水 平 达到 了 国际 领先 水 平 ， 填 
补 多 项 国内 空白 。 该 伺服 冲压 线 具 有 伺服 压 机 负载 平衡 控 
制 技术 、 体 服 压 机 能 量 管理 控制 技术 等 ， 采 用 主 从 控制 方 
A, 结合 位 置 、 速 度 、 扭 从 三 个 方面 进行 负载 平衡 控制 。 

数控 伺服 转 塔 冲床 作为 新 一 代 产 品 ， 具 有 技术 领先 、 
精度 高 、 加 工 范围 广 、 冲 讨 速度 快 、 加 工效 率 高 、 工 艺 适 
应 性 好 及 节能 环保 等 优势 。 采 用 新 型 的 伺服 电动 机 驱动 主 
传动 ， 不 仅 保留 了 传统 机 械 式 结构 成 熟 可 靠 的 优点 ， 而 且 
具有 节能 、 低 噪 、 高 效 、 优 化 工艺 等 诸多 独特 的 优势 。 

济南 铸造 锻压 机 械 研 究 所 有 限 公 司 研制 的 SKYE 系列 
伺服 数控 砖 塔 冲床 ， 采 用 “ 单 动 式 连 杆 长 度 可 变 曲 桶 连 杆 
机 构 及 伺服 主 传动 机 构 ”(ZL2011102191487) 发 明 专 利 技 
术 ， 突 破 了 传统 设计 与 工艺 模式 ， 实 现 了 以 小 功率 高 速 伺 
服 电动 机 取代 大 转 抢 伺服 电动 机 达到 高 效率 、 低 能 耗 的 技 
术 创 新 ， 成 为 新 一 代数 控 转 塔 冲床 行业 的 关键 领先 技术 ， 
开创 了 高 效 、 柔 性 、 绿 色 伺 服 冲压 技术 发 展 的 新 途径 。 
SKYE 系列 产品 可 加 工 最 大 板材 尺寸 1 250mm x 5 000mm, 
可 加 工 最 大 厚度 6mm， 最 大 冲 孔 直径 88. 9mm， 最 大 打点 
速度 1 800 次 /min，10mm 冲程 步 冲 速度 1 000 K/min 
(1mm 间距 ) ， 加 工 精 度 +0. Imm, 

江苏 亚 威 机 床 股 份 有 限 公 司 研制 的 CLB -2.5 x1 850 
数控 飞 摆 剪 横 切 生产 线 具 有 自动 化 程度 高 、 剪 切 速度 快 、 
定位 精确 、 运 行 稳定 及 安全 可 人 靠 等 特点 ， 已 获 授权 发 明 专 
利 2 项 、 实 用 新 型 专利 11 项 ,7 项 发 明 专 利 进 入 实 审 。 该 
生产 线 采 用 飞 欣 前 切 技 术 ， 通 过 快速 更 换 刀 模 ， 可 实现 异 
ER, 自主 研发 自动 穿 料 榨 制 、 体 服 高 速 闭环 送料 、 
高 速 摆 动 前 切 运 动 控 制 、 和 矩阵 式 磁 性 堆 壤 、 多 轴 体 服 驱 动 
AE il SRB AR, SSAA LAS HR RR 
一 键 式 全 自动 控制 。 该 产品 已 在 长 安 汽 车 得 到 应 用 ， 用 于 
EZ 4310 汽车 引擎 盖 外 板 的 加 工 。 原 每 块 引 擎 盖 外 板 需 
用 钢板 8.4kg， 改 用 飞 摆 剪 切 连续 落 料 ， BHA 
6. 766kg， 成 材料 成 本 节省 效果 明显 。 


江苏 金 方圆 数控 机 床 有 限 公 司 研 制 的 EPSS 冲 剪 复合 
柔性 生产 线 ， 是 一 套 以 一 台电 伺服 数控 转 塔 冲床 和 一 台电 
伺服 数控 直角 剪 板 机 床 为 核心 的 冲 剪 复合 柔性 线 ， 采 用 侣 
服 电动 机 直接 驱动 ， 产 品 性 能 指标 达到 国际 先进 水 平 。 与 
传统 液压 主 传动 产品 APSS 相 比 ， 具 有 节能 、 高 效 、 高 可 
靠 性 、 低 噪 及 优化 工艺 等 优势 。 

四 、 铸 造 机 械 

济南 铸造 锻压 机 械 研 究 所 有 限 公 司 研制 的 静 压 造型 自动 
生产 线 ， 采 用 多 触 头 高 压 压 实 技术 〈 已 申请 国家 专利 ) ， 具 有 
压 实 速度 快 并 实现 同步 运行 等 特点 ，30 个 多 触 头 可 同步 运行 
压 实 型 砂 ; 造型 线 的 移 箱 落 箱 机 采用 国内 专利 产品 技术 ， 具 
有 上 箱 、 下 箱 分 道 转运 的 功能 ; 液压 系统 液压 介质 温度 能 有 
效 地 控制 在 50° +2* 以 内 ， 液 压 执行 元 件 运行 可 靠 。 

济南 铸造 锻压 机 械 研 究 所 有 限 公 司 研制 的 底盘 旋转 高 
效 转子 混 砂 机 ， 生 产 率 可 以 达到 160vh， 混 砂 质 量 好 ， 混 
好 的 型 砂 无 团 块 ， 混 制 后 的 型 砂 进入 造型 前 不 需要 配备 松 
砂 机 。 采 用 机 倪 旋 转 的 结构 形式 ， 配 备 垂直 的 刊 板 ， 在 机 
盆 旋 转 过 程 中 可 以 自动 清理 混 砂 机 的 内 轿 ; 两 个 转子 偏心 
分 布 ， 转 子 底 面 距离 底盘 只 有 3mm， 可 有 效 地 解决 常规 混 
砂 机 有 死角 、 混 制 的 型 砂 不 均匀 等 问题 ; RANERO 
料 的 方式 ， 卸 料 速 度 加 快 ， 混 砂 效 率 高 。 

保定 维尔 铸造 机 械 股份 有 限 公 司 研制 的 ZZ4111 垂直 
分 型 无 箱 射 压 造型 线 ， 产 品 结构 通用 性 高 ， 同 一 系列 的 产 
品 ， 结 构 通用 率 可 达到 95% 以 上 。 以 人 为 本 的 人 机 交互 系 
统 设计 ， 一 方面 使 得 设备 可 以 始终 在 一 个 良好 的 状态 下 运 
f. 减少 了 人 为 因素 的 影响 ; 另 一 方面 ， 操 作 更 方便 ， 降 
低 了 用 户 对 操作 人 员 的 前 期 培训 投入 。 造 型 室 的 耐 磨 底板 
采用 分 体式 结构 ， 既 降低 了 成 本 ， 同 时 也 简化 了 加 工 和 热 
处 理工 艺 ; 正 压 板 底部 采用 气垫 结构 ， 压 缩 空气 从 气垫 底 
部 歇 出 ， 让 正 压板 稍微 悬浮 起 几 微 米 ， 以 减 小 在 运动 过 程 
中 与 耐 磨 底板 的 摩擦 力 ， 延 长 了 摩擦 块 和 耐 磨 底板 的 使 用 
寿命 采用 全 新 的 面向 生产 工艺 的 控制 系统 ， 用 户 只 需 输 
人 型 板 号 即 可 ,让 用 户 从 繁琐 的 操作 中 解脱 出 来 ， 更 加 专 
注 于 产品 工艺 的 持续 改进 。 导 杠 润滑 系统 采用 流体 动力 泣 
滑 中 的 槐 效应 原理 ， 润 滑 油 在 系统 内 自动 循环 ; 液压 系统 
FAG ALE + 比例 间 式 控制 系统 ， 结 构 简 单 ， 成 本 低 。 

(EA: 中 国 机 床 工具 工业 协会 锻压 机 械 分 会 淮 瑞 奇 ] 





一 、 控 制 系统 
l. 高 档 数控 系统 
高 档 数控 系统 是 指 可 实现 在 多 轴 联 动 (五 轴 或 者 五 轴 


产品 与 技术 


以 上 ) 、 多 通道 控制 能 力 、 支 持 全 闭环 反馈 控制 、 系 统 分 
辩 率 达到 亚 微米 或 纳米 级 、 主 轴 转 速 可 达到 10 000r/min 
以 上 ， 快速 移动 速度 可 达到 40m/min 以 上 ， 进 给 加 速度 可 
达 1g 以上， 定位 精度 为 0.01 ~ 0.00lmm。 除 具有 人 机 对 
话 、 通 信 、 联 网 、 监 控 等 功能 外 ， 还 具有 专用 高 级 编程 软 
件 ， 可 进行 多 维 曲 面 加 工 、 复 合 加 工 、 热 变形 补偿 ， 主 要 
与 多 轴 、 多 通道 、 高 速 、 高 精 、 和 柔性 、 复 合 加 工 的 高 档 、 
大 型 /重型 数控 机 床 和 数控 成 套 设 备 配 套 的 数控 系统 ， 主 
要 满足 航空 航天 、 军 工 、 通 信 、 汽 车 、 船 舶 等 领域 重要 、 关 
键 零件 的 加 工 。 可 以 配置 交流 伺服 进 给 电动 机 和 交流 伺服 主 
轴 电 动机 。 国 内 主要 高 档 型 数控 系统 产品 有 华中 HNC - 848 型 
高 档 数控 系统 、 大 连 光 洋 GNC61 高 档 数控 系统 、 沈 阳 高 精 蓝 
天 数控 LT - GJ400/C 以 及 广州 数控 25i 等 产品 。 

华中 HNC - 848 高 档 数 控 系 统 在 功能 、 性 能 、 可 靠 性 
方面 都 有 了 比较 大 的 提升 。 许 多 数控 系统 的 高 档 功 能 通过 
04 专项 的 实施 得 以 从 无 到 有 ， 同 时 匹配 第 三 方 电动 机 、 编 
码 器 、 光 栅 尺 的 能 力也 得 到 了 进一步 的 拓展 。 武 汉 华 中 数 
控股 份 有 限 公 司 为 沈 飞 集团 改造 的 辛辛那提 LANCE2000 
加 工 中 心 ， 机床 的 定位 精度 达到 5pm， 达 到 机 康 出 厂 时 的 
精度 指标 ，NAS 试 件 的 试 切 结果 也 验证 了 机 床 达 到 加 工 精 
度 要 求 ， 填 补 了 国产 高 档 数 控 系 统 在 航空 关键 零 部 件 制造 
的 应 用 空白 ; 为 沈 飞 集团 改造 的 双龙 门 五 坐标 铣床 ， 实 现 
了 五 轴 联 动 和 双 通 道 榨 制 功能 。 武 汉 华 中 数控 股份 有 限 公 
司 与 大 连 机 床 集团 合作 ,已 经 为 上 海航 天 技术 研究 院 提供 了 
4 台 高 档 数控 机 床 ， 全 部 配置 华中 8 型 全 数字 高 档 数控 系统 。 
HP: DLH -20 高 速 车 前 中 心 的 特点 是 高 速 、 高 精度 、 高 刚 
性 ， 配 置 双 轴 闭环 光栅 尺 ， 切 前 进 给 速度 60m/min; VDBS - 
SO 高 速 立 式 加 工 中心 ， 重 复 定位 精度 达到 0.004mm， 用 户 评 
价 在 功能 、 性 能 、 可 靠 性 等 方面 接近 国际 先进 水 平 ， 实 现 了 
国产 高 档 数 控 系 统 在 航天 领域 的 突破 。 

大 连 光 洋 科技 集团 有 限 公 司 依托 其 具有 生产 高 档 数控 
机 床 的 优势 ， 将 高 档 数 控 系 统 应 用 于 其 生产 的 离 档 数 控 机 
床上 ， 并 在 示范 应 用 工程 中 得 到 成 功 应 用 。 在 专项 课题 支 
持 下 研制 的 具有 自主 知识 产权 的 多 种 类 五 轴 高 档 数控 机 
床 ， 配 置 目 主 研发 的 CGNC61 高 档 数 控 系 统 ， 产 品 出 口 德 
国 ， 开 创 了 我 国 高 档 五 轴 数 控 机 床 出 口 发 达 国 家 的 先河 。 
大 连 光 洋 科技 集团 有 限 公 司 与 北京 动力 机 械 研 究 所 合作 ， 
生产 的 五 轴 加 工 中 心 ， 满 足 航天 复杂 、 核 心 零 部 件 的 工艺 
制造 需求 ， 已 经 完成 了 多 个 批 次 、 多 个 品种 的 航 发 关键 零 
部 件 的 加 工 ， 进 一 步 扩 大 了 国产 高 档 数控 系统 在 航空 航天 
领域 的 应 用 示范 。 | 

沈阳 高 精 数控 技术 有 限 公 司 针 对 航空 航天 领域 复杂 零 
件 的 加 工 ， 基 于 所 开发 的 高 档 数 控 系 统 蓝 天 数控 
LT ~ GJ400/C, 与 五 轴 车 铣 复 合 加 工 中 心 进行 了 配套 应 用 ， 
开展 了 飞机 结构 件 的 加 荆 。 同 时 ， 基 于 研制 的 成 果 ， 公 司 
与 沈阳 机 床 集团 及 中 航 沈 飞 集团 共同 实施 应 用 于 复杂 航空 
结构 件 、 大 型 结构 件 加 工 制造 的 国产 化 关键 设备 ， 具 体 配 
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套 的 高 档 数控 机 床 为 GMC2060 桥 式 高 速 龙 门 加 工 中 心 、 
GMC3060 桥 式 高 速 龙门 加 工 中 心 、CMC2060u 五 坐标 联动 
桥 式 高 速 龙 门 加 工 中 心 、VMC35120u 基于 AB 摆 轴 五 坐标 
联动 航空 结构 件 强 力 铣削 加 工 中 心 。 

广州 数控 设备 有 限 公 司 研制 的 总 线 式 高 档 数控 系统 在 
航空 、 航 天 、 汽 车 等 领域 也 实现 了 成 功 应 用 ， 配 置 25i 系 
统 的 大 型 搅拌 摩 氛 焊 (7 轴 5 联动) /六 轴 三 维 搅拌 摩擦 
焊 在 航天 八 院 用 于 航空 零 部 件 的 加 工 ， 配 置 25i 系统 的 
S16 五 坐标 立 式 数控 铣床 在 成 飞 加 工 S 件 、NAS979 ftt, 

2. 普及 经 济 型 数控 系统 | 

普及 经 济 型 数控 系统 是 指 可 实现 两 轴 、 三 轴 或 者 四 轴 
联动 ， 真 正 实 现 半 闭环 反馈 控制 ， 系 统 分 辩 力 达到 lpm, 
主轴 转速 最 高 可 达到 10 000r/min, 快速 移动 速度 24 ~ 
40m/min， 定 位 精度 为 0.03 ~0.005mm， 具 有 人 机 对 话 、 
通信 、 联 网 、 监 控 等 功能 ， 主 要 与 数控 铣床 、 全 功能 车 
床 、 车 削 中 心 、 立 式 / 卧 式 加 工 中 心 配套 的 数控 系统 产品 。 
可 以 配置 交流 伺服 进 给 电动 机 和 交流 伺服 主轴 电动 机 。 国 
内 典型 的 普及 型 数控 系统 产品 有 华中 数控 HNC - 818 型 数 
控 系 统 。 

武汉 华中 数控 股份 有 限 公 司 针 对 3C 行业 需求 ， 在 华 
中 8 型 数控 系统 基础 上 开发 了 高 速 钻 攻 中 心 数 控 系 统 
HNC -818AM， 人 快速 移动 速度 达到 60mmin, EMR RH 
速 可 达 24 000r/min。 在 满足 加 工 质 量 的 前 提 下 ， 与 国外 品 
牌 数 控 系统 相 比 ， 效 率 提高 了 20% ， 实 现 了 国产 数控 系统 
在 3C 领域 的 重大 突破 ， 打 破 国外 知名 品牌 数控 系统 对 这 
一 领域 的 长 期 垄断 局 面 。 

二 、 电 动机 

武汉 华中 数控 股份 有 限 公 司 研发 的 LDD 伺服 电动 机 
RARER, BIS, UARA AEP HRA, KRE 
与 惯量 比 ， 基 于 弱 磁 的 高 加 速度 转 矩 ， 可 达到 高 转速 ; 高 
TRS, RR, PRR; 高 防护 等 级 
IP65 、 抗 震 ， 得 益 于 编码 器 的 减 振安 装 、 三 倍 过 载 能 力 。 
在 实际 加 工 过 程 中 ， 最 大 进 给 速度 可 达 60m/min, 

大 连 光 洋 科 技 集团 有 限 公 司 研 发 的 GMFEOSD 系列 主 
轴 电 动机 ， 已 经 应 用 于 大 连 科 德 数控 有 限 公 司 VGW800 数 
控 机 床 近 两 年 ， 其 性 能 及 质量 得 到 用 户 好 评 ; 用 户 定制 的 
24kW 主轴 电动 机 ， 在 直径 有 限 体 积 下 实现 了 低速 大 转 矩 
特性 ， 可 实现 5 F555 HE, 满足 了 用 户 需 求 。GTM1L0530 
WS - 150 力矩 电动 机 ， 已 经 应 用 于 大 连 科 德 数控 有 限 公司 
VGW800 数控 机 床 ; 替代 了 减速 机 ， 减 少 了 刚性 连接 ， 实 
现 4 Ph Bok, EA 4 轴 控 制 精度 。 电 动机 额定 转 矩 可 达 
2 700N - mm， 峰值 转 矩 可 达 4 990N - m。 当 前 装备 该 力矩 
电动 机 的 直 驱 型 五 轴 车 铣 复合 加 工 机 床 已 交付 中 航 工 业 集 
团 贵州 黎阳 发 动机 公司 。GTML0175WB - 050 力矩 电动 机 
已 经 交付 中 航 工业 集团 北京 航空 精密 机 械 研究 所 ， 用 户 对 
电动 机 进行 了 超 低 速 试验 (lvd) ， 电 动机 的 性 能 及 质量 
得 到 用 户 好 评 。 
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三 、 机 器 人 

武汉 华中 数控 股份 有 限 公 司 将 配置 工业 机 器 人 的 3C 
钻 攻 中 心 生 产 线 作 为 公司 市 场 发 展 重点 业务 ， 并 取得 了 阶 
段 性 的 成 果 ， 在 广东 东莞 、 江 苏 常 州 等 地 建立 了 3C HN 
中 心 生产 线 示 范 点 ， 与 许多 用 户 达 成 合作 意向 。 公 司 推出 
配置 8 型 智能 数控 系统 和 机 器 人 的 销 攻 中 心 生 产 线 ， 呈 现 
自动 化 智能 工厂 的 生产 运行 状态 ， 充 分 体现 了 智能 制造 时 
代 “ 将 物流 、 信 息 流 和 加 工 流 互联 互通 在 一 起 构成 完整 工 
序 加 工 的 解决 方案 ”这 一 重要 技术 趋势 。 公 司 充分 利用 各 
种 平台 ， 展 示 最 新 创新 成 果 ， 广 泛 与 企业 开展 合作 ， 细 臻 
了 解 用 户 需求 。 公 司 与 海尔 集团 进行 了 合作 ， 为 其 提供 洗 
衣 机 法 兰 自动 上 下 料 、 狐 金 冲压 独立 式 机 械 手 、 洗 碗 机 项 
目 独立 式 机 械 手 等 成 套装 备 。 

广州 数控 设备 有 限 公 司 已 实现 机 器 人 产品 的 全 系列 、 
SA ESM, PBT 3kg 到 400kg， 自 由 度 包括 3 ~6 
AA, MATAR IRE. PLR PR. BR. BR, 
RR. HEN DE. RR. 、 分 拣 、 装 配 等 ， 涉 及 数控 
机 床 、 五 金 机 械 、 电 子 、 家 电 、 建 材 、 食 品 、 医 药 及 物流 
等 行业 应 用 领域 。 

广州 数控 设备 有 限 公 司 的 国产 化 工业 机 器 人 产品 陆续 
销 往 广东 、 上 海 、 江 苏 、 浙 江 、 重 庆 、 河 南 、 广 西 等 地 ， 
CHE ODM, LAH, PASM, BORA 
241200 & (Do 

工业 机 器 人 包括 机 械 本 体 及 控制 器 、 伺 服 驱动 、 伺 服 
电动 机 、 减 速 机 等 四 大 核心 功能 部 件 。 广 州 数 控 设备 有 限 
公司 在 丰富 的 机 床 数 控 技 术 积 累 的 基础 上 ， 延 伸 到 工业 机 
器 人 的 研发 ， 掌 握 了 机 器 人 控制 器 、 伺 服 驱动 、 伺 服 电动 
机 的 完全 自主 知识 产权 ， 已 完成 系列 化 的 全 自主 开发 。 在 
机 器 人 的 成 本 构成 中 ， 减 速 机 占 到 总 成 本 的 25% 左右 ， 机 
器 人 整 机 中 75% 的 成 本 是 公司 可 自主 控制 的 。 当 前 ， 广 州 
数控 设备 有 限 公 司 已 自主 研发 出 多 个 规格 型 号 的 精密 减速 
机 ， 并 已 在 自己 研发 的 工业 机 器 人 上 测试 应 用 ， 功 能 上 接 
近 国 外 同类 产品 。 性 价 比 高 ， 成 本 基本 可 控 ， 使 得 广州 数 
控 设备 有 限 公司 的 工业 机 器 人 在 满足 应 用 需求 的 同时 ， 非 
常 适合 对 成 本 敏感 的 企业 用 户 ， 具 有 较 好 的 市 场 竞争 力 。 

BEA: 中 国 机 床 工具 工业 协会 数控 系统 分 会 肖 明 

HRA: 中 国 机 床 工具 工业 协会 数控 系统 分 会 伍 衡 ] 





2014 年 ， 我 国 进入 全 面 改 革 创 新 、 转 型 升级 发 展 的 新 
时 期 。 我 国 制造 业 正 按照 李克强 总 理 指明 的 “以 改革 创新 


打造 中 国 制造 新 优势 ， 用 转型 升级 推动 发 展 近 向 中 高 端 ” 
的 发 展 方针 ， 通 过 将 传统 制造 技术 与 信息 技术 的 集成 和 融 
合 ， 实 现 制 造 业 的 数字 化 、 网 络 化 和 智能 化 ， 进 而 推动 我 
国 制造 模式 的 变革 ， 实 现 我 国 制造 业 向 自动 化 和 智能 化 规 
模 制造 转变 ， 为 我 国 经 济 保持 中 高 速 发 展 、 迈 向 中 高 端 水 
平 提供 强大 支撑 。 

”现代 制造 业 需 要 配套 的 是 “高 效率 、 高 精度 、 高 可 靠 
性 和 专用 化 ”( 即 三 高 一 专 ) 的 现代 高 效 刀具 ， 而 过 去 国 
内 工具 企业 能 够 大 批量 供应 的 则 是 低 效 率 的 传统 标准 刀 
具 。 近 年 来 ， 国 内 制造 业 在 转 方式 、 调 结构 的 过 程 中 ， 淘 
汰 落后 产能 ， 减 掉 的 需求 是 传统 标准 刀具 ， 而 现代 制造 业 
增加 的 需求 全 部 是 高 端的 ， 形 成 了 新 的 供需 结构 性 矛盾 。 
除了 在 产品 水 平 这 些 看 得 见 的 “硬件 ”差距 之 外 ， 更 为 严 
重 的 差距 是 在 “软件 ”方面 ， 即 服务 水 平和 能 力 的 差距 。 
我 国 工具 企业 为 现代 制造 业 全 面 “ 提 质 增 效 ”出 谋划 策 的 
整体 能 力 不 足 ， 服 务 水 平 差 , 已 经 成 为 工具 行业 企业 进 一 
步 转型 升级 的 重大 瓶颈 。 

因此 ，2014 年 我 国 工 具 行业 企业 从 过 去 以 提供 工具 产 
品 为 主 开始 努力 转向 提供 产品 和 服务 ， 将 帮助 用 户 提高 生 
产 效率 作为 转型 升级 的 主要 方向 。 经 过 多 年 的 技术 改造 ， 
当前 多 数 工具 企业 通过 更 新 装备 ， 已 经 解决 了 高 端 刀具 的 
制造 能 力 问题 ， 这 种 能 力 形成 初期 ， 在 进口 替代 方面 取得 
了 明显 进展 。 但 经 过 几 年 实践 发 现 ， 这 种 零散 碎 打 的 进口 
替代 虽 有 立竿见影 的 效果 ， 但 没有 整体 服务 能 力作 支撑 ， 
就 无 法 拿 到 大 项 目 ， 无 法 真正 形成 和 进口 刀具 抗衡 的 能 
力 。 当 前 国内 已 有 一 些 工具 企业 开始 在 提高 整体 服务 能 力 
上 下 工夫 ， 并 初 见 成 效 。 

2014 年 ， 我 国 传统 标准 工 量具 产品 销售 下 降 明 显 ， 但 
高 端 产品 需求 仍 稳 中 有 升 ， 说 明 行 业 面 临 的 市 场 需 求 结构 
发 生 了 明显 变化 。 在 低 端 刀具 销售 大 幅度 下 降 的 同时 ， 国 
产 现代 高 效 刀具 的 销售 总 体 顺 畅 ， 而 且 进口 蔡 代 的 速度 还 
在 不 断 加 快 ， 一 批 国产 现代 高 效 刀 具 进 入 汽车 、 航 空 航 天 
等 行业 ， 国 产 刀 具 在 高 端 领 域 所 占 比 重 稳步 上 升 ， 旦 现 出 
良好 的 发 展 态势 。 I 

新 常态 下 转型 升级 的 核心 和 关键 是 发 展 动力 要 转向 创 
新 驱动 ， 而 产品 和 技术 创新 是 其 中 的 重要 内 容 。 因 此 ， 
2014 年 工具 行业 企业 特别 是 主要 骨干 企业 充分 发 挥 产 品 研 
发 、 人 才 、 资 金 等 方面 的 优势 ， 跟 踪 脑 准 国际 同行 领域 技 
术 发 展 趋 势 ， 紧 密 结合 汽车 、 电 气 、 能 源 、 航 空 航天 、 轨 
道 交通 等 国家 重点 发 展 领域 的 市 场 需求 ， 积 极 开 展 科 技 创 
新 ， 加 强 研发 、 制 造 与 市 场 的 有 效 融 合 ， 同 时 注重 科研 成 
果 与 生产 力 的 转化 实效 。 各 类 工 量 具 典 型 产品 在 性 能 、 质 
量 、 可 靠 性 以 及 新 技术 应 用 等 各 方面 取得 了 可 喜 的 发 展 和 
进步 。 

一 、 刀 具 

恒 锋 工具 股份 有 限 公司 针对 轿车 自动 变速 器 加 工 用 新 
型 螺旋 花 键 拉 削 难题 ， 开 展 了 轿车 自动 变速 器 精密 螺旋 拉 


产品 与 技术 


刀 制 造 工 艺 及 应 用 技术 研究 。 在 轿车 自动 变速 器 制造 领 
域 ， 由 于 其 内 部 零 部 件 结构 复杂 ， 加 工 难度 大 、 精 度 要 求 
高 ， 对 加 工 刀具 的 要 求 极 高 ， 此 类 专用 加 工 刀 具 长 期 以 来 
被 少数 国外 刀具 公司 垄断 。 恒 锋 工 具 股 份 有 限 公司 通 过 合 
理 选 择 材 料 与 表面 处 理 方 法 、 优 化 刀具 结构 设计 、 提 高 工 
艺 制造 以 及 试验 与 检测 保证 能 力 ， 开 发 出 螺旋 花 键 拉 削 制 
造 加 工 工 艺 ， 并 成 功 研制 了 精密 螺旋 花 键 拉 刀 。 该 拉 刀 有 具 
有 耐 磨 性 和 稳定 性 高 、 使 用 寿命 长 、 可 重复 修 麻 等 特点 ， 
加 工效 率 因 此 提升 10 倍 以 上 ， 并 全 面 提 升 了 轿车 自动 变 
速 器 零件 加 工 齿 形 与 尺寸 精度 、 上 货 面 质量 和 成 品 率 。 该 项 
目的 研发 实现 了 螺旋 花 键 加 工 工艺 的 突破 ， 填 补 了 了 国内 空 
白 。 恒 锋 工 具 股 份 有 限 公 司 因此 成 为 继 德国 、 日 本 几 家 公 
司 以 外 全 球 第 六 家 有 人 能力 设计 制造 该 类 专用 拉 刀 的 厂商 ， 
打破 了 国外 刀具 厂商 的 技术 垄断 。 

2014 年 ， 国 内 硬 质 合金 刀具 企业 在 新 材质 、 新 涂 层 、 
新 设计 方面 也 有 长 足 进 步 ， 以 株 浏 钻石 切削 刀具 股份 有 限 
公司 开发 的 “ 金 钼 、 银 钻 ” 系 列 为 其 典型 代表 。“ 金 钴 ” 
YB9320 牌号 通过 独一无二 的 原子 重 排 技 术 ， 实 现 不 同 涂 
层 材 料 的 长 程 有 序 排列 ， 达 到 涂 层 硬度 、 朝 性 及 热 稳定 性 
的 完美 匹配 ， 并 有 效 解决 了 多 层 涂 层 界面 的 高 温 失 稳 问 
题 ， 改 善 了 涂 层 的 高 温 性 能 ; 作为 高 韧性 基体 与 TIAIN 基 
MASERE, “$h” YB9320 采用 独特 的 离子 刻 蚀 技 
术 ， 强 化 刃 口 ， 并 改善 涂 层 与 基体 之 间 的 结合 强度 ; 采用 
先进 的 表面 处 理 技术 ， 优 化 应 力 分 布 ， 使 综合 性 能 更 优 。 
YB9320 具有 优良 的 通用 性 ， 不 仅 铣 削 性 能 优异 ， 也 能 够 
满足 车 削 精 加 工 、 螺 纹 加 工 和 切 槽 加 工 的 要 求 ， 可 广泛 应 
HTA., ME BA, SEM, IT, MER, TARTA 
及 通用 机 械 等 各 种 零 部 件 的 半 精 加 工 及 精 加 工 。“ 银 钻 ” 
YB6315 牌号 则 是 集 纳米 双 和 氧 梯 度 过 渡 层 技术 和 蝇 核 预 植 
技术 于 一 体 的 CVD 涂 层 牌 号 。 它 采用 全 新 的 硬 质 合金 基 


” 体 和 烧结 工艺 ， 保 证 合金 中 硬 质 相 颗 粒 细小 均匀 弥散 分 


布 ， 并 控制 磋 化 钨 晶 粒 尺寸 和 分 布 ， 使 基体 保持 出 色 耐 磨 
性 的 同时 又 具有 优秀 的 韧性 。 高 钴 含量 、 厚 度 精 细 控 制 的 
梯度 层 增加 了 刀具 在 使 用 过 程 中 的 安全 性 。 “ 银 钻 ” 
YB6315 采用 晶 核 预 植 技术 的 超 细 a -~ ALO, RE, MAA 
化 铝 涂 层 形 核 环境 ， 提 高 氧化 铝 涂 层 的 均匀 性 和 一 致 性 。 
其 银色 的 表面 超 滑 复合 涂 层 ， 可 减少 切削 力 ， 降 低 月 牙 洼 
磨损 ， 也 易于 检查 刀片 使 用 状况 。 它 具有 卓越 的 高 温 性 
能 ， 特 别 适 合 高 速 高 效 加 工 。 

除了 瞄准 高 端 市 场 、 加 强 研 发 、 替 代 进口 以 外 ，2014 
年 ， 工 具 行 业 传统 通用 标准 工具 产品 的 升级 和 技术 发 展 途 


径 是 提高 质量 控制 标准 并 采用 新 的 方法 生产 传统 标准 产 


品 ， 通 过 生产 设备 数控 化 改造 ， 以 产品 的 高 品质 来 提高 竞 
争 力 ， 淘 汰 落后 产能 。 

二 、 量 具 量 仪 

当前 ， 我 国 制造 业 转 型 升级 的 发 展 途 径 是 实施 传统 制 
造 技术 与 信息 技术 的 集成 和 融合 ， 实 现 制造 业 的 数字 化 、 
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网 络 化 和 智能 化 ， 最 终 实 现 “ 智 能 制造 o PERNE 
技术 作为 获取 人 制造 活动 全 过 程 质量 信息 的 重要 手段 ， 而 且 
在 互联 网 技术 的 配合 下 还 要 延伸 服务 ， 进 一 步 作为 监测 产 
品 全 生命 周期 质量 信息 的 重要 手段 。 所 以 ， 精 密 测 量 技术 
及 精密 测量 量具 量 仪 ， 其 转型 升级 和 发 展 应 该 密切 配合 智 
能 制造 的 发 展 需要 ， 在 数字 化 、 网 络 化 和 智能 化 方面 跨 出 
更 大 的 步伐 。 为 此 ，2014 年 我 国 量具 量 仪 行业 转型 升级 的 
主要 努力 方向 是 “提升 量具 量 仪 制造 质量 的 精细 化 ， 实 现 
测量 信息 的 数字 化 和 信息 传输 的 网 络 化 ， 采 用 云 技术 和 大 
数据 等 先进 信息 技术 对 测量 数据 进行 科学 的 集成 、 分 析 、 
处 理 、 显 示 、 反 馈 ， 从 而 为 我 国 制造 业 实现 智能 化 制造 提 
供 可 靠 扎 实 的 测量 能 力 和 质量 信息 基础 ， 并 取得 了 相应 
进展 。 | 
数字 化 加 工 技术 和 测量 技术 、 网 络 化 制造 技术 和 信息 
技术 的 集成 和 融合 ， 正 在 形成 并 积极 推进 智能 化 制造 技术 
的 发 展 。 在 齿轮 制造 及 数控 精密 测量 仪器 的 开发 领域 ， 我 
国 加 快 了 追赶 步伐 。 近 年 来 ， 国 产 齿轮 测量 仪器 技术 和 质 
量 水 平 不 断 提 高 ， 竞 争 力 不 断 增强 ， 这 是 有 目 共 睹 的 。 国 
产 齿 轮 测量 仪器 不 仅 国内 市 场 占有 率 不 断 提 高 ， 还 有 少量 
出 口 。 哈 尔 演 量具 刃具 集团 有 限 责 任 会 司 成 功 开发 的 “ 锥 
齿轮 数字 化 网 络 化 闭环 制造 系统 ”就 是 一 个 典型 代表 。 基 
于 锥 齿轮 测量 技术 与 加 工 生 产 技术 的 融合 贯通 ,借助 于 先 
进 的 数字 化 和 网 络 化 技术 ， 该 公司 将 自行 开发 的 数控 锥 齿 
轮 切 齿 、 磨 齿 机 床 与 数控 锥 齿轮 测量 仪器 (SAA 
轮 测量 中 心 ) 集成 ， 将 锥 齿轮 设计 加 工 和 测量 分 析 的 软件 
相 融 通 ， 构 建成 一 个 先进 、 高 效率 、 高 质量 的 锥 齿轮 闭环 
制造 系统 ， 实 现 了 复杂 精密 零件 锥 齿轮 的 “ 零 废 品 ” 生 
产 。 这 表明 我 国 锥 齿轮 整体 制造 加 工 技术 在 集成 、 融 合 了 


精密 数字 化 齿轮 测量 技术 后 ， 进 入 了 锥 齿轮 智能 化 制造 的 
发 展 新 阶段 。 

”作为 精密 制造 的 关键 几何 量 位 移 测量 传 感 器 ， 光 柚 测 
量 系统 占据 了 重要 的 地 位 。2014 年 ， 我 国 量 仪 行业 在 高 档 
数控 机 床 用 光栅 位 移 测 量 系 统 的 开发 上 也 取得 了 重大 进 
E, 拥有 了 纳米 分 辨 力 、 亚 微米 精度 、 绝 对 编码 的 高 端 光 
栅 位 移 量 传感器 的 成 套 制造 技术 和 装备 ， 并 且 已 经 能 够 批 
量 生 产 满足 市 场 需求 的 高 质量 产品 。 以 纳米 绝对 光栅 测量 
系统 为 例 ， 过 去 分 辨 力 达 到 0. lum 以 下 ， 精 度 每 米 高 于 
lam 的 亚 微米 级 绝对 式 长 光栅 测量 系统 ， 国 内 不 能 制造 而 
国外 实行 控制 禁 运 。2014 年 ， 由 西安 交通 大 学 联合 行业 企 
业 开 发 微 纳 米 光 栅 滚 压 印 成 套 技术 ， 成 功 开发 出 高 档 数控 
机 床 用 长 光栅 ,经 德国 计量 院 PTB 测定 ， 其 光栅 周期 精度 
达到 +0. 2n0m， 光 栅 模 深 精 度 + 0.9nm。 经 中 国 计 量 院 测 
试 报告 确认 ， 其 长 光栅 测量 不 确定 度 0.3p/m， 产 品 获 得 
用 户 认可 。 而 长 春 融 衡 光学 有 限 公 司 通过 国家 重大 专项 支 
持 开 发 的 绝对 式 纳米 级 长 光栅 测量 系统 和 23 位 光栅 角 编 
码 器 获得 成 功 ， 首 批 几 百 套 产 品 已 经 在 高 档 数控 机 床 及 伺 
服 系统 领域 得 到 很 好 的 应 用 。 

就 使 用 景 大 面 广 的 机 械 式 量具 、 数 显卡 尺 、 数 显 干 分 
尺 和 量 表 而 言 ,我 国 早已 是 生产 大 国 ， 每 年 有 大 量 产 品 出 
口 ， 但 缺乏 高 端 产品 ， 主 要 是 在 测量 精度 的 保持 性 和 可 靠 
性 上 有 差距 。 近 年 来 ， 全 行业 瞄准 国外 先进 技术 加 强 研 
发 ,量具 产品 的 数字 化 技术 水 平 有 了 不 同 程度 的 提升 ， 已 
开发 出 应 用 于 数 显 量具 的 绝对 编码 、 微 米 显示 、 新 型 轻 量 
化 材质 、 涂 层 、 防 水 咏 尘 和 无 线 通信 、 蓝 牙 数据 传输 等 先 
进 技术 与 功能 ， 更 新 换代 的 势头 强劲 。 

(BEA: 中 国 机 床 工具 工业 协会 工具 分 会 胡 红 兵 ] 





一 、 机 床 工具 行业 “中 国 机 械 工业 科学 技术 奖 ” 获 奖 
情况 

2014 年 ， 机 床 工 具 行 业 申 报 “ 中 国 机 械 工业 科学 技 
术 奖 ”50 项 ， 经 中 国 机 械 工业 科学 技术 奖 评审 委员 会 机 
床 工具 专业 评审 组 评审 ， 并 报 中 国 机 械 工业 科学 技术 奖 管 


理 委员 会 批准 ， 共 评 出 获奖 项 目 25 项 ， 获 奖 比例 5096, 
HR: 特等 奖 1 项， 一 等 奖 2 项 ,二 等 奖 10 项 ， 三 等 奖 
12 项 ， 缓 评 4 项 ,不 授奖 21 项 。2010 一 2014 年 机 床 工具 
行业 “中 国 机械 工 业 科学 技术 奖 ” 项 目 申报 及 获奖 情况 见 
表 1。 


Hel 2010—2014 年 机 床 工具 行业 “中 国 机 械 工业 科学 技术 奖 ” 项 目 申报 及 获奖 情况 






50 | 29 
49 27 
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0 3 6 20 
| 0 2 11 14 






获奖 比例 (% ) 


值得 一 提 的 是 ， 由 北京 第 二 机 床 三 有 限 公 司 和 清华 大 
学 合作 完成 的 “曲轴 柔性 、 精 密 、 高 效 磨 削 加 工 关键 技术 
与 成 套装 备 ” 项 目 荣获 特等 奖 ， 这 是 和 目 2001 年 设立 “中 
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2 2014 年 机 床 工 具 行 业 “ 中 国 机 械 工业 科学 技术 奖 ” 获 奖项 目 


曲轴 和 柔性、 精密 、 高 效 磨 前 加 工 关 
键 技 术 与 成 套装 备 


核电 重型 转子 高 精度 加 工 的 多 功能 
复合 数控 机 床 


难 加 工 零 件 高 效 精密 切削 工艺 与 
刀具 


飞行 器 大 型 薄 壁 整体 构件 高 速 低 应 
力 铣削 技术 


复杂 螺旋 曲面 数控 制造 成 套 技术 及 
装备 


高 速 、 精 密 加 工 中 心 可 靠 性 与 性 能 
测评 及 增长 技术 的 研究 


大 规格 数控 成 形 砂轮 磨 齿 机 技术 及 


产品 


RER 


PER FE 


高 效 精密 单 向 走 丝线 切割 加 工 技术 


与 装备 

HZ ~092 光学 元 件 研磨 抛光 机 床 

TURNKEY32ntn KREBS HR Ah 
生产 线 

重型 自动 化 造型 生产 线 

数控 五 坐标 立 式 铣床 — 

SP 型 高 性 能 数控 伺服 转 塔 冲床 

NJ - SX038/039 汽车 空调 压缩 机 活 
塞 生产 线 研 制 与 应 用 

YK311600C 六 轴 数 控 滚 齿 机 | 


北京 第 二 机 床 广 有 限 公 司 、 清 华 大 学 


武汉 重型 机 床 集团 有 限 公司 


上 海 交通 大 学 、 上 海 飞 机 制造 有 限 公司 、 上 海 电气 电站 设 


| 备 有 限 公 司 上 海 汽轮机 厂 、 上 海 工具 厂 有 限 公 司 、 恒 锋 工 具 
.股份 有 限 公司 


南京 航空 航天 大 学 、 西 安 飞 机 工业 (集团 ) 有 限 资 任 公司 


沈阳 工业 大 学 、 中 国 石油 天 然 气 股份 有 限 公司 辽河 油田 分 
公司 、 出 西北 方 风雷 工业 集团 有 限 公司 、 沈 阳 工 大 科技 开发 


国家 机 床 质量 监督 检验 中 心 、 北 京 工业 大 学 、 北 京北 一 机 | 


床 股份 有 限 公 司 、 北 京 工 研 精 机 股份 有 限 公司 、 沈 阳 机 床 
(RA) 有 限 责 任 公司 、 大 连 机 床 集 团 有 限 责任 公司 


陕西 秦 川 机 械 发 展 股份 有 限 公司 
郑州 磨料 磨 具 磨 前 研究 所 有 限 公司 


苏州 电 加 工 机 床 研 究 所 有 限 公 司 、 苏 州 三 光 科 技 股 份 有 限 
公司 、 上 海 交 通 大 学 、 哈 尔 滨 工业 大 学 
杭州 杭 机 股份 有 限 公 司 > 

沈阳 机 床 〈 集 团 ) 有 限 责 任 公司 


济南 二 机 床 集团 有 限 公司 
中 国航 空 工业 集团 公司 北京 航空 制造 工程 研 究 所 


”济南 铸造 级 压 机 械 研 究 所 有 限 公司 


”相川 普 什 宁 江 机 床 有 限 公 司 


”威海 华东 数控 股份 有 限 公司 





产品 与 技术 


( 续 ) 
获奖 比例 (96) 


”获奖 等 级 
特等 奖 


”二 等 奖 


二 等 奖 
二 等 奖 


二 等 奖 
二 等 奖 
二 等 奖 


二 等 奖 
二 等 奖 





国 机 械 工业 科学 技术 奖 ” 以 来 我 国 机 床 工具 行业 首次 获得 
的 殊荣 ， 实 现 了 特等 奖 为 零 的 突破 。2014 年 机 床 工具 行业 
“中 国 机 械 工业 科学 技术 奖 ” 获 奖项 目 见 表 2。 


二 等 奖 


二 等 奖 
三 等 奖 
三 等 奖 


三 等 奖 
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17 CL612Ai 型 石油 管材 高 效 激光 切割 
加 工 单元 


18 重大 装备 板 类 零件 激光 精密 切割 工 
艺 与 系列 装备 研制 


19 CNC 高 精度 小 模 数 齿轮 测量 机 的 
研制 | 

20 11000/630V 精密 立 式 加 工 中 心 

21 NJ - K036 AF FG BH ALTE CE DILE 


HUA 


22 Hae ABA ADRES A h ER 
的 关键 设备 及 技术 


23 ZS - QD11K - 16 x 6200 多 工 位 柔性 
数控 金属 板材 自动 剪 切 生 产 线 


24 8 000kN 高 速 伺服 控制 热 冲压 液压 机 
关键 技术 与 产品 开发 


25 ZKE2103 七 轴 数 控 深 孔 钻 床 


二 、2014 年 度 机 床 工具 行业 “中 国 机 械 工 业 科学 技术 
奖 ” 获 奖 情况 分 析 

近年 来 ， 我 国 机 床 工具 行业 深化 改革 ， 转 绕 科学 发 展 
主题 和 转变 发 展 方式 这 条 主线 ， 加 快 产业 转型 升级 和 产品 
结构 调整 ， 取 得 了 积极 进展 。 一 系列 新 产品 和 科研 成 果 的 
涌现 ， 极 大 地 推动 了 行业 技术 进步 和 整体 实力 ， 提 高 了 行 
业 为 国民 经 济 和 国防 建设 提供 有 效 装备 的 能 力 。 这 些 进步 
和 成 就 在 “中 国 机 械 工 业 科学 技术 奖 ” 上 也 得 到 体现 。 分 
Br 2014 年 度 机 床 工具 行业 “ “中国 机 械 工业 科学 技术 奖 ” 
获奖 项 目 情况 ,呈现 以 下 几 个 特点 。 | 

1. 获奖 项 目 分 布 面 较 宽 


25 个 获奖 项 目 涉及 金属 切削 、 金 属 成 形 、 特 种 加 工 、 


磨料 磨 具 、 铸 造 机 械 、 量 仪 等 分 行业 ， 除 硬件 成 果 外 ， 还 


包括 应 用 领域 中 的 软 课题 成 果 ， 如 “ 难 加 工 零 件 高 效 精密 


切削 工艺 与 刀具 ”“ 飞 行 器 大 型 薄 壁 整体 构件 高 速 低 应 力 
铣削 技术 ”和 “高 速 、 精 密 加 工 中 心 可 靠 性 与 性 能 测评 及 
增长 技术 的 研究 "。 获 奖项 目 产品 包括 车 床 、 加 工 中 心 、 
铣 车 复合 机 床 、 磨 床 、 抛 光 机 、 深 孔 钻 床 、 激 光 切 割 机 、 
线 切 割 机 床 、 齿 轮 加 工 机 床 、 冲 压 机 、 剪 切 机 、 磨 料 磨 
具 、 量 仪 以 及 铸造 机 械 等 ， 其 中 既 有 单机 ， 也 有 多 条 生产 
线 。 创 新 进取 、 科 技 进步 是 全 行业 的 主流 发 展 趋势。 

2. 产 学 研 用 结合 项 目 获奖 比例 大 

在 25 个 获奖 项 目 中 ， 产 学 研 用 项 目 占 7 项 ， 占 比 为 
28% 。 其 中 ,北京 第 二 机 床 厂 有 限 公司 和 清华 大 学 合作 的 
“曲轴 和 柔性 、 精 密 、 高 效 磨 肖 加 工 关键 技术 与 成 套装 备 ” 
项 目 ， 上 海 交通 大 学 与 上 海 汽轮机 厂 等 企业 合作 的 “ 难 加 
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( 续 ) 

， 获 奖 等 级 

济南 铸造 锻压 机 械 研究 所 有 限 公司 三 等 奖 
上 海 团结 普 瑞 玛 激光 设备 有 限 公司 、 上 海 交通 大 学 、 温 州 三 等 奖 

大 学 、 江 苏 大 学 

哈尔滨 量具 刃具 集团 有 限 坎 任 公司 三 等 奖 
北京 工 研 精 机 股份 有 限 公 司 三 等 奖 
四 川 普 什 宁 江 机 床 有 限 公司 三 等 奖 
济南 二 机 床 集团 有 限 公司 三 等 奖 
天 水 锻压 机 床 (RA) 有 限 公司 三 等 奖 
合肥 合 锻 机 床 股 份 有 限 公司 三 等 奖 
德州 德 隆 〈 集 团 ) 机 床 有 限 责 任 公司 三 等 奖 


工 零 件 高 效 精密 切削 工艺 与 刀具 ”项 目 ， 南 京 航空 航天 大 


学 与 西安 飞机 工业 (集团 ) 有 限 责任 公司 合作 的 “飞行 
器 大 型 薄 壁 整体 构件 高 速 低 应 力 铣削 技术 ”项 目 ， 沈 阳 工 
业 大 学 、 中 国 石油 天 然 气 股份 有 限 公司 辽河 油田 分 公司 和 
山西 北方 风雷 工业 集团 有 限 公 司 合作 的 “复杂 螺旋 曲面 数 
控制 造成 套 技术 及 装备 ”项 目 ， 北 京 工业 大 学 与 国家 机 床 
质量 监督 检验 中 心 、 北 京北 一 机 床 股 份 有 限 公司 、 沈 阳 机 
K (集团 ) 有 限 责任 公司 、 大 连 机 床 集团 有 限 责 任 公司 合 
作 的 “高 速 、 精 密 加 工 中 心 可 靠 性 与 性 能 测评 及 增长 技术 
的 研究 ”项 目 ， 上 海 交通 大 学 、 哈 尔 滨 工业 大 学 与 苏州 电 
加 工 机 床 研究 所 有 限 公司 、 苏 州 三 光 科 技 股份 有 限 公 司 合 
作 的 “高 效 精 密 单 向 走 丝线 切割 加 工 技术 与 装备 ”项 目 ， 
都 获得 了 高 级 别 的 奖项 。 这 些 成 果 表 明 ， 产 学 研 用 相 结合 
是 社会 资源 有 效 整 合 配置 的 成 功 范例 ， 也 是 能 够 有 效 提升 
科技 与 产业 实力 的 一 种 较 好 的 发 展 模式 。 

3. 软 课题 项 目 获 大 奖 

在 2014 年 度 获 奖项 目 中 , 4 个 一 等 奖项 目 中 有 2 个 是 
软 课题 项 目 ， 一 个 是 “ 难 加 工 零件 高 效 精密 切削 工艺 与 刀 
具 ”, 另 一 个 是 “飞行 器 大 型 薄 壁 整体 构件 高 速 低 应 力 铣削 
技术 ”， 说 明 我 国 装 备 制 造 业 正 向 “ 硬 ”“ 软 ” 协 间 更 高 层 
次 的 方向 发 展 。 从 获奖 项 目 来 看 ， 机 床 应 用 技术 研究 的 地 
位 正 日 益 得 到 重视 ， 机 床 应 用 技术 与 机 床 研发 制造 技术 一 
样 ， 对 于 提高 制造 业 水 平和 效能 同样 具有 不 可 替代 的 作用 。 
这 也 再 次 给 机 床 业内 人 士 一 个 重要 的 启迪 ， 即 在 研发 机 床 
新 品 的 同时 ， 要 对 不 断 发 展 变化 的 市 场 和 用 户 ， 特 别 是 加 
工 对 象 和 其 工艺 特点 给 予 同样 的 关注 ， 产 品 与 应 用 完美 结 


合 ， 才 是 供需 双方 互利 共 赢 、 和 谐 与 可 持续 发 展 的 基础 。 
此 外 ， 软 课题 “高 速 、 精 密 加 工 中 心 可 靠 性 与 性 能 测评 及 
增长 技术 的 研究 ”项 目 获 得 二 等 奖 ， 在 机 床 可 靠 性 评测 领 
域 ， 在 传统 的 跟踪 统计 法 之 外 ， 又 新 增 了 一 种 评价 方法 。 

4. 生产 线 与 成 套 技 术 装 备 项 目 占有 较 大 比例 

在 25 个 获奖 项 目 中 ， 生 产 线 与 成 套 技术 项 目 有 7 项 ， 
占 比 为 28% 。 这 些 项 目 分 别 是 : 曲轴 和 柔性、 精密 、 高 效 磨 
削 加 工 关 键 技术 与 成 套装 备 ， 复 杂 螺 旋 曲 面 数控 制造 成 套 
技术 及 装备 ，TURNKEY32ntn 汽车 轮 坑 轴承 自动 生产 线 ， 
重型 自动 化 造型 生产 线 ，NJ - SX038/039 汽车 空调 压缩 机 
活塞 生产 线 研 制 与 应 用 ， 机 器 人 送料 大 型 柔性 全 自动 冲压 
线 的 关键 设备 及 技术 ，ZS - QDIIK - 16 x6200 多 工 位 柔性 
数控 金属 板材 自动 剪 切 生产 线 。 随 着 我 国 工 业 化 进程 的 快 
速 推 进 ， 对 生产 线 和 成 套 技术 装 备 的 需求 日 渐 扩 大 ， 我 国 
机 床 行业 顺应 这 种 市 场 变化 ， 提 供 集 成 与 成 套装 备 的 能 力 
也 不 断 得 到 提高 。 | 

5. 获奖 成 果 与 国民 经 济 和 国防 建设 需求 紧密 相关 

在 2014 年 度 获奖 项 目 中 ， 有 些 项 目 是 围绕 国民 经 济 
和 国防 建设 中 重 待 解决 的 问题 而 展开 的 。 这 些 项 目 所 涉及 
的 技术 与 装备 ， 有 些 是 被 国外 封锁 即使 花 钱 也 买 不 来 的 ， 
有 些 是 被 国外 昔 断 并 要 花 高 价 的 ， 有 些 是 花 了 钱 还 要 处 处 
受 约束 的 ， 还 有 些 是 属于 国内 空白 的 。 这 些 项 目 成 果 满 足 
了 市 场 需求 ， 为 国民 经 济 和 国防 建设 提供 了 有 力 的 支撑 。 
如 : “核电 重型 转子 高 精度 加 工 的 多 功能 复合 数控 机 床 ” 
项 目 ， 使 我 国 成 为 国际 上 首次 成 功 研 制 两 顶尖 间 承 重 达 
500 的 超重 型 多 功能 复合 卧 式 雏 车 床 的 国家 ， 也 使 我 国 在 
超 临界 核电 重型 转子 加 工 工 艺 和 装备 领域 处 于 国际 领先 水 
平 ， 同 时 也 解决 了 我 国 首 艘 巨 舰 关键 零 部 件 的 加 工 难题 。 
“ 难 加 工 零件 高 效 精密 切削 工艺 与 刀具 ”项 目 ， 针 对 飞行 
器 大 型 薄 璧 复杂 结构 类 零件 加 工 变形 的 难题 ， 提 出 了 一 套 
具有 先进 水 平 的 测量 方法 、 工 艺 技术 、 加 工 刀 具 与 装备 ， 
为 一 批 重大 工程 的 研制 攻关 提供 了 有 效 保障 ， 有 力 地 提升 
了 我 国航 空 航天 制造 技术 水 平 。 

6. 目 主 创新 硕果 喜人 

自主 创新 是 所 有 获奖 项 目的 共性 和 核心 。 纵 观 2014 
年 度 25 项 获奖 成 果 ， 自 主创 新 成 果 具 有 数量 多 、 原 创 型 
多 、 技 术 含量 高 和 技术 难度 大 的 特点 。 如 : “曲轴 柔性 、 
精密 、 高 效 磨 削 加 工 关键 技术 与 成 套装 备 ” 项 目 ， 在 曲轴 
磨 肖 生产线 总 体 布局 技术 研究 、 生 产 线 关 键 技 术 与 成 套 设 
备 的 研制 、 随 动 高 效 磨 削 软件 的 研发 以 及 曲轴 非 圆 磨 肖 的 
相关 理论 、 方 法 、 工 艺 、 功 能 部 件 、 整 机 、 推 广 应 用 等 成 
套 技术 体系 的 创建 过 程 中 ， 拥 有 完全 的 自主 知识 产权 ， 并 
获得 国家 发 明 专 利 10 项 。“ 复 杂 蝶 旋 曲 面 数控 制造 成 套 技 
术 及 装备 ”项 且 ， 在 对 内 外 复杂 螺旋 曲面 零件 的 粗 、 精 成 
套 制造 技术 及 装备 进行 从 理论 、 关 键 技术 、 机 床 装备 到 推 
广 应 用 的 攻关 中 ， 形 成 了 具有 完全 自主 知识 产权 的 成 套 技 
术 体 系 。 有 关 鉴 定 结论 认为 ， 其 成 果 全 部 填补 了 国内 空 
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白 ， 其 中 3 项 达到 国际 领先 水 平 、2 项 达到 国际 先进 水 平 。 
该 项 目 获 得 国家 专利 2 项 、 软 件 著作 权 1 项 。 

三 、 部 分 获奖 项 目 介绍 

1 曲轴 和 柔性、 精密 、 高 效 磨 削 加 工 关键 技 术 与 成 套 
装备 

该 项 目 荣获 特等 奖 ， 由 北京 第 二 机 床 厂 有 限 公司 和 清 
华 大 学 合作 完成 。 该 项 目 为 创新 的 汽车 曲轴 磨 前 生产 线 成 
套 技术 和 装备 ， 主 要 创新 点 有 : 

(1) 成 功 研发 了 具有 完全 自主 知识 产权 的 双 砂 轮 架 数 
榨 随 动 式 曲轴 磨床 ， 突 破 了 误差 补偿 、 微 量 进 给 、 高 响应 
驱动 等 一 批 关键 技术 ， 革 新 了 传统 曲轴 磨 削 工艺 和 装备 ， 
解决 了 传统 加 工 工艺 和 装备 多 次 装 卡 、 定 位 误差 大 、 加 工 
精度 低 、 加 工效 率 低 、 换 产 难 且 不 满足 自动 生产 需求 等 难 
题 ， 可 实现 一 次 装 卡 双 砂 轮 同步 唐 前 主轴 颈 和 连 杆 颈 。 

(2) 同时 研发 了 配套 的 具有 自主 知识 产权 的 智能 化 、 
无 编程 专家 系统 软件 ， 通 过 采集 处 理 软件 平台 输入 参数 ， 
建立 随 动 磨 削 运动 数学 模型 ， 自 动 运算 和 生成 加 工程 序 ， 
同时 监控 、 显 示 和 处 理 加 工 过 程 状态 ， 通 过 建立 的 误差 补 
偿 模型 对 各 种 误差 进行 自动 补偿 。 

(3) 在 优化 并 整合 曲轴 磨 削 工艺 和 装备 的 基础 上 ， 研 
究 开发 了 数控 随 动 式 曲 轴 磨 床 、 数 控 曲 轴 止 推 面 磨床 、 数 
控 端 面 外 圆 磨床 和 曲轴 抛光 机 组 成 的 成 套装 备 ， 并 集成 为 
精密 、 高 效 曲轴 磨 前 生产 线 ， 缩 短 了 工艺 路 线 ， 使 传统 的 
曲轴 磨 削 7 道 工序 优化 到 4 或 5 道 ， 并 提高 了 生产 线 多 品 
种 大 批量 的 工艺 能 力 和 柔性 。 

数控 随 动 式 曲轴 磨床 为 国内 首创 ， 填 补 了 国内 空白 。 
以 数控 随 动 磨床 为 核心 的 曲轴 磨 削 抛光 生产 线 具 有 很 高 的 
加 工 精度 和 生产 效率 ， 主 轴 棋 圆柱 度 <4km， 同 轴 度 < 
0.02mm, 连 杆 颈 圆柱 度 < 4hm， 表 面 粗糙 度 Ro < 
0.24phm， 效 率 比 传统 磨 前 方式 提高 4 倍 以 上 ， 工 件 换 型 时 
间 由 原来 的 2 ~ 3 天 缩短 至 半 个 小 时 ， 废 品 率 降低 75% 。 

该 项 目 成 果实 现 了 曲轴 非 圆 磨 削 技术 与 成 套装 备 的 重 
大 突破 ， 为 曲轴 类 零件 的 加 工 生产 提供 了 一 种 新 的 高 效 、 
高 精 和 和 柔性 的 工艺 装备 。 该 项 目 成 果 具 有 很 好 的 社会 经 济 
效益 ， 已 成 功 应 用 于 多 家 知名 汽车 发 动机 零 部 件 制造 企 
业 ， 获 得 广泛 好 评 。 | 

2. 核电 重型 转子 高 精度 加 工 的 多 功能 复合 数控 机 床 

该 项 目 荣获 一 等 奖 ， 由 武汉 重型 机 床 集团 有 限 公司 完 
成 。 该 项 目 为 集成 了 车 、 磨 、 大 直径 深 孔 链 、 小 直径 深 孔 
钻 、 甸 及 珀 磨 等 多 种 功能 的 超重 型 数控 卧 式 包车 床 。 主 要 
创新 点 有 : 

(1) 独创 性 地 将 多 种 加 工 功能 复合 集成 在 超重 型 数控 
PRE E, KAT 1 100MW 核电 半 速 转子 全 部 加 工 
工序 在 一 台 机 床上 完成 〈 通 常 需 3 台 重型 机 床 完成 ) M 
工 精度 达到 国外 图 样 的 设计 要 求 。 该 机 床 顶 尖 间 最 大 工件 
质量 500t， 最 大 回转 直径 5 000mm， 最 大 切削 力 340kN, 
最 大 加 工 工件 长 度 20 000mm， 最 大 链 孔 直径 3 500mm， 最 
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大 刍 筷 深度 8 000mm， 最 大 钼 筷 深 度 13 000mm, RTL 
直径 240mm, 

(2) 研制 了 具有 静 压 托 的 主轴 静 压 支撑 ， 发 明了 一 种 
变频 恒 流 静 压 轴承 的 液压 控制 系统 ， 实 现 了 承载 500t、 直 
42 1 000mm、 主 轴 径 向 圆 跳 动 0. 006mm 的 技术 要 求 。 创 新 
的 主轴 卡 盘 前 问 静 压 托 能 够 印 载 大 部 分 载荷 ， 变 频 恒 流 静 
压轴 承 解 决 了 传统 恒 流 静 压 技术 油膜 厚度 受 外 界 条 件 变化 
大 、 支 撑 刚 度 和 回转 精度 较 差 的 缺陷 。 

(3) 发 明了 链 杆 三 支撑 横 移 同步 装置 ， 满 足 了 大 扎 深 
孔 的 链 削 要 求 。 该 装置 采用 一 主 二 从 的 多 龙门 轴 同 步 方 
x, 3 台 伺 服 电动 机 均 采 用 绝对 编码 器 ， 一 次 校准 后 可 永 
和 久 同 步 工 作 ， 即 使 断 电 后 重新 上 电 ， 依 然 如 此 ， 保 证 了 长 
BE 16 000mm, 4% 920mm 的 铀 杆 稳定 而 精确 的 径 向 位 移 
和 进 给 运动 。 

(4) 突破 了 机 床 超大 零 部 件 的 制造 与 沪 配 技术 。 如 : 
SE Rt 4 000mm x 4 000mm x 4 000mm, EH Æ 103t 
的 主轴 箱 体 的 铸造 以 及 主轴 和 孔 的 高 精度 加 工 技 术 ; 总 长 为 
45 000mm， 导 轨 直 线 度 任意 0.16mm/2 000mm, 4 KK 
0. 27mm/45 000mm 的 床 身 高 精度 加 工 技术 以 及 高 刚度 八 
边 形 截面 铀 杆 的 精确 制造 等 技术 。 

该 项 目 成 果 用 户 五 年 实际 应 用 结果 表明 ， 该 机 床 技术 
先进 、 运 行 稳定 、 加 工 精 度 高 ， 成 功 解决 了 我 国 重大 装备 
关键 零件 国产 化 的 加 工 难题 ， 具 有 显著 的 经 济 效 益 和 社会 
效益 。 该 成 果 填 补 了 国内 空白 ， 具 有 目 主 知识 产权 ， 主 要 
技术 性 能 达到 国际 领先 水 平 。 

3. 难 加 工 零 件 高 效 精密 切 前 工艺 与 刀具 

该 项 目 荣获 一 等 奖 ， 由 上 海 交通 大 学 、 上 海 飞 机 制造 有 
限 公司 、 上 海 电气 电站 设备 有 限 公 司 上 海 汽轮机 三 、 上 上 海 工 
具 厂 有 限 公 司 和 恒 锋 工具 股份 有 限 公 司 合作 完成 。 该 项 目 为 
针对 高 端 装 备 各 类 难 加 工 零 件 研 发 的 成 套 高 效 精 密切 前 工艺 
与 刀具 设计 制造 的 技术 体系 和 规范 。 主 要 创新 点 有 : 

(1) 针对 大 型 整体 薄 壁 类 零件 加 工 热 力 耦 合 的 加 工 难 
题 ， 提 出 了 高 速 切削 二 维 逆向 热传导 理论 模型 和 三 维 切 前 
力 理论 模型 ， 以 此 为 基础 ， 发 明了 立 式 装 卡 - 高速 对 称 铣 
前 工 艺 方法 ， 解 决 了 由 切 前 热 过 高 和 切 前 力 过 大 而 引起 的 
变形 问题 。 

(2) 针对 难 加 工 材 料 复杂 结构 类 零件 加 工效 率 低 的 难 
题 ， 提 出 播 铣 力 学 理论 模型 和 侧 铣 稳 定性 理论 模型 ， 以 此 
为 基础 ， 发 明了 大 余 量 揪 铣 开 粗 、 力 自 适应 补偿 侧 铣 直 纹 
曲面 、 球 头 精 铣 圆 角 五 轴 联 动 加 工 成 套 工 艺 方法 ， 充 分 发 
挥 了 插 铣 、 侧 铣 和 点 铣 在 加 工效 率 、 表 面 粗糙 度 和 矿 寸 精 
度 稳 定性 方面 的 优势 。 

(3) 针对 难 加 工 材料 复杂 型 面 类 零件 加 工 型 线 精度 高 
和 残余 压 应 力 水 平 要 求 严 的 加 工 难题 ， 提 出 了 可 精确 描述 
复杂 型 面 切削 温度 场 和 残余 应 力 场 分 布 规律 仿真 理论 模 
型 ， 以 此 为 基础 ， 发 明了 复合 成 型 刀具 短 流程 V 型 工艺 方 
法 ,解决 了 刀具 磨损 不 均匀 和 刃 口 破损 而 导致 的 加 工 型 线 
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精度 低 、 加 工效 率 低 的 问题 。 

(4) 针对 复合 材料 加 工 中 刀具 寿命 短 的 难题 ， 提 出 金 
刚 石 涂 层 附 着 强度 与 钴 催 石 墨 化 关联 工艺 理论 模型 ， 发 明 
了 硬 质 合金 基体 复杂 形状 刀具 金刚 石 涂 层 制 备 方 法 ， 解 决 
了 因 和 销 催 石墨 化 引起 的 涂 层 附着 强度 降低 的 问题 。 

(5) 针对 难 加 工 金属 材料 零件 加 工 中 高 速 钢 和 硬 质 合 
金 刀 具 磨 损 破 损 严重 等 难题 ， 发 明了 特殊 用 途 的 超 硬 材料 
刀具 设计 制造 与 应 用 一 体 化 方法 ， 研制 了 超 硬 刀具 、 开 发 
设计 软件 和 应 用 数据 库 系统 。 

该 项 目 成 果 总 体 技术 达到 国际 先进 水 平 ， 部 分 切削 和 
刀具 技术 达到 国际 领先 水 平 ， 已 经 在 航空 航天 、 能 源 、 汽 
车 等 高 端 制 造 领 域 成 功 应 用 ， 显著 提 升 了 大 型 龙门 鱼 钳 
床 、 五 轴 加 工 中 心 等 先进 数控 机 床 的 运行 效能 ， 具 有 显著 
的 经 济 效益 和 社会 效益 。 

4. 飞行 器 大 型 薄 壁 整体 构件 高 速 低 应 力 铣 前 技术 

该 项 目 荣获 二 等 奖 ， 由 南京 航空 航天 大 学 和 西安 飞机 
工业 (和 集团) 有 限 责 任 公司 合作 完成 。 该 项 目 为 针对 航空 
器 大 型 薄 壁 整体 零件 加 工 变形 难题 而 研发 的 低 应 力 铣削 技 
术 体 系 ， 包 括 内 应 力 测 量 方法 、 工 艺 技术 、 加 工 刃 具 与 装 
备 。 主 要 创新 点 有 : 

(1) 提出 零件 精 加 工 前 构建 内 部 应 力 场 方案 ,发 明了 基 
于 斜 模 和 激光 散 斑 的 均匀 应 力 场 和 复杂 应 力 场 零件 内 应 力 测 
量 方法 与 装置 ， 解 决 了 适用 于 生产 环境 的 并 能 保持 零件 结构 
完整 的 内 应 力 测量 预 应 力 场 构 建 的 难题 ， 测 量 误差 <10% 。 . 

(2) 揭示 了 内 应 力 及 内 应 力 与 表面 残余 应 力 耦 合 的 变 
形 协 调 机 制 ， 发 明了 剩余 刚度 控制 等 多 种 整体 构件 加 工控 
EILER, WKF O. 8mm、 高 80mm HASSE 
零件 壁 厚 误差 <0.05mm， 为 大 运 、C919 重点 工程 加 工 的 
铁合金 大 型 薄 壁 整体 构件 直接 达到 设计 与 装机 要 求 。 

(3) 发 现 了 切削 状态 、 表 面 残 余 应 力 、 构 件 疲 劳 性 能 
之 间 的 影响 规律 ， 发 明了 主轴 变频 抑制 切削 闸 振 和 螺旋 铣 
孔 装 置 与 方法 等 多 种 工艺 、 刀 有 具 与 装置 ， 提 升 了 弱 刚 性 构 
ARS ED, AREA Y PER AL BY TARTA 
残余 应 力 ， 零 件 表面 应 力 水 平 降低 20% 以上。 

(4) 揭示 了 抑制 刀具 磨损 的 冷却 润滑 机 理 ， 发 现 了 低 
温 微量 润滑 工艺 与 装置 ， 抑 制 严重 刀具 磨损 及 对 表面 残余 
应 力 的 影响 ， 解 决 了 保持 低 应 力 切削 过 程 一 致 性 的 难题 ， 
刀具 寿命 提升 30% 以 上 ， 加 工效 率 提升 30% ~ 100% 。 

该 项 成 果 在 低 应 力 高 性 能 切削 技术 方面 的 原创 性 突 
出 ， 基 础 理论 与 应 用 技术 系统 全 面 ， 核 心 技 术 具 有 自主 知 
识 产 权 ， 突 破 了 大 型 飞机 等 多 种 型 号 飞行 器 关键 整体 构建 
的 加 工 瓶 颈 ， 对 我 国航 空 航天 型 号 工程 技术 攻关 与 装备 制 
造 具 有 重要 的 工程 应 用 价值 与 社会 意义 。 该 研究 成 果 处 于 
国内 领先 、 国 际 先进 水 平 。 

5 复杂 螺旋 曲面 数 控制 造成 套 技 术 及 装备 

该 项 目 荣获 二 等 奖 ， 由 沈阳 工业 大 学 、 中 国 石 油 天 然 
气 股 份 有 限 公 司 辽 河 油田 分 公司 、 山 西北 方 风雷 工业 集团 


有 限 公 司 和 沈阳 工大 科技 开发 有 限 公司 合作 完成 。 该 项 目 
为 螺旋 转子 、 定 子 共 罗 喘 合 副 零件 廓 形 的 粗 、 精 加 工 成 套 
制造 技术 及 装备 ， 包 括 加 工 理论 、 关 键 技 术 、 机 床 装 备 全 
过 程 的 创新 、 研 究 和 推广 应 用 。 主 要 创新 点 有 : 

(1) 揭示 了 圆 环形 盘 铣 刀 与 螺旋 曲面 廓 形 的 空间 包 络 
HE, RAT RT OE X. Z. C. A 四 轴 联 动 中 的 
A 轴 参 数 优化 并 固定 锁 紧 ， 变 为 、Z、C 三 轴 联 动 ) 高 效 
包 络 铣削 螺旋 曲 面 的 新 型 工艺 方法 ， 将 圆 环 形 盘 铣 刀 植 人 
共 建 的 螺旋 槽 中 ， 实 现 了 周 向 包 络 的 特殊 铣削 方法 。 该 方 
法 较 传统 的 高 速 钢 成 形 铣削 具有 更 高 的 刚度 ， 可 提高 加 工 
效率 12 倍 ， 提 高 加 工 精度 3 倍 。 在 此 基础 上 研制 了 4 个 
系列 数控 螺旋 铣床 ， 实 现 复杂 廓 形 螺旋 转子 全 行业 高 效 柔 
性 粗 铣 加 工 技术 的 推广 。 

(2) 揭示 了 砂 带 无 背 压 自由 抛光 复杂 螺旋 曲面 的 法 向 
等 抛 除 量 精密 抛光 原理 ， 发 明了 双 砂 带 高 效 抛光 曲面 的 新 
型 工艺 方法 ,研究 了 柔性 砂 带 与 工件 之 间 在 法 向 等 抛 除 量 
条 件 下 的 内 在 机 理 ， 优 化 确定 了 多 参数 复杂 交叉 作用 机 理 
模型 中 的 全 部 关键 工艺 参数 ， 在 此 基础 上 研制 了 两 个 系列 
的 数控 螺旋 曲面 抛光 机 床 ， 实 现 全 行业 螺杆 精密 抛光 工序 
由 手工 方式 、 粉 尘 环境 向 自动 方式 、 洁 净 环 境 的 变革 。 

(3) 揭示 了 内 螺旋 曲面 特殊 成 形 铣削 的 内 在 规律 ， 发 
明了 “ 轴 向 定 尺寸 盘 铣 刀 非典 型 成 形 铣削 内 螺旋 曲面 制造 
BR”, BET Ri RATO tE ye ut A St B| p BE a 
面 中 的 刀具 喘 合 规律 ， 在 此 基础 上 研制 了 1 个 系列 的 特殊 
专用 机 床 ， 达 到 了 新 型 螺杆 马达 定子 内 螺旋 曲面 细小 加 工 
的 实用 水 平 。 

(4) 攻克 了 螺旋 曲面 廓 形 误差 在 机 检测 、 分 析 与 误差 
补偿 技术 难题 ， 研 究 了 工件 表面 激光 反射 规律 ， 实 施 并 掌 
握 了 螺旋 曲面 工件 廓 形 误差 在 机 检测 和 反馈 补偿 的 核心 技 
术 ， 抛 光 廓 形 误差 由 补偿 前 的 0. 1mm 级 提高 到 国际 领先 
AE HY 0. Olmm 级 。 

该 项 目 成 果 具 有 完全 自主 知识 产权 ， 具 有 很 高 的 经 济 
效益 和 社会 效益 ， 不 但 在 国内 螺杆 马达 (R) 行业 建立 了 
新 型 制造 技术 体系 ， 推动 了 国内 螺旋 机 械 装 备 行业 的 技术 
跨越 ， 而 且 已 经 推广 到 德国 、 美 国 、 俄 罗斯 、 印 度 等 国 的 
40 余 家 企业 。 

6. 高 速 、 精 密 加 工 中 心 可 靠 性 与 性 能 测评 及 增长 技术 
的 研究 | 

该 项 目 荣 获 二 等 奖 ， 由 国家 机 床 质量 监督 检验 中 心 、 
北京 工业 大 学 、 北 京北 一 机 床 股份 有 限 公司 、 北 京 工 研 精 
机 股份 有 限 公 司 、 沈 阳 机 床 〈 集 团 ) 有 限 责任 公司 和 大 连 
机 床 集团 有 限 责 任 公司 合作 完成 。 该 项 目 成 果 为 一 种 新 型 
的 可 快速 测试 、 诊 断 、 分 析 、 消 除 /消减 数控 机 床 可 靠 性 
早期 故障 的 成 套 技术 。 主 要 创新 成 果 有 : 

(1) 高 速 精密 加 工 中 心 基 于 失效 征兆 特征 的 可 靠 性 小 
子 样 测评 技术 。 以 可 靠 性 强化 加 载 试验 为 基础 ， 利 用 加 载 
参数 和 工 况 参数 、 实 际 载 荷 参 数 和 工 况 参数 之 间 的 关系 、 
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可 靠 性 模型 和 算式 等 ， 开 发 出 可 靠 性 小 子 样 评价 方法 。 

(2) 高 速 精密 加 工 中 心 载荷 谱 和 工 况 谱 。 通 过 建立 加 
工 中 心 工 况 特性 分 布 数 学 模型 ， 摸 索 出 加 工 中 心 的 各 种 运 
动 参数 和 切削 参数 的 分 布 规律 ， 确 立 加 工 中 心 的 典型 工 况 
和 加 载 条 件 ， 为 加 工 中 心 可 靠 性 试验 提供 基础 依据 。 

(3) 高 速 精密 加 工 中 心 运行 过 程 精度 衰退 建 模 和 测评 
技术 。 通 过 建立 机 床 精度 衰退 模型 ， 模 拟 机 床 使 用 后 的 精 
度 衰 退 变化 情况 ,分 析出 衰退 变化 的 原因 和 规律， 并 进行 
精度 保持 性 好 坏 的 判定 。 

(4) 高 速 精密 加 工 中 心经 时 试验 技术 。 确 立 了 以 T 型 
方 体 试 验 件 和 铣 前 、 炙 削 进行 的 一 种 更 能 反映 机 床 综合 加 
工 能 力 的 经 时 试验 考核 方式 。 

(5) 高 速 精 密 加 工 中 心 综合 性 能 试验 技术 。 通 过 静态 
性 能 测试 、 动 态 性 能 测试 、 热 态 性 能 测试 的 综合 性 能 试验 
方法 和 试验 技术 ， 对 产品 是 人 否 达 到 设计 意图 ， 是 否 满足 市 
场 和 用 户 要 求 以 及 能 否 商品 化 进行 综合 评价 ， 对 发 现 的 问 
题 进行 总 结 并 提出 对 策 。 

(6) 高 速 精密 加 工 中 心动 态 性 能 测试 、 建 模 、 结 构 改 
进 及 分 析 技 术 。 通 过 ODS ( Operating Deflection Shape 工作 
变形 分 析 ) 测试 和 分 析 ， 对 比 不 同 空 转 下 测试 结果 ， 找 出 
薄弱 模 态 和 薄弱 环节 。 

(7) 加 工 中 心 可 靠 性 设计 和 分 配 技术 。 通 过 可 靠 性 模 
型 ， 进 行 可 靠 性 设计 、 计 算 校 核 、 可 靠 性 定量 计算 与 分 析 。 

(8) 基于 加 工 中 心 制造 装配 过 程 质 量 控制 的 可 靠 性 保 
障 技术 。 针 对 制造 和 装配 过 程 中 的 各 个 环节 ， 建 立 起 明确 
的 质量 职责 、 规 章 制度 、 保 障 措施 和 技术 要 求 等 。 

该 项 目 成 果 研 发 了 一 批 可 靠 性 试验 新 装置 ， 创 立 了 加 
工 中 心 可 靠 性 、 精 度 寿 命 试验 、 经 时 试验 等 新 方法 ， 形 成 
了 一 批发 明 专 利和 实用 专利 ， 培 养 了 一 批 可 靠 性 测试 方面 
的 人 才 ， 有 力 地 促进 了 我 国 数控 机 床 可 靠 性 的 提升 ， 取 得 
了 很 好 的 经 济 效 益 和 社会 效益 。 

7. 大 规格 数控 成 形 砂轮 磨 齿 机 技术 及 产品 

”该 项 目 荣获 二 等 奖 ， 由 陕西 秦 川 机 械 发 展 股 份 有 限 公 
司 完成 。 项 目 为 大 规格 系列 数控 成 形 砂 轮 磨 齿 机 (BAM 
工 齿 顶 圆 直 径 800 ~2 500mm， 最 小 加 工 齿 根 贺 直 径 100 ~ 
300mm， 模 数 20 ~35mm) 。 主 要 创新 点 有 : 

(1) 采用 模块 化 、 有 限 元 、 热 特 型 主动 设计 等 多 种 先 
进 设计 方法 和 手段 ， 缩 短 设计 周期 ， 提 高 设计 质量 ， 增 加 


机 床 刚度 和 工作 稳定 性 。 


(2) 自主 知识 产权 的 成 形 砂轮 磨 齿 机 专家 系统 ， 包 括 基 
于 工作 状态 下 呈 合 的 齿 廓 三 维修 形 技术 ， 可 减少 边缘 接触 和 
应 力 集中 ; 高 强度 齿 根 过 渡 曲 线 自动 生成 技术 ， 软 件 自动 生 
成 多 种 过 渡 曲 线 ， 满 足 重 载 齿轮 齿 根 强度 的 特殊 要 求 ; 成 形 
砂轮 廓 形变 速 修整 技术 ,可 根据 齿 廓 曲率 变化 ， 自 动 变 速 修 
正 ， 使 得 砂轮 顶部 更 加 锋利 ， 有 效 减少 烧伤 现象 的 发 生 ， 提 
高 磨 削 效率 ; 齿 面 扭曲 控制 技术 ， 可 根据 工件 参数 自动 优化 
调整 砂轮 轴 交 角 ， 改 变 接触 线 位 置 ， 有 效 改 善 磨 削 受 力 状态 ， 
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避免 齿 面 的 扭曲 ; 工件 表面 质量 控制 技术 ， 建 立 了 不 同 材质 、 
不 同 热 处 理 要 求 的 工艺 参数 数据 库 ， 磨 前 状态 智能 控制 技术 ， 
如 声 发 射 自 动 对 刀 、 防 撞 保 护 等 。 

(3) 在 机 测量 与 综合 误差 补偿 技术 。 在 机 测量 系统 具 
备货 形 、 齿 向 、 单 个 齿 距 偏差 及 齿 距 累积 偏差 功能 。 自 行 
开发 的 传动 链 误差 测试 仪 能 够 对 机 床 的 单 轴 运动 误差 、 多 
轴 联 动 运 动 误 差 、 插 补 误差 进行 测量 分 析 ， 为 调整 优化 机 
床 参数 提供 依据 。 

(4) 工件 软件 定位 技术 ， 在 对 工件 实际 安装 位 置 的 检 
W., 、 误 差分 析 处 理 的 基础 上 ， 建 立 补偿 模型 ， 实 现实 时 补偿 。 

大 规格 系列 数控 成 形 砂 轮 磨 齿 机 的 研制 成 功 ， 提 升 了 
大 型 BE. 、 重 载重 齿 面 齿轮 的 磨 削 效率 和 精度 ， 磨 齿 精 
度 达 到 3 级 以 上 ， 对 提高 我 国 高 端 装 备 制 造 水 平 、 满 足 国 
家 战略 和 国防 需求 具有 重要 意义 。 

8. 组 合式 和 大 直径 高 精度 超 硬 材料 切割 砂轮 研究 

该 项 目 荣获 二 等 奖 ， 由 郑州 磨料 磨 具 磨 削 研究 所 有 限 公 
司 完成 。 该 项 目 为 应 用 于 电子 信息 领域 的 高 精度 超 硬 材料 组 
合 切割 砂轮 和 大 直径 切割 砂轮 制造 技术 。 主 要 创新 点 有 : 

(1) 砂轮 内 在 质量 一 致 性 保障 技术 。 通 过 对 麻 具 的 稳 
压 设计 和 双 面 投料 工艺 ， 对 原材料 颗粒 直径 实施 一 致 性 控 
制 ， 保 证 砂轮 内 在 质量 的 一 致 性 ， 进 而 确保 切割 质量 的 一 
致 性 。 

(2) 隔 片 的 结构 优化 和 精密 研磨 工艺 。 通 过 对 隔 片 定 
位 面 的 结构 优化 和 精密 固 结 磨盘 研磨 工艺 ， 提 高 了 隔 片 的 
平面 度 和 尺寸 精度 ， 保 证 了 组 装 后 的 精度 。 

(3) 大 直径 高 精度 超 硬 材料 砂轮 应 力 校正 技术 。 自 主 
研制 了 应 力 变 形 校正 机 ， 通 过 对 碾 压 接触 方式 和 碾 压 力 对 
变形 影响 的 研究 ， 确 定 不 同 变 形 条 件 下 碾 讨 头 的 结构 、 压 
力 范围 和 碾 压 方法 ,改善 了 钢 基 体内 部 应 力 分 布 状 况 ， 提 
高 了 基体 的 平面 度 和 刚性 。 

该 项 目 产品 经 国家 磨料 磨 具 质 量 监督 检验 中 心 检 测 ， 
组 刀 数 量 、 精 度 、 对 称 度 、 平 面 度 等 指标 达到 国外 产品 水 
平 。 经 用 户 使 用 证 明 ， 其 切割 工件 尺寸 精度 达到 国外 同类 
产品 先进 水 平 。 

9. 高 效 精密 单 向 走 丝线 切 制 加 工 技术 与 装备 

该 项 目 荣 获 二 等 奖 ， 由 苏州 电 加 工 机 床 研究 所 有 限 公 


司 、 苏 州 三 光 科技 股份 有 限 公司 、 上 海 交 通 大 学 和 哈尔滨 
工业 大 学 合作 完成 。 该 项 目 为 高 效 精密 五 轴 四 联动 数控 单 
向 走 丝线 切割 机 床 。 主 要 创新 点 有 : 

(1) 高 刚度 、 高 稳定 的 主机 设计 。 利 用 先进 的 软件 分 
析 技 术 以 及 正面 走 丝 布局 、 对 称 结构 设计 、 隔 热 措施 、 运 
动 轴 财 环 控制 、 零 位 检测 与 补偿 等 技术 措施 ， 保 证 了 机 床 
的 高 刚性 和 热 稳定 性 。 

(2) 微 张力 下 的 恒 张力 、 恒 线 速 高 效 稳定 的 运 丝 系 
统 。 通 过 伺服 电动 机 和 角 位 移 传感器 ， 实 现 b 0. 05mm $A 
丝 微 张力 下 便 张 力 、 恒 线 速 控制 。 由 钼 丝 简 背 压 力 调 速 电 
动机 、 可 数字 精确 调整 的 磁粉 制动器 、 过 渡轮 、 收 丝 机 构 
等 组 成 的 运 丝 系统 ， 具 有 结构 简单 、 运 行 可 靠 、 寿 命 长 、 
调 速 范围 广 和 走 丝 速度 稳定 等 特点 。 

(3) 高 成 功率 的 自动 穿 丝 系统 。 在 综合 电动 、 气 动 、 
喷 流 、 控 制 、 检 测 等 多 项 技术 的 基础 上 ， 研 发 成 功 了 稳 
定 、 可 靠 的 自动 穿 丝 系 统 。 

(4) 高 性 能 的 工作 液 系统 ， 通 过 变频 器 调节 泵 转速 实 
现 对 压力 、 流 量 的 控制 ， 满 足 不 同 工 况 下 的 工艺 需求 ; X 
用 数字 电导 率 仪 ， 对 工作 液 进行 自动 离子 交换 ， 保 证 工作 
液 导 电 率 在 需要 的 范围 内 ; 采用 冷水 机 对 工作 液 进 行 
温 控 。 

(5) 研发 成 功 了 高 效 防 电 解 无 电阻 超 鹤 高 峰值 脉冲 电 
源 和 微 精 加 工 脉冲 电源 ， 具 有 高 效 、 微 精 、 防 电解 、 绿 色 
及 智能 等 特点 。 

(6) 以 工业 PC 机 为 基础 ， 研 发 成 功 了 单 向 走 丝 电 火 
花 切 割 机 床 五 轴 四 联动 数控 系统 ， 除 具有 基本 的 轨迹 控制 
功能 外 ， 还 丰富 了 工艺 数据 库 和 工艺 专家 系统 ， 提 高 了 揽 
角 切 割 精 度 的 控制 策略 以 及 边 厚 度 切 割 的 自 适应 控制 ， 实 
现 了 加 工人 参数 的 自动 调用 和 加 工 过 程 的 自 适应 控制 。 

该 项 目 在 加 工 表 面 最 佳 粗 烟 度 、 切 割 精度 、 自 动 穿 丝 
功能 、 工 艺 数据 库 / 专 家 系统 及 数控 系统 性 能 方面 ,已 达 
到 或 接近 国外 高 档 机 水 平 ， 在 最 大 切割 效率 及 最 细 电 极 丝 
直径 方面 略 有 差距 。 该 项 目的 研发 成 功 ， 对 我 国 掌握 高 档 
低速 走 丝 机 床 复杂 核心 技术 ， 缩 短 与 国际 先进 技术 的 差 
上 距 ， 具 有 重要 意义 。 

(BEA: 中 国 机 床 工具 工业 协会 周 敏 森 ] 





2014 年 ， 机 床 工具 行业 各 标准 化 技术 委员 会 在 国家 标 
准 化 管理 委员 会 的 指导 下 ， 坚 持 为 行业 服务 、 为 企业 技术 
进步 服务 ， 较 圆满 地 完成 了 国家 标准 、 行 业 标 准 的 制 修订 
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计划 及 所 承担 的 标准 咨询 、 宣 贯 等 工作 。 


一 、 标 准 制 修订 完成 情况 
2014 年 ， 机 床 工具 行业 现 有 国家 标准 共计 784 项 。 其 


中 ， 强 制 性 国家 标准 69 项 、 推 荐 性 国家 标准 715 项 。 现 
有 行业 标准 共计 1 355 项 ， 其 中 ， 强 制 性 行 ARE 2 项、 
推荐 性 行业 标准 1 353 项 。 现 有 标准 共计 2 139 Mo SLK 


产品 与 技术 


工具 行业 现 有 标准 数量 见 表 1。 
标准 制 修订 情况 见 表 2。 


各 标准 化 技术 委员 会 完成 


X1 机 床 工具 行业 现 有 标准 数量 


序号 标准 化 技术 委员 会 名 称 国家 标准 (强制 /推荐 ) (项 ) 行业 标准 ( 强制/ 推荐) (项 ) 


166 (10/156) 


l 全 国 金属 切削 机 床 标准 化 技术 委员 会 
2 全 国 特种 加 工 机 床 标准 化 技术 委员 会 
3 全 国 木 工 机 床 与 刀具 标准 化 技术 委员 会 
4 全 国 铸造 机 械 标准 化 技术 委员 会 

5 全 国 锻压 机 械 标准 化 技术 委员 会 

6 全 国 刀具 标准 化 技术 委员 会 

7 全 国 量具 量 仪 标准 化 技术 委员 会 


8 | “全国 磨 料 麻 具 标准 化 技术 委员 会 
全 国 工业 机 械 电 气 系统 标准 化 技术 委员 会 

10 | “全 国 机 床 数控 系统 标准 化 技术 委员 会 
合计 


表 2 各 标准 化 技术 委 


标准 化 技术 委员 会 名 称 国家 标准 制 修订 数量 (项) 


l 全 国 金属 切削 机 床 标准 化 技术 委员 会 


2 全 国 特种 加 工 机 床 标准 化 技术 委员 会 
3 全 国 木 工 机 床 与 刀具 标准 化 技术 委员 会 
4 全 国 铸造 机 械 标准 化 技术 委员 会 

5 全 国 锻压 机 械 标准 化 技术 委员 会 

6 全 国 刀具 标准 化 技术 委员 会 

7 全 国 量具 量 仪 标准 化 技术 委员 会 


8 全 国 磨料 磨 具 标准 化 技术 委员 会 
9 全 国 工业 机 械 电 气 系统 标准 化 技术 委员 会 
10 全 国 机 床 数 控 系 统 标准 化 技术 委员 会 


合计 


二 、 国 际 标 准 化 工作 

1. 国际 标准 投票 工作 

当前 ， 机 床 工 具 行 业 有 4 个 标准 化 技术 委员 会 具有 国 
际 标准 投票 资格 ， 这 些 标准 化 技术 委员 会 对 每 一 项 国际 标 
准 认真 审阅 ,广泛 征求 行业 意见 并 汇总 意见 后 进行 投票 。 
4 个 标准 化 技术 委员 会 共 完成 国际 标准 投票 36 m, Hr: 
全 国 金属 切削 机 床 标 准 化 技术 委员 会 完成 投票 5 ER, CE 
磨料 磨 具 标准 化 技术 委员 会 完成 投票 12 票 ， 全 国 刀具 标 
准 化 技术 委员 会 完成 投票 23 票 ， 全 国 工 业 机 械 电 气 系统 
标准 化 技术 委员 会 完成 投票 8 票 。 

2. 实质 性 参与 国际 标准 制 修订 工作 

全 国 金属 切 前 机 床 标准 化 技术 委员 会 对 5 项 委员 会 草 
案 和 5 项 国际 标准 草案 进行 了 投票 表决 。 与 其 他 成 员 国 一 








533 (2/531) 
30 (5/25) 41 
65 (17/48) 122 
29 (9/20) 156 
45 (17/28) 175 
242 120 
71 84 
75 100 
41 (11/30) 22 
14 2 


784 (69/715) 1 355 (2/1 353) 


会 完成 标准 制 修订 情况 


行业 标准 制 修订 数量 (项 ) 
69 


起 对 20 项 国际 标准 进行 了 五 年 复审 。 

全 国 金属 切削 机 床 标准 化 技术 委员 会 于 2014 年 5 月 组 团 
出 席 了 ISOZTC39/SCc2“ 金 属 切 削 机 床 检验 条 件 ” 分 技术 委员 
会 在 华盛顿 召开 的 第 77 次 国际 会 议 。 会 议 讨 论 了 : ISO/CD 
13041 -2《 数 控 车 订 和 车 前 中 心 检验 条 件 第 2 部 分 : MI 
车 前 机 床 》，1SOACD 3070 -2《 了 卧 式 锌 铣床 检验 条 件 第 2 部 
分 : 立柱 移动 工作 台 固 定式 机 床 》，ISO 230 - 2/CD Amd 1 
《机 床 检验 通则 第 2 部 分 数控 机 床 的 定位 精度 和 重复 定位 
精度 的 确定 ”附录 E), ISO/DIS 230 -7《 机 床 检验 通则 第 
7 部 分 :回转 轴线 的 几何 精度 》，ISOADIS 11090 -1.2《 电 火 
花 机 床 第 1 部分: 单 柱 机 床 》，ISOADIS 11090 -2.2 (EK 
EUR 第 1 部 分 : 双 柱 机 床 》，ISOADIS 14137《 术 语 和 精度 
检验 》，ISOADIS 13041 -5 《数控 车 床 和 车 前 中 心 检验 条 件 
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第 5 部 分 ; 速度 、 进 给 及 插 补 精度 》，ISO/DIS 10791 - 7.2 
《加 工 中 心 检验 条 件 第 7 部 分 : 精 加 工 试 件 精度 检验 》， 
ISO10791 —7/NP Amd1《 加 工 中 心 及 检验 条 件 第 7 部 分 : 精 
加 工 试 件 - 附录 : S 试 件 》，NWIP - 卧 式 数控 平面 拉 床 ， 
NWIP - 立 式 数控 平面 拉 床 ，ISO/FDIS 1986 - 1 (EMRE EF 
HER 第 1 部 分 : 工作 台 长 度 至 1 600mm BEL), IS0/ 
FDIS 230 -2《 机 床 检验 通则 第 2 部 分 : 数控 机 床 的 定位 精 
度 和 重复 定位 精度 的 确定 》， 会 议 还 重点 讨论 了 我 国 根据 英国 
会 议 代表 提出 的 意见 修改 后 的 “S 试 件 ”CD 稿 。 

积极 推进 我 国 “S 试 件 ” 国 际 标准 提案 工作 ， 这 项 工 
作 具 有 重要 而 深远 的 意义 。 在 技术 上 ， 不 仅 可 以 解决 五 轴 
联动 加 工 机 床 的 验收 问题 ， 而 且 可 以 发 现 和 寻找 影响 机 床 
加 工 精度 的 故障 原因 ， 并 可 以 解决 机 床 精度 丧失 或 降低 后 
修复 的 问题 等 。 同 时 ， 也 标志 着 我 国 金属 切削 机 床 行业 在 
落实 国家 标准 化 管理 委员 会 关于 实质 性 参与 国际 标准 化 活 
动 中 又 迈 出 了 坚实 的 一 步 ， 我 国 在 国际 标准 化 组 织 中 的 影 
响 进一步 扩大 。 

全 国 磨 料 磨 具 标 准 化 技术 委员 会 对 日 ISOATC29/SC5 
“砂轮 与 磨料 磨 具 ”技术 委员 会 。 全 国 磨 料 磨 具 标准 化 技 
术 委 员 会 完成 了 5 项 国际 标准 阶段 性 草案 和 7 项 国际 标准 


复审 项 目的 投票 ， 完 成 了 金刚 石 微粉 国际 标准 草案 稿 和 国 


际 标准 提案 表 的 中 英文 编制 工作 ， 并 组 织 行业 专家 对 上 述 
文件 进行 了 审议 。 

$ ISO/TC29 秘书 处 以 及 会 议 组 委 会 的 茹 请 和 国家 标 
准 化 管理 委员 会 的 委派 ， 全 国 刀具 标准 化 技术 委员 会 组 织 
了 中 国 刀具 标准 代表 团 参加 了 于 2013 年 5 月 17 日 在 德国 
柏林 DIN 总 部 召开 的 ISO/TC29 第 24 次 会 议 。 

全 国 工业 机 械 电 气 系统 标准 化 技术 委员 会 对 口 IEC/TC 
(机 械 电气 安全 ) ， 紧 密 跟 踪 IEC/TCH 国际 标准 的 发 展 动向 ， 
积极 参与 各 项 国际 标准 化 活动 ， 完 成 了 8 项 国际 标准 投票 工 
作 ， 积 极 推动 我 国 机 床 标准 的 国际 化 工作 。2014 年 6 月 16 一 
19 日 ， 在 厦门 组 织 召 开 了 IEC/TCAA/ PTG0204 -34 第 三 次 国际 
工作 组 会 议 。 来 自 美国 、 德 国 、 韩 国 、 日 本 和 中 国 的 25 名 
IEC/TC44/PT60204 -34 成 员 国 注册 专家 出 席 了 会 议 。 在 会 议 
E, 中 国 专 家 报告 了 IEC 60204 -34 国际 标准 项 目 自 第 二 次 国 
际 工作 组 会 议 后 至 第 三 次 国际 会 议 召 开 前 的 工作 进展 情况 ; 
对 WD 60204 -34 征求 意见 汇总 家 (IEC 44/684/CC 文件 ) 中 
的 130 条 意见 进行 了 逐条 讨论 ， 对 意见 处 理 达 成 了 共识 ， 形 
成 了 会 议 处 理 意见 ， 并 确定 下 阶段 将 形成 60204 — 34 2CD f; 
讨论 了 1E060204 -34 国际 标准 项 目下 一 步 的 工作 计划 和 进度 
安排 。 全 国 工业 机 械 电气 系统 标准 化 技术 委员 会 还 参加 了 
2014 年 度 IEC/TCAA 国际 标准 化 全 体会 议 、MT60204 -1 第 19 
次 和 第 20 次 国际 工作 组 会 议 。 

三 、 标 准 信息 和 咨询 服务 工作 

行业 标准 化 技术 咨询 服务 工作 是 机 床 工具 行业 各 标准 
化 技术 委员 会 的 一 项 日 常 工作 。 

2014 年 ， 全 国 金属 切削 机 床 标准 化 技术 委员 会 为 企业 
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提供 标准 技术 咨询 32 次 。 

全 国 特种 加 工 机 床 标准 化 技术 委员 会 2014 年 继续 与 
中 国 机 康 工具 工业 协会 特种 加 工 机 床 分 会 合作 开展 “达标 
认定 产品 ”活动 。 多 年 “达标 认定 产品 ”的 组 织 实 施 ， 
不 但 有 力 地 推动 了 企业 产品 质量 的 提高 ， 促 进 了 企业 的 自 
主 贯 标 ， 而 且 创建 了 品牌 ， 促 进 了 产品 销售 ， 具 有 明显 的 
效果 。 为 成 员 单 位 和 其 他 企业 提供 标准 及 信息 资料 服务 ， 
所 归口 的 标准 及 相关 标准 资料 齐全 ， 很 好 地 满足 了 行业 
所 需 。 

做 好 标准 咨询 解释 工作 。JB/AT 11999. 1 一 2014 《数控 
往复 走 丝 型 多 次 切割 电 火 花 线 切 割 机 床 ”第 1 部 分 : 精度 
检验 》 和 JB/T 11999. 2 一 2014《 数 控 往复 走 丝 型 多 次 切割 
电 火 花 线 切割 机 床 第 2 部 分 : 技术 条 件 》 两 项 行业 标准 
于 2013 年 完成 制定 ，2014 年 7 月 由 工业 和 信息 化 部 批准 
发 布 。 考 虑 到 两 项 标准 在 促进 产品 水 平 提高 、 加 速 行业 转 
型 升级 中 的 重要 作用 ， 以 及 泰州 在 数控 往复 走 丝 型 多 次 切 
割 电 火花 线 切割 机 床 制 造 生产 中 的 比重 ， 为 使 标准 能 够 切 
实 实施 ， 全 国 特种 加 工 机 床 标准 化 技术 委员 会 联合 中 国 机 
床 工具 工业 协会 特种 加 工 机床 分 会 、 机 械 工 业 电 加 工 机 床 
产品 质量 监督 检测 中 心 ， 在 泰州 特种 加 工 机 床 行业 协会 的 
协作 配合 下 ， 于 2014 年 10 月 在 泰州 市 举办 了 《数控 往复 
走 丝 型 多 次 切割 电 火 花 线 切割 机 床 》 系列 行业 标准 宣 贯 
会 。 泰 州 市 近 50 家 企业 的 主要 负责 人 或 技术 主管 人 员 共 
60 余人 参加 了 宣 贯 会 。 在 宣 贯 会 上 上 ， 有 关 专 家 宣讲 了 
《数控 往复 走 丝 型 多 次 切割 电 火 花 线 切 制 机 床 》 系列 行业 
标准 制定 的 背景 情况 及 贯彻 实施 该 系列 标准 的 意义 ; 介绍 
了 电 火 花 加 工 机 床 检测 的 一 般 要 求 与 特点 ， 并 对 《数控 往 
复 走 丝 型 多 次 切割 电 火 花 线 切割 机 床 .第 1 部 分 : 精度 检 
验 》 和 《数控 往复 走 丝 型 多 次 切割 电 火 花 线 切 割 机 床 第 
2 部 分 : 技术 条 件 》 两 项 行业 标准 进行 了 解读 ; 还 介绍 了 
电 火 花 线 切割 机 床 产 品 的 整个 标准 体系 情况 以 及 3 种 产品 
( 单 向 走 丝 型 电 火 花 线 切割 机 床 、 往 复 走 丝 型 电 火 花 线 切 
割 机床 和 往复 走 丝 型 多 次 切割 电 火花 线 切割 机 床 ) 标准 的 
指标 对 比 。 

2014 年 ， 全 国 铸造 机 械 标 准 化 技术 委员 会 为 企业 提供 
标准 技术 咨询 共 40 余 次 ， 对 企业 提出 的 标准 条 文 进行 解 
释 ， 为 贸易 、 司 法 鉴定 提供 技术 指导 ， 并 为 相关 企业 提供 
近 100 余 项 标准 文本 。 此 外 ， 还 协助 行业 内 企业 制定 企业 
标准 2 项 。2014 4 5 月 17 一 18 日 ， 在 湖南 省 湘潭 市 召开 
的 可 靠 性 标准 宣 贯 会 议 上 ， 对 IB/T 11558—2013 (HAR 
混 砂 机 可 靠 性 试验 方法 》、JBAMT 11556—2013 (Bh (T) 
丸 清理 设备 ”可 靠 性 试验 方法 》 以 及 JB/T 11557 一 2013 
《 热 室 、 卧 式 冷 室 压铸 机 可 靠 性 试验 方法 》3 WTA 
性 标准 进行 了 宣 贯 ， 对 有 关 产 品 开展 可 靠 性 试验 的 测试 条 
件 、 试 验方 法 、 试 验 数据 的 采集 、 数 据 处 理 、 试 验 结 采 的 
判定 等 进行 了 解读 。 来 自 企业 、 质 检 机 构 共 43 家 单位 的 
61 名 代表 参加 了 本 次 会 议 。 


全 国 锻压 机 械 标准 化 技术 委员 会 加 强 标准 宣 贯 培训 工 
作 ， 努 力 提高 行业 标准 化 工作 水 平 ; 加 强 锻压 机 械 行业 强 
制 性 标准 的 宣 贯 ， 联 合 地 方 质 检 部 门 召 开 各 类 宣 贯 会 议 4 
次 。 全 国 锻压 机 械 标准 化 技术 委员 会 秘书 处 为 企业 提供 所 
需 的 标准 信息 服务 和 标准 咨询 ， 满 足 企业 对 标准 的 需求 ; 
及 时 为 社会 、 企 业 、 质 检 机 构 提供 所 需 的 新 标准 文本 ， 为 
企业 提供 标准 咨询 180 多 次 ， 提 供 400 多 项 标准 文本 服 
务 ， 为 企业 、 中 介 机 构 、 社 会 团体 、 法 院 等 提供 标准 解释 
48 次 。 | 

全 国 刀具 标准 化 技术 委员 会 通过 网 络 、 电 话 、 信 件 等 
手段 ， 做 好 标准 咨询 和 资料 服务 工作 ， 服 务 次 数 达 100 £ 
次 。 全 国 刀具 标准 化 技术 委员 会 秘书 处 组 织 行 业内 和 孔 加 工 
刀具 专家 编写 的 现代 切削 刀具 实用 技术 从 书 《 常 用 和 孔 加 工 
刀具 》 和 《高 效 高 精度 孔 加 工 刀 具 》， 经 过 专家 们 的 努力 
和 多 次 的 协调 ， 已 经 提交 出 版 。 

全 国 量具 量 仪 标准 化 技术 委员 会 秘书 处 要 求 ， 承 担 标 
准 起 草 的 人 员 必 须 参加 中 国 机 械 工 业 联 合 会 举办 的 机 械 工 
业 标 准 编写 人 员 资 格 培训 ， 未 取得 中 国 机 械 工 业 联合 会 颁 
发 的 “机 械 工 业 标准 编写 人 员 资 格 证 ”， 不 能 承担 标准 的 
起 草 工 作 。 本 年 度 参加 培训 并 取得 “机 械 工 业 标准 编写 人 
员 资格 证 ”的 共有 12 人 ， 取 得“ 机械 工业 标准 复核 人 员 
资格 证 ”的 有 2 人 。 秘 书 处 利用 网 刊 和 网 站 、 专 用 EE - 
mail 及 公用 邮箱 或 电话 等 多 种 形式 开展 标准 咨询 工作 。 另 
外 ， 秘 书 处 与 机 械 工业 量具 量 仪 质 检 中 心 同 在 成 都 工具 检 
测 所 内 ， 结 合 产 品 检测 业务 ， 还 为 部 分 企业 的 产品 检验 提 
供 技 术 咨 询 、 帮 助 ， 指 导 其 起 草 、 完 善 企业 的 检验 标准 。 

全 国 磨料 磨 具 标 准 化 技术 委员 会 为 贯彻 工业 和 信息 化 
部 及 中 国 机 械 工 业 联 合 会 对 行业 标准 制 修订 规范 性 的 新 要 
求 ， 提 高 标准 的 起 草 和 报批 质量 ， 规 范 各 种 文件 材料 ， 全 
国 磨料 磨 具 标准 化 技术 委员 会 秘书 处 于 2014 年 6 月 12 一 
15 日 在 河南 省 郑州 市 组 织 召 开 了 9 项 行业 标准 项 目 起 草 人 
员 培 训 会 及 标准 草案 审查 会 ，30 余人 参加 了 会 议 。 会 上 传 
达 并 讲解 了 行业 标准 制 修 订 工 作 的 新 要 求 及 标准 起 草 过 程 
中 的 有 关 问 题 和 注意 事项 。 同 时 ,组织 标准 起 草 工作 组 按 
照 新 要 求 集中 审查 、 讨 论 和 修改 行业 标准 草案 及 相关 
材料 。 

2013 FERM 2014 年 6 月 ， 国 家 标准 化 管理 委员 会 
分 别 批准 发 布 了 GB/T 2493 一 2013《 和 砂轮 的 回转 试验 方 
HE) (16% GB/T 2493—1995) 和 GB 2494 一 2014《 固 结 磨 
RO 安全 要 求 》 (代替 GB 2494—2003) 两 项 国家 标准 ， 
实施 日 期 分 别 为 2014 年 10 月 1 日 和 2015 年 1 月 1 日 。 这 
两 项 国家 标准 与 原 标 准 相 比 内 容 变化 较 大 ， 同 时 也 是 砂轮 
产品 的 基础 性 标准 ， 关 联 标准 多 ,行业 影响 大 ， 是 规范 我 
国 固 结 磨 具 产品 生产 、 销 售 等 活动 的 基本 技术 依据 ， 对 行 
业 发 展 起 着 重要 的 导向 作用 。 全 国 磨料 磨 具 标准 化 技术 委 
员 会 秘书 处 联合 国家 磨料 磨 具 质 量 监督 检验 中 心 编写 了 标 
准 宣 贯 教材 ， 并 于 3 一 7 月 在 全 国 几 个 主要 的 固 结 磨 具 产 
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业 集 聚 区 举办 了 8 期 检验 人 员 培 训 班 ， 对 这 两 项 标准 进行 
了 讲解 和 宣 贯 ， 确 保 了 各 固 结 磨 具 生 产 企业 做 好 实施 前 的 
各 项 准备 工作 ， 收 到 了 很 好 的 效果 。 

全 国 机 床 数控 系统 标准 化 技术 委员 会 负责 牵头 制定 的 
《机 床 数控 系统 可靠 性 设计 》 标 准 已 正式 实施 。 按 照 标 
准 实施 的 有 关 要 求 ， 已 在 国内 主要 的 机 床 数 控 系 统 企 业 
(武汉 华中 数控 股份 有 限 公 司 、 广 州 数控 设备 有 限 公 司 等 ) 
开展 了 应 用 。 辣 时 ， 就 标准 条 款 的 理解 和 应 用 中 可 能 会 存 
在 的 问题 等 内 容 向 几 家 数控 系统 企业 的 技术 骨干 提供 了 培 
训 ， 本 年 度 累计 培训 12 人 次 。 

四 、 标 准 化 科研 情况 

2014 年 ， 全 国 金属 切削 机 床 标准 化 技术 委员 会 与 国家 
机 床 质量 监督 检验 中 心 共同 承担 了 国家 重大 专项 “高 档 数 
控 机 床 、 数 控 系 统 及 功能 部 件 关 键 技术 标准 与 测试 平台 标 
准 研究 ”课题 。 通 过 该 项 目的 实施 ， 将 搭建 起 高 档 数控 机 
床 、 数 控 系 统 及 功能 部 件 关键 技术 的 测试 平台 ， 制 定 90 
项 金属 切削 机 床 行业 标准 。2014 年 ， 中 国 机 械 工业 联合 会 
安排 了 对 “十 二 五 ”技术 标准 体系 进行 修订 的 工作 。 全 国 
特种 加 工 机 床 标 准 化 技术 委员 会 完成 了 标准 体系 特种 加 工 
机 床 部 分 的 修订 编制 ， 对 标准 体系 表 作 了 调整 ， 还 提出 了 
2015 年 新 制定 的 标准 项 目 。2014 年 12 月 ， 中 国 机 械 工业 
联合 会 布置 开展 “十 三 五 ”标准 化 规划 的 编制 工作 。 全 国 
特种 加 工 机 床 标准 化 技术 委员 会 承担 了 特种 加 工 机 床 部 分 
的 编制 工作 ， 现 已 完成 初稿 ， 提 请 委员 讨论 并 征求 意见 。 

全 国 铸造 机 械 标 准 化 技术 委员 会 受 山 东 省 标准 化 研究 
院 的 委托 ， 完 成 了 公益 性 课题 “可 持续 性 融入 标准 的 适应 
性 研究 ”标准 试点 工作 ， 并 按 要 求 完 成 了 试点 报告 。 应 行 
业 企 业 的 要 求 ， 拟 定 了 《压铸 单元 ERR) HRE 
准 ， 待 标准 化 技术 委员 会 审定 。 

全 国 锻压 机 械 标准 化 技术 委员 会 按 计划 完成 重大 专项 
课题 “高 档 数 控 机 床 与 基础 制造 装备 技术 规范 与 标准 研究 
一 一 数控 、 高 速 冲 压 设备 可 靠 性 研究 ”中 有 关 可 靠 性 技术 
标准 的 研究 项 自 ， 完 成 了 质 检 公益 专项 课题 一 一 数控 闭 式 
多 连 杆 压 力 机 技术 标准 研究 课题 的 研究 工作 。 

全 国 刀具 标准 化 技术 委员 会 秘书 处 对 本 行业 承担 的 国 
家 重大 专项 “复杂 数控 刀具 创新 能 力 平 台 建 设 ”“ 汽 车 、 
航空 航天 和 发 电 设备 用 高 效 精密 数控 刀具 高 可 靠 性 设计 制 
造 与 切 前 性 能 评价 ”和 “高 性 能 刀具 检测 技术 标准 研究 与 
测试 平台 建设 ”等 项 目 进行 跟踪 ,项 目 涉及 国家 标准 和 行 
业 标 准 近 60 项 。 为 了 确保 项 目的 顺利 开展 ， 标 准 化 技术 
委员 会 秘书 处 主动 与 重大 专项 负责 单位 联系 、 协 调 ， 并 通 
过 标准 项 目 申报 程序 进行 立项 ， 进 行 标准 项 目 制 定 过 程 的 
协调 ， 共 完成 了 18 项 。 

全 国 机 床 数 控 系 统 标准 化 技术 委员 会 紧密 跟踪 “高 档 
数控 机 床 与 基础 制造 装备 ”的 项 目 ， 及 时 转化 专项 课题 的 
科研 成 果 ， 当 前 已 形成 9 项 标准 ， 具 体 为 : MAIER 
Zt 可 靠 性 工作 总 则 》 (20120834 -T-604)、《 机 床 数 控 
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系统 “可靠 性 管理 》 (20120835 -T-604)、《 机 床 数控 系 
# ”可靠 性 设计 》 (BAA, GB/T 29545 一 2013 ) CPLA 
数控 系统 ”可靠 性 测试 与 评定 》( 已 报批 )、《 高 性 能 机 床 
数控 系统 ”可靠 性 评价 方法 》 (已 发 布 ，JB/T 11763 一 
2014) 、《 高 档 与 普及 型 机 床 数 控 系 统 第 1 部 分 : 数控 装 
置 的 要 求 及 验收 规范 》( 已 报批 )、《 高 档 与 普及 型 机 床 数 
BAR 第 2 部 分 : 主轴 驱动 装置 的 要 求 及 验收 规范 》 
(已 报批 ) 、《 高 档 与 普及 型 机 床 数控 系统 第 3 部 分 : 交 
流 伺 服装 置 的 要 求 与 验收 规范 》 (已 报批 ) 和 《机 床 数控 
系统 ”编程 代码 》(20130802 -T -604) 。 

全 国 工 业 机 械 电气 系统 标准 化 技术 委员 会 联合 沈阳 高 
精 数控 技术 有 限 公司 等 单位 申报 的 “高 档 数控 机 床 与 基础 
制造 装备 ”科技 重大 专项 课题 “数控 系统 功能 安全 技术 研 
究 ” 顺 利 启动 ， 该 课题 的 研究 成 果 将 为 TEC 60204 - 34 国 
际 标准 项 目的 研制 起 到 积极 的 推进 作用 。 全 国 工 业 机 械 电 
气 系统 标准 化 技术 委员 会 承担 的 “高 档 数控 机 床 与 基础 制 
造 装备 ”科技 重大 专项 标准 子 课 题 还 包括 “数控 系统 关键 
技术 标准 与 综合 性 能 检测 体系 研究 ”和 “伺服 驱动 及 电机 
测试 技术 规范 及 标准 研究 ”。 根 据 课题 任务 书 的 有 关 规 定 ， 
将 着 重 开展 数控 基础 通用 标准 、 数 控 重 要 安全 技术 标准 、 
开放 式 数 控 系 统 标准 、 伺 服 驱动 及 电机 测试 技术 、 数 控 编 
程 语 言 等 关键 技术 标准 的 研究 。 通 过 跟踪 数控 技术 国际 标 
准 化 发 展 动态 ， 分 析 国 内 本 专业 技术 发 展 需求 ， 完 成 一 批 
急需 的 关键 技术 标准 研究 工作 ， 预 计 将 制定 55 项 标准 ， 
这 些 成 果 的 完成 ， 不 仅 完善 了 本 专业 标准 体系 ， 且 有 助 于 
提升 本 专业 标准 的 技术 水 平 。 

五 、 行 业 标准 化 组 织 管理 工作 及 会 议 情 况 

1. 标准 化 技术 委员 会 组 织 机 构 管理 情况 

2014 年 ， 根 据 《 全 国 专业 技术 委员 会 章程 》， 全 国 金 
属 切 前 机 床 标准 化 技术 委员 会 、 全 国 锻压 机 械 标准 化 技术 
委员 会 、 全 国 刀 具 标 准 化 技术 委员 会 、 全 国 量具 量 仪 标准 
化 技术 委员 会 、 全 国 机 床 数控 系统 标准 化 技术 委员 会 、 全 
国 工 业 机 械 电 气 系 统 标准 化 技术 委员 会 等 6 个 标准 化 技术 
委员 会 圆满 完成 本 届 标 准 化 技术 委员 会 的 工作 ， 经 过 严 
谨 、 认 真 的 筹备 及 委员 征集 、 考 核 等 工作 ， 上 报 申请 换 
EEF 

各 标准 化 技术 委员 会 根据 工作 需要 及 企业 改革 的 变 
化 ， 及 时 调整 标准 化 技术 委员 会 的 人 员 组 成 结构 ， 为 标准 
化 技术 委员 会 的 工作 提供 了 新 动力 。 

2. 成 立 “ 数 控 机 床 及 其 应 用 标准 化 咨询 委员 会 ” 

2014 年 10 H 17 日， 中 国 机 床 工 具 工 业 协 会 经 过 认真 
筹备 ， 数 控 机 床 及 其 应 用 标准 化 咨询 委员 会 (以 下 简称 
“咨询 委 ”) 在 北京 成 立 并 召开 了 第 一 次 工作 会 议 。 国 家 
标准 化 管理 委员 会 朋 明 汉 总 工程 师 出 席 会 议 并 讲话 。 来 自 
相关 企业 和 用 户 、 高 校 、 行 业 协 会 、 政 府 部 门 、 标 准 化 技 
术 委 员 会 的 专家 及 代表 共 32 人 参加 了 会 议 。 

当前 ， 数 控 机 床 及 其 应 用 领域 相关 标准 化 技术 委员 会 
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CA 104, 成 立 咨询 委 是 为 了 更 好 地 加 强 产业 链 上 下 游 
标准 化 的 统筹 协调 。 下 一 步 咨询 委 的 工作 ， 一 是 要 强化 标 
准 化 协调 ， 要 站 在 国家 的 高 度 ， 从 整体 上 协调 强化 标准 化 
体系 ， 二 是 做 好 标准 化 咨询 ， 就 我 国 数控 机 床 及 其 应 用 领 
域 标准 化 战略 、 标 准 体系 构建 、 标 准 制 修 订 、 标 准 实施 、 
标准 科研 、 标 准 走出 去 、 标 准 化 工作 机 制 等 提出 意见 和 建 
议 ， 把 咨询 委 打造 成 数控 机 床 产业 标准 化 的 智囊 团 和 思想 
库 ， 在 标准 化 工作 顶层 设计 和 机 人 制 创 新 上 发 挥 示 范 作 用 ， 
为 推动 我 国 制造 业 转 型 升级 和 创新 发 展 贡献 力量 。 

国家 标准 化 管理 委员 会 工业 标准 一 部 主持 成 立会 议 ， 
并 介绍 了 咨询 委 成 立 的 背景 及 筹备 过 程 。 受 工业 和 信息 化 
部 装备 司 委托 ， 机 械 科学 研究 总 院 副 院 长 届 贤 明 介绍 了 
《中 国 制造 2025》 编制 简况 及 发 展 金属 切削 加 工 数 字 化 智 
能 化 生产 线 对 标准 的 需求 。 中 国 机 床 工具 工业 协会 常务 副 
理事 长 陈 惠 仁 介 绍 了 数控 机 床 行业 现状 及 标准 需求 。 全 国 
金属 切削 机 床 标 准 化 技术 委员 会 秘书 长 李 祥 文 介绍 了 机 床 
工具 行业 标准 体系 情况 。 | 

会 议 根据 国家 标准 化 管理 委员 会 工业 标准 一 部 提议 ， 
与 会 全 体 专 家 通过 ,决定 第 一 届 咨 询 委 由 19 名 专家 组 成 ， 
陈 囊 仁 任 主任 委员 ,秘书 处 设 在 中 国 机 床 工具 工业 协会 。 

随后 ， 咨 询 委 召 开 了 第 一 次 工作 会 议 。 会 议 讨 论 通过 
了 咨询 委 章程 ， 明 确 了 咨询 委 的 工作 机 制 和 工作 任务 。 会 
议 着 重 研究 了 当前 机 床 工 具 行 业 标 准 化 工作 的 优先 方向 及 
重点 ， 按 照 《2014 年 战略 性 新 兴 产 业 标准 综合 体 指导 目 
录 》 要 求 ， 重 点 研究 了 近期 如 何 开展 数控 金属 切削 加 工 生 
产 线 标准 综合 体 的 研制 工作 以 及 相关 具体 措施 。 

3. 各 标准 化 技术 委员 会 组 织 建 设 

第 六 届 全 国 金 属 切 削 机 床 标准 化 技术 委员 会 于 2009 
年 经 国家 标准 化 管理 委员 会 批复 组 建 。 根 据 国 家 标准 化 管 
理 委 员 会 有 关 规 定 ， 第 六 届 人 金属 切削 机 床 标准 化 技术 委员 
会 至 2014 年 4 月 5 年 任期 届满 。2013 年 ， 金 属 切削 机 床 
标准 化 技术 委员 会 开始 了 换届 工作 。 此 次 换届 ， 除 总 会 
(SAC/TC22) 外 ， 同 时 换届 的 还 有 车 床 分 会 、 铣 床 分 会 、 
钻 键 床 分 会 、 齿 轮机 床 分 会 、 磨 床 分 会 、 饮 刨床 分 会 、 重 
型 机 床 分 会 、 仪 表 机 床 分 会 、 机 床 附 件 分 会 、 功 能 部 件 分 
会 、 组 合 机 床 分 会 和 机 床 电器 分 会 (12 个 分 会 ) 。 涉 及 单 
位 达 200 多 家 ， 涉 及 委员 303 名 。 总 会 秘书 处 在 历时 8 个 
月 的 换届 工作 中 做 了 大 量 的 组 织 与 协调 工作 。2014 年 国家 
标准 化 管理 委员 会 以 标 委 办 综合 【2014j 148 号 文 批复 了 
第 七 届 金 属 切 削 机 床 标 准 化 技术 委员 会 及 其 12 个 分 会 的 
组 成 方案 。 

新 成 立 的 全 国 金属 切削 机 床 标准 化 技术 委员 会 积极 组 
织 行业 活动 ， 召 开行 业 会 议 28 次 ,会 议 主要 内 容 是 对 各 
分 会 承担 的 项 目 进行 研讨 、 征 求 意见 和 审查 。 平 均 每 个 分 
会 活动 两 次 。 

全 国 铸造 机 械 标准 化 技术 委员 会 于 2014 年 7 月 21 一 
25 日 在 山东 省 烟台 市 组 织 召 开 了 第 五 届 全 国 铸造 机 械 标 


准 化 技术 委员 会 第 一 次 工作 会 议 既 标准 审查 会 。 全 国 铸造 
机 械 标准 化 技术 委员 会 委员 和 特 邀 代表 共 84 人 出 席 了 会 
议 。 会 议 一 臻 通过 了 《 抛 丸 器 》 等 3 项 国家 标准 和 《 挤 压 
FEN) 等 21 项 行业 标准 的 送审 稿 。 会 议 还 讨论 并 通过 
了 《全 国 铸 造 机 械 标 准 化 技术 委员 会 章程 》《 全 国 铸造 机 
械 标 准 化 技术 委员 会 秘书 处 工作 细则 》 和 《第 五 届 全 国 铸 
造 机 械 标 准 化 技术 委员 会 工作 计划 》 等 文件 。 会 议 对 秘书 
处 提交 的 两 项 国家 标准 进行 了 复审 ， 提 出 了 继续 有 效 的 结 
i£; 通过 了 秘书 处 提交 的 增补 委员 人 选 ; 讨论 并 通过 了 
《 冷 室 压 适 机 》 等 3 项 国家 标准 和 《 落 砂 机 》 等 28 项 行业 
标准 的 立项 决议 。 

全 国 铸造 机 械 标准 化 技术 委员 会 金属 热 成 形 分 技术 委 
AS (SC2) 第 一 届 第 五 次 会 议 于 2014 年 4 月 10 一 12 日 
在 广东 省 深圳 市 召开 ， 金 属 热 成 形 分 技术 委员 会 委员 及 特 
邀 代 表 共 43 人 出 席 了 会 议 。 会 议 通 过 了 起 章 单位 提交 的 
《压铸 机 能 耗 检测 方法 》 等 3 个 行业 标准 。 对 起 草 单位 提 
交 的 《压铸 单元 ”安全 要 求 》 国 家 标准 进行 了 讨论 ， 提 出 
了 修改 建议 ， 并 建议 在 全 国 铸造 机 械 标准 化 技术 委员 会 会 
议 上 审查 。 

全 国 刀 具 标 准 化 技术 委员 会 于 2014 年 5 HAMAS 
开 了 刀具 标准 联合 工作 组 会 ， 会 议 讨 论 了 4 项 国家 标准 草 
案 和 10 项 行业 标准 草案 ; 2014 年 6 月 ， 在 成 都 召开 了 重 
大 专项 标准 研讨 会 ， 讨 论 了 10 项 行业 标准 草案 ; 2014 年 
10 月 ， 在 合肥 召开 了 通用 刀具 、 复 杂 刀 具 、 硬 材料 刀具 、 
螺纹 刀具 4 个 分 会 的 年 会 ， 对 应 完成 的 4 项 国家 标准 和 10 
项 行业 标准 进行 了 审查 ; 2014 年 10 月 ,在 汉中 召开 了 重 
大 专项 标准 审查 会 ， 对 10 项 重大 专项 行业 标准 进行 了 审 
Æ; 2014 年 12 月， 与 中 国 机 床 工 具 工 业 协 会 工具 分 会 秘 
书 处 在 海口 联合 组 织 召 开 2014 年 年 会 ， 总 结汇 报 秘书 处 
一 年 来 的 工作 ， 探 讨 和 交流 工具 行业 未 来 发 展 ， 研 讨 2015 
年 标准 化 工作 。 

全 国 量 具 量 仪 标 准 化 技术 委员 于 2014 年 10 月 11 一 14 
日 在 青岛 市 召开 了 第 五 届 标 准 化 技术 委员 会 首次 工作 会 议 
暨 标 准 审查 会 ， 共 91 名 委员 及 人 代表、 标准 起 草 成 员 参 加 
了 会 议 。 会 议 讨论 通过 了 上 届 标 准 化 技术 委员 会 工作 总 
结 、 本 届 标 准 化 技术 委员 会 工作 计划 和 2014 年 标准 化 技 
术 委 员 会 工作 总 结 等 报告 ， 还 讨论 通过 了 本 届 标 准 化 技术 
委员 会 章程 和 秘书 处 工作 细则 。 

全 国 磨料 磨 具 标 准 化 技术 委员 会 于 2014 4£ 11 月 12 一 
16 日 在 四 川 省 成 都 市 召开 了 六 届 二 次 工作 会 议 ， 审 议 了 秘 


产品 与 技术 


书 处 所 作 的 2014 年 度 全 国 磨料 磨 具 标 准 化 技术 委员 会 工 
ERE: 审查 通过 了 《全 国 磨料 磨 具 标准 化 技术 委员 会 委 
员 产 生 和 调整 办 法 》; 审查 通过 了 《 超 硬 魔 料 多 晶 金 刚 
石 微粉 》 等 9 项 行业 标准 制 修订 计划 项 目送 审 稿 。 各 分 技 
术 委 员 会 分 别 对 各 自 专 业 2005 年 及 以 前 的 现行 标准 进行 
了 复审 ， 逐 项 形成 了 复审 意见 。 会 议 还 讨论 了 2015 年 标 
准 化 技术 委员 会 及 各 分 技术 委员 会 的 工作 计划 ， 对 《 超 硬 
磨料 纳米 金刚 石 》 行 业 标准 起 草 单位 排名 进行 了 表决 。 

全 国 工业 机 械 电 气 系 统 标准 化 技术 委员 会 于 2014 年 4 
月 11 日 在 北京 召开 了 2014 年 度 全 国 工 业 机 械 电 气 系 统 标 
准 化 技术 委员 会 秘书 处 工作 会 议 。 会 上 总 结 了 2013 ER 
及 第 三 届 标 准 化 技术 委员 会 工作 ,提出 了 新 一 届 及 2014 
年 度 标准 化 技术 委员 会 工作 计划 ， 并 讨论 了 2014 年 标准 
化 技术 委员 会 年 会 的 筹备 工作 。2014 年 11 月 19 日 一 22 
日 ， 在 无 锡 组 织 召 开 了 2014 年 度 标准 审查 会 议 ， KAS 
国 工 业 机 械 电 气 系统 专业 领域 的 企业 、 科 研 院 所 、 高 校 、 
检测 机 构 等 单位 的 委员 、 专 家 共计 81 名 代表 参加 了 会 议 。 
会 议 对 《机 械 电 气 设备 ”开放 式 数控 系统 第 6 部分: 网 
络 接口 与 通信 协议 〈 送 审 稿 )》 (国标 计划 号 : 20111072 - 
T-604) 等 两 项 国家 标准 及 《工业 机 械 电 气 设 备 及 系统 
开放 式 数 控 系统 PLC 编程 语言 (送审 稿 )》 ( 行 标 计 划 号 ; 
2012 -1896T - JB) 等 两 项 行业 标准 进行 了 审查 ， 并 对 《机 
械 电气 设备 ”开放 式 数 控 系 统 第 7 部 分 : 通用 技术 条 件 
(征求 意见 稿 )》 (国标 计划 号 : 20111073 -T-604) 等 两 项 
国家 标准 征求 了 意见 。 

全 国 机 床 数控 系统 标准 化 技术 委员 会 于 2014 年 9 月 
26 一 28 日 在 广州 市 召开 全 国 机 床 数控 系统 标准 化 技术 委员 
会 换届 大 会 屋 二 届 一 次 会 议 。 会 议 传达 了 当前 国家 标准 化 
形势 及 主要 工作 任务 ， 学 习 国家 标准 化 有 关 方 针 政 策 ， 报 
告 和 审议 了 第 一 届 标 准 化 技术 委员 会 工作 总 结 及 新 一 届 标 
准 化 技术 委员 会 工作 设想 ; 审查 了 《高 档 与 普及 型 机 床 数 
控 系 统 第 1 部分: 数控 装置 的 要 求 及 验收 规范 》 (国标 
计划 号 : 0112019 -T-604); 《高 档 与 普及 型 机 床 数控 系 
统 第 2 部 分 主轴 豫 动 装置 的 要 求 及 验收 规范 》 (国标 
计划 号 : 20112020 -T -604) ;《 高 档 与 普及 型 机 床 数控 系 
统 第 3 部 分 : 交流 伺服 装 路 的 要 求 与 验收 规范 》 (国标 
计划 号 : 20112021 -了 T-5604);《 机 床 数控 系统 ”可 车 性 测 
试 与 评定 》 ( 国标 计划 号 : 20112022 -T-604) 等 4 项 标 
E, WAE T 2015 年 度 标准 制 修订 计划 项 目 。 

(HMA: 中 国 机 床 工具 工业 协会 类 晓 钟 】 
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2014 年 中 国 机 床 工 具 行业 30 强 企 业 介 绍 
2014 年 中 国 机 床 工 具 行业 十 佳 企业 介绍 
2014 年 机 床 工具 行业 上 市 公司 情况 介绍 


= F> mh 3% 








中 国 机 床 工 具 行业 年 度 “30 强 ” 企 业 是 中 国 机 床 工 
具 工 业 协 会 为 顺应 机 床 工具 产业 调整 转型 的 发 展 实 际 ， 面 
同行 业 统 计 重点 联系 企业 开展 的 公益 性 活动 。 

本 项 活动 具有 如 下 特点 : 

(1) 科学 。 为 有 利于 形成 正确 的 行业 发 展 导 向 ， 纠 正 
片面 追求 经 济 规模 的 企业 发 展 倾向 ， 本 次 行业 “30 强 ” 
评价 采用 “中 国 机 床 工具 行业 运行 综合 评价 指数 ”。 在 合 
理 兼 顾 企 业经 济 规模 的 同时 ， 科 学 引入 质 量 效 益 和 发 展 速 
度 的 企业 运行 指标 ， 突 出 对 企业 发 展 综合 实力 的 全 面 
评价 。 

(2) 公平 。 整 个 评价 工作 以 企业 月 报 、 年 报 统 计数 据 
为 基础 ， 以 综合 评价 指数 测算 结果 为 依据 ， 对 参与 评价 的 
企业 一 视 同仁 。 而 且 整 个 活动 完全 是 公益 性 质 的 ， 不 向 参 
评 企业 收取 任何 费用 。 

(3) 公开 。 整 个 评价 过 程 中 涉及 的 评价 指标 、 产 生 办 
法 、 评 价 结果 和 推介 宣传 都 通过 协会 媒体 向 全 行业 公开 ， 
最 大 程度 地 接受 全 行业 的 监督 。 

基于 以 鞋 特 点 ， 中 国 机 床 工具 行业 年 度 “30 强 ” 企 
业 评 价 活动 明显 区 别 于 其 他 商业 性 排名 ， 正 在 业内 树立 
“专业 、 权 威 和 公益 性 ”的 品牌 影响 力 。 


Sc BA SS BE LR AR A RA R 


2z EH E ROLAR BR A PZ B] MF 2002 年 ， 是 由 安 
阳 机 床 厂 改制 成 立 的 股份 制 民 营 企业 ， 是 国家 级 高 新 技术 
企业 、 国 家 火炬 计划 重点 高 新 技术 企业 。 公 司 主要 生产 
高 、 中 、 低 档 数 控 机 床 ， 现 已 建立 了 国家 “博士 后 科研 工 
作 站 ”， 先 后 开发 出 十 多 个 系列 、400 余 个 品种 规格 的 产 
fh. Ae 1509001, 15014001, GB/T28001 管理 体 
系 认证 以 及 AAAA 级 标准 化 良好 行为 企业 评定 。 


北京 阿 奇 夏 米尔 

工业 电子 有 限 公司 
北京 阿 奇 夏 米尔 工业 电子 有 限 公 司 是 GF 阿 奇 夏 米尔 
在 中 国 的 子 公 司 。GF 阿 奇 夏 米尔 是 工 模具 制造 及 精密 零 
件 加 工 机 床 的 供应 商 。 其 产品 包括 电 火 花 加 工 机 床 、 高 速 
和 高 性 能 铣 前 加 工 中 心 、. 三 维 激光 纹理 加 工 设备 、 夹 具 系 


统 、 备 件 、 耗 材 以 及 其 他 自动 控制 解决 方案 。 北 京 阿 奇 夏 
米尔 工业 电子 有 限 公司 技 术 先 进 、 经 验 丰富 、 制 造 及 检测 


特色 企业 





设备 精良 、 质 量 保 证 体系 完整 、 管 理 严格 有 效 ， 已 通过 
1509001 质量 管理 体系 认证 、IS014001 环境 管理 体系 认证 
和 OHSAS18001 职业 健康 安全 管理 体系 认证 。 企 业 的 口号 
E: 客户 至 上 、 行动 迅速 、 遵 守 承 诺 、 奖 励 成 绩 、 互 相 
尊重 。 


北京 北 一 机 床 股 份 有 限 公司 


北京 北 一 机 床 股 份 有 限 公 司 是 国有 控股 大 型 机 床 制造 
企业 ,. 是 国家 级 高 新 技术 企业 ， 拥 有 国家 认定 企业 技术 中 
心 ， 是 中 国 机 床 工 具 工 业 协会 轮值 理事 长 单位 。 公 司 在 境 
内 拥有 五 大 主机 生产 及 配套 基地 ， 在 境外 拥有 德国 瓦 德里 
i - 科 堡 机 床 公司 、 意 大 利 C. B 法 拉 利 公司 和 SAFOP 机 
床 公 司 。 当 前 形成 了 重型 机 床 、 中 型 数控 机 床 、 麻 床 、 五 
轴 机 床 及 普通 机 床 五 大 业务 ， 包 括 重型 数控 龙门 键 铣床 、 
WERK, IRER, BRER, KIR, RER, 
立 式 / 卧 式 加 工 中 心 、 车 铣 复 合 机 床 、 五 轴 联 动 叶片 /叶轮 
加 工 中 心 、 激 光 加 工 机 、 数 控 磨 床 、 专 用 磨床 、 超 精 加 工 
机 床 、 数 控 斑 磨 机 等 设备 ， 并 具备 集成 自动 生产 线 及 机 床 
再 制造 等 相关 业务 能 力 。 产 品 广泛 应 用 于 汽车 、 航 空 航 
天 、 船 舶 、 发 电 、 轨 道 交 通 、 模 具 以 及 机 械 等 行业 。 公 司 
秉承 “制造 精良 、 追 求 卓越 ”的 企业 精神 ， 旨 在 成 为 具有 
全 球 竞争 力 的 机 床 制造 与 服务 供应 商 。 


北京 精 雕 科技 集团 有 限 公 司 


北京 精 雕 科技 集团 有 限 公司 是 1994 年 成 立 的 国家 火 
炬 计划 重点 高 新 企业 ， 也 是 数控 雕刻 行业 的 骨干 企业 。 集 
团 由 12 家 全 资 子 公司 和 54 个 分 支 机 构 组 成 ,产业 基地 占 
地 面积 22 万 m ， 拥 有 员工 3 100 余人 。 公 司 自主 研发 九 
大 系列 、300 多 个 型 号 的 高 速 、 高 精密 精 雕 数控 机 床 。 业 
务 涵盖 数控 机 床 、 数 控 系统 、CAD/CAM 软件 、 高 速 精密 
电 主 轴 及 高 精度 旋转 功能 部 件 等 相关 领域 。 产 品 广泛 应 用 
于 手机 配件 、 精 密 模 具 、 木 雕 、 医 疗 器 材 、 产 品 加 工 等 30 
多 个 领域 ， 累计 实现 销售 7 万 余 台 。 产 品行 销 全 国 各 地 ， 
并 远 销 韩国 、 俄 罗斯 等 国家 。 


重庆 机 床 〈 集 团 ) 
有 限 责 任 公司 
重庆 机 床 〈 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 成 立 于 1940 F, Æ 
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中 国 机 床 工 具 工 业 协 会 副 理 事 长 单位 。 公 司 产 品 以 齿轮 加 


工 机 床 为 主 ， 涵 盖 车 床 、 加 工 中心 、 复 杂 刀 具 、 汽 车 零 配 . 


件 、 专 用 机 床 及 精密 螺杆 等 。 其 中 ， 主 导 产 品 滚 齿 机 和 数 
控制 齿 机 在 国内 市 场 保持 很 高 的 占有 率 。 公 司 重点 打造 精 


密 、 高 效 、 绿 色 、 智 能 化 的 高 端 数控 成 套装 备 ， 产 品 发 展 


为 车 、 滚 、 磨 、 剃 、 倒 棱 、 倒 角 为 一 体 的 齿轮 加 工 成 套 设 
备 ， 是 国内 提供 齿轮 加 工 机 床 自动 生产 线 的 企业 。 公 司 是 
国家 高 新 技术 企业 ， 建 有 国家 级 企业 技术 中 心 、 欧 洲 机 床 
研发 中 心 等 ， 产 品 先后 获 国 家 科技 进步 奖 一 等 奖 、 二 等 奖 
等 国家 、 省 部 级 科技 奖 百 余 项 ， 几 十 种 产品 先后 被 列 为 
“国家 重点 新 产品 ”等 。 公 司 拥有 30 项 发 明 专利 、232 项 
实用 新 型 专利 。 


大 连 光 洋 科技 集团 有 限 公司 


大 连 光 洋 科技 集团 有 限 公司 成 立 于 1993 年 ， 致 力 于 
智能 化 装备 研发 制造 及 提供 智能 化 生产 系统 完整 解决 方 
案 。 公 司 产品 有 : 高 档 数控 系统 、 精 密 伺服 驱动 及 电机 、 
各 类 五 轴 数 控 机 床 、 工 业 机 器 人 、 数 控 功 能 部 件 、 链 石 床 
身 、 液 压 系统 以 及 传感器 等 ， 构 建 完成 智能 化 制造 装备 产 
业 完 整 的 技术 链 和 产业 链 。 公 司 形成 了 以 用 户 工艺 为 目 
标 ,满足 用 户 智能 化 制造 要 求 ， 与 不 同 领域 用 户 建立 了 联 
合 研发 、 共 同 提升 的 合作 伙伴 关系 。“ 公 正 、 公 平 、 实 事 
求 是 ”为 企业 文化 基石 , “客户 利益 、 员 工 利益 、 企 业 利 
益 、 国 家 利益 ”为 企业 核心 价值 观 。 


大 连 机 床 集团 有 限 责 任 公 司 


大 连 机 床 集团 有 限 责任 公司 始 建 于 1948 年 ， 是 中 国 
机 床 工具 工业 协会 副 理事 长 单位 。 大 连 机 床 集团 用 信息 化 
改造 传统 产业 ， 走 新 型 工业 化 道路 ， 转 变 发 展 方式 ， 进 行 
大 规模 的 技术 改造 。 企 业 的 数控 技术 、 柔 性 制造 技术 、 自 
动 检测 技术 以 及 高 速 数 控 机 床 、 高 速 加 工 中 心 、 和 柔性 生产 
线 和 数控 功能 部 件 的 设计 、 制 造 达到 先进 水 平 ， 形 成 了 一 
批 在 国际 市 场 上 具有 竞争 力 的 高 端 产品 。 至 2014 年 ， 获 
得 国家 、 省 、 市 科技 进步 奖 59 项 ,拥有 专利 173 mi. A 
有 自主 知识 产权 的 核心 技术 168 项 ， 开 发 出 国内 领先 并 具 
有 国际 先进 水 平 的 新 产品 640 余 种 ， 为 汽车 、 航 天 航空 、 
能 源 装 备 、 船 舶 制造 、 石 油 钻探 、 轨 道 交通 、 工 程 机 械 等 
关键 领域 和 行业 提供 了 重大 成 套装 备 和 自动 线 。 产 品 销 往 
100 多 个 国家 和 地 区 。 


东风 汽车 有 限 公司 设备 制造 厂 


东风 汽车 有 限 公司 设备 制造 厂 始 建 于 1969 年 , 已 经 
成 为 我 国 专用 智能 设备 、 焊 装 设备 、 重 卡 平衡 悬 架 总 成 行 
业 的 专业 骨干 企业 。 主 要 为 汽车 、 内 燃 机 、 摩 托 车 等 行业 
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提供 专用 设备 、 组 合 机 床 及 其 自动 线 、 加 工 中 心 、 和 柔性 加 
工 设备 及 自动 线 、 焊 装 夹具 及 焊 装 自动 线 ， 设 备 保全 、 设 
备 再 制造 等 产品 及 服务 ， 为 用 户 提供 集成 开发 及 整体 交 铀 
匙 解决 方案 。 


广州 数控 设备 有 限 公 司 


广州 数控 设备 有 限 公 司 成 立 于 1991 年 ， 是 中 国 机 床 
工具 工业 协会 副 理事 长 单位 。 公 司 致力 于 机 床 数控 系统 产 
业 发 展 的 研究 与 实践 ， 专 业 提 供 机 床 数控 系统 、 伺 服 驱 
动 、 伺 服 电机 “三 位 一 体 ”成 套 解决 方案 。 同 时 ， 积 极 拓 
展 工 业 机 器 人 及 全 电动 注塑 机 领域 ， 已 成 为 一 家 集 科 、 
教 、 工 、 贸 于 一 体 的 高 新 技术 企业 ， 是 国内 颇具 规模 的 数 
控 系统 、 工 业 机 器 人 研发 生产 基地 。 公 司 拥有 国家 级 企业 
技术 中 心 、 博 士 后 科研 工作 站 、 院 士 专家 工作 站 等 研究 机 
构 。 产 品 批量 配套 于 沈阳 机 床 、 宝 鸡 机 床 、 大 连 机 床 等 国 
内 100 多 家 主流 机 床 人 企业， 至今 累计 销售 数控 系统 75 万 
E, 产销 量 连续 15 年 名 列 前 苇 。 


杭州 友 佳 精密 机 械 有 限 公司 


杭州 友 佳 精密 机 械 有 限 公 司 为 台湾 友 嘉 实业 集团 独资 
人 企业， 创立 于 1993 年 。 公 司 专 注 于 多 轴 联 动 、 复 合 / 高 速 
/ 超 精 数控 机 床 ， 和 柔性 /数字 化 生产 线 的 设计 制造 和 销售 。 
在 国内 已 累计 有 25 000 多 台数 控 机 床 效力 于 汽车 摩托 车 、 
航空 航天 、 轻 纺 电 子 、3C 及 机 械 行业 ， 并 以 高 效率 、 高 
可 靠 性 等 特点 受到 广泛 好 评 。 友 嘉 集 团 以 杭州 友 佳 精密 机 
械 有 限 公司 为 基础 ， 在 杭州 江东 开发 区 建立 友 嘉 集团 数控 
装备 工业 园 ， 整 合 两 岸 三 地 最 有 利 的 资源 ， 利 用 台湾 地 区 
和 上 日本、 美国 、 意 大 利 、 德 国 技术 资源 提升 产品 档次 ， 充 
分 运用 已 在 全 国 各 大 中 城市 建立 的 69 个 行销 网 点 与 服务 
中 心 ， 以 专业 的 精密 数控 机 床 相关 技术 ， 提 供 整 体 的 技术 
服务 ， 将 进一步 更 好 地 服务 于 广大 客户 。 


济南 二 机 床 集团 有 限 公司 


济南 二 机 床 集团 有 限 公司 始 建 于 1937 年 ， 属 于 国有 
独资 企业 ， 是 中 国 机 床 工具 工业 协会 轮值 理事 长 单位 、 国 
家 高 新 技术 企业 ,拥有 国家 级 企业 技术 中 心 。 公 司 先后 研 
制 了 450 余 种 国家 首 台 (E) 产品 ， 主 要 产品 有 锻压 设 
备 、 数 控 金属 切削 机 床 、 自 动 化 设备 、 铸 造 机 械 、 数 控 切 
割 设备 等 五 大 类 ， 涵 盖 金 属 成 形 与 金属 切削 领域 ， 服 务 于 
汽车 、 航 空 航天 、 轨 道 交 通 、 能 源 、 船 舶 及 模具 等 行业 。 
大 型 冲压 装备 国内 市 场 占有 率 达 80% ， 并 出 口 美国 、 印 
度 、 巴 西 、 泰 国 等 50 多 个 国家 和 地 区 ， 公 司 被 誉 为 “ 世 
界 三 大 数控 冲压 装备 制造 商 ” 之 一 。 近 期 还 开发 成 功 数控 
金属 切削 机 床 高 技术 产品 高 速 龙门 五 轴 加 工 中 心 和 翻 板 卧 


式 加 工 中 心 。 公 司 以 “打造 国际 一 流 机 床 制 造 企 业 ， 塑 造 
世界 知名 品牌 ”为 目标 ， 坚 持 “ 以 市 场 为 导向 ， 以 效益 为 
中 心 ， 以 机 制作 保障 ”的 工作 方针 ， 通 过 创新 驱动 ， 加 快 


转型 升级 ， 实 现 企业 持续 跨越 式 发 展 。 


江苏 金 方圆 数控 机 床 有 限 公 司 


江苏 金 方圆 数控 机 床 有 限 公 司 自 1990 年 开始 研制 生 
产 数控 机 械 冲床 以 来 ， 形 成 数控 冲床 、 数 控 激 光 切 割 机 、 
数控 折 恋 机、 数控 剪 板 机 等 产品 的 批量 化 生产 ， 年 产 数控 
机 床 2 000 余 台 。 公 司 于 2013 年 与 德国 通 快 集团 合资 ， 注 
重 精益 化 及 精细 化 生产 ， 致 力 于 更 高 起 点 数控 板材 加 工 设 
备 的 研制 、 生 产 和 销售 。 主 要 产品 有 VT 系列 数控 液压 冲 
PR, MT/DMT 系列 电 伺 最 冲 床 、ET 系列 数控 机 械 冲 床 、 
HFC 系列 光纤 激光 切割 机 、HC 系列 CO, 激光 切割 机 、 
TFC 系列 碟 片 激光 切割 机 、PR 系列 折 弯 机 、VR 系列 剪 板 
机 和 MOZ 系列 铜 排 加 工 机 。 公 司 近 几 年 推出 电 伺服 数控 
冲床 、 碟 片 激 光 切 割 机 、 电 伺服 折 弯 机 、 冲 激 复合 生产 线 
及 冲 前 复合 生产 线 等 高 技术 产品 。: 


江苏 亚 威 机 床 股份 有 限 公司 


江苏 亚 威 机 床 股份 有 限 公 司 创建 于 1956 年 ， 经 过 近 
60 年 的 发 展 壮 大 ， 已 成 为 我 国 中 高 端 金属 板材 成 形 机 床 行 
业 的 骨干 企业 之 一 。 公 司 专 业 制 造 销 售 数控 转 塔 冲 床 、 数 
控 折 弯 机 、 数 控 激光 切割 机 、 金 属 平板 加 工 自动 化 系统 、 
金属 眷 板 加 工 自动 化 生产 线 、 线 性 和 水 平 多 关节 机 器 人 等 
高 端 、 知 能、 自动 化 产品 。 公 司 于 2011 年 3 月 在 深交 所 
成 功 上 市 。 


江苏 扬 力 集团 有 限 公司 


江苏 扬 力 集团 有 限 公 司 始 创 于 1966 年 ， 占 地 面积 超 
过 111 万 m (1670 B), ， 现 有 员工 5 300 余人 ， 注 册 资本 
14475, W RRM 24 亿 元 ， 是 国内 颇具 实力 的 锻压 机 床 制 
造 企业 。 集 团 被 科技 部 认定 为 “国家 火炮 计划 重点 高 新 技 
A". RAB APE, Bee. HS. WO, BOG 
工 等 各 类 中 高 端 金属 板材 加 工 设备 的 开发 研制 ， 产 品 广泛 
应 用 于 汽车 、 家 电 、 五 金 、 电 子 、 电 气 等 生产 领域 ， 并 远 
销 欧 美 、 东 南亚 等 几 十 个 国家 和 地 区 。 集 团 设 有 国家 级 博 
士 后 科研 工作 站 。 近 年 来 ， 扬 力 集团 先后 获得 国家 发 明 专 
利 及 实用 新 型 专利 217 项 ， 国 家 及 省 、 市 级 科技 进步 奖 12 
项 。 公 司 以 “务实 、 创 新 、 卓 越 ” 的 精神 风范 和 “创新 
转型 、 扬 力 快 行 ” 的 发 展 定 位 ， 向 着 “ 百 亿 企业 、 百 年 扬 
力 ” 的 目标 前 进 。 





特色 企业 


南通 国盛 机 电 集团 有 限 公司 


HEBE EA AA RARA, E 
下 拥有 多 家 全 资 子 公司 。 公 司 专 注 于 为 市 场 提供 性 能 领 
先 、 品 质 优良 的 先进 数控 机 床 、 精 密 饭 金 、 专 业 焊 接 件 、 
高 品质 铸件 等 高 端 制 造 装备 及 配件 。 借 助 于 强大 的 技术 支 
持 、 精 密 的 加 工 设备 、 管 理 有 素 的 员工 队伍 和 行业 领先 的 
服务 理念 ， 公 司 将 不 断 为 顾客 提供 系统 的 产品 解决 方案 、 
高 品质 的 产品 及 快速 响应 的 无 忧 服务 。 作 为 国内 重要 的 数 
控 机 床 制造 商 ， 注 重 产品 研发 ， 拥 有 完善 的 质量 管理 体 
系 ， 现 有 “国盛 ” 牌 高 端 精密 数控 机 床 系 列 产品 。 公 司 已 
成 为 德国 德 马 吉 、 德 国宝 马 格 、 瑞 典 山 特 维 克 、 日 本 东芝 
机 械 、 加 拿 大 赫 斯 基 等 国际 著名 企业 的 长 期 合作 伙伴 。 公 
司 始 终 秉承 “诚信 、 品 质 、 勤 奋 、 创 新 ”的 企业 核心 价值 
观 ， 以 “产业 兴国 ， 事业 强 盛 ”为 企业 使 命 ， 与 员工 、 窜 
户 、 社 会 共享 发 展 ， 共 赢 未 来 。 


宁波 海天 精工 股份 有 限 公 司 


宁波 海天 精工 股份 有 限 公司 坚 持 独 立 自主 的 品牌 路 
线 ， 主 导 产 品 包 括 龙 门 键 铣 加 工 中 心 、 卧 式 加 工 中心 、 立 
式 加 工 中 心 、 数 控 立 式 车 床 、 数 控 车 削 中 心 五 大 系列 ， 形 
成 以 宁波 产业 基地 、 大 连 产业 基地 为 主体 的 近 千 亩 产业 集 
群 ， 产 品 广泛 应 用 于 汽车 、 机 车 、 船 舶 、 冶 金 、 电 力 、 模 
具 及 风电 等 行业 。 公 司 依托 海天 集团 的 先进 管理 理念 ， 全 
面 推行 交 钥匙 工程 和 完善 的 售 前 、 售 中 、 和 售后 服务 ,使 客 
户 获取 最 为 优异 的 产品 效能 ， 缔 造 如 愿 的 产业 价值 。 


秦 川 机 床 工具 集团 股份 公司 


秦 川 机 床 工具 集团 股份 公司 是 中 国 机 床 工具 工业 协会 
轮值 理事 长 单位 ， 拥 有 国内 外 多 家 子 公司 。 公 司 是 我 国 精 
密 数 控 机 床 与 复杂 工具 研发 制造 基地 ， 是 国家 级 高 新 技术 
企业 和 创新 型 试点 企业 。 先 后 获得 国家 科技 进步 奖 一 等 奖 
1 项 、 国 家 科技 进步 奖 二 等 奖 4 项 等 奖项 。 截 至 2014 年 年 
底 ， 公 司 注册 资本 6.93 亿 元 ， 资 产 总 额 63.8 亿 元 ， 员 工 
10849 人 。 公 司 坚 持 “ 技 术 领 先 ， 模式 取胜 ”的 发 展 思 
路 ， 着 力 打造 3 个 1/3 的 业务 板块 一 一 机 床 装备 、 智 能 制 
造 岛 〈 生 产 线 ) ， 高 端 工艺 技术 引领 的 关键 零 部 件 制造 ， 
现代 制造 服务 业 。 现 已 形成 以 “精密 、 高 效 、 复 合 、 专 
用 、 大 型 ”为 特色 的 大 型 数控 机 床 工具 企业 集团 ， 努 力 建 
成 具有 世界 水 平 的 高 端 准备 制造 领域 的 系统 集成 服务 商 和 
关键 零 部 件 供 应 商 。 


i ie EV PK $E Fl 8 PRA El 
瑞 远 机 床 集团 有 限 公司 是 一 家 集 科研 开发 、 生 产 抽 
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天 水 星火 机 床 有 限 责任 公司 


天 水 星火 机 床 有 限 责 任 公司 于 1967 年 由 沈阳 第 一 机 
床 厂 搬迁 组 建 ，2002 年 改制 组 建新 公司 ， 是 国家 定点 西部 
专业 生产 大 型 卧 式 车 床 的 企业 。 公 司 现 已 发 展 成 为 拥有 9 
家 全 资 子 公司 和 2 家 控股 子 公司 的 跨国 企业 集团 。 公 司 拥 
有 国家 级 企业 技术 中 心 ， 多 次 承担 国家 级 技术 攻关 项 目 和 
重大 装备 研发 项 目 ， 获 得 专利 230 余 项 。 公 司 拥 有 制造 超 
重型 数控 车 床 和 超 精密 航空 数控 车 床 的 优势 。 公 司 已 经 开 
始 在 营销 模式 创新 和 新 产品 研发 创新 方面 引 人 互 联网 思 
维 ， 正 在 实施 “星火 魔方 ”计划 ,打造 “C2B” 互 联网 销 
售 模式 ， 以 “顾客 就 是 设计 师 ” 为 目标 ， 真 正 实现 用 户 
订 制 。 


武汉 华工 激光 工程 有 限 责 任 公司 


武汉 华工 激光 工程 有 限 责 任 公 司 是 我 国 主要 激光 设备 
及 等 离子 切割 设备 制造 商 之 一 ， 是 国家 重点 高 新 技术 企 
业 。 公 司 拥有 国家 认定 的 企业 技术 中 心 和 激光 先进 制造 技 
术 省 级 重点 实验 室 。 公 司 旗 下 拥有 华工 激光 、FALEY - 
LASERLAB 两 大 知名 品牌 。 公 司 始终 致力 于 为 工业 制造 领 
域 提 供 广 泛 而 全 面 的 激光 制造 加 工 解 决 方案 ， 研 发 、 制 
造 、 销 售 各 类 激光 加 工 和 等 离子 加 工 成 套 设 备 ， 提 供 管 材 
激光 切割 加 工 及 石油 管道 贸易 等 服务 。 公 司 主导 产品 涵盖 
全 功率 系列 的 激光 切割 系统 、 激 光 焊 接 系统 、 激 光 打 标 系 
列 、 激 光 毛 化 成 套 设备 、 激 光 热 处 理 系 统 、 激 光 打 孔 机 、 
激光 器 及 各 类 配套 器 件 、 激 光 加 工 专 用 设备 及 等 离子 切割 
设备 等 。 产 品 广泛 应 用 于 钢铁 冶金 、 有 色 金 属 、 汽 车 及 零 
部 件 、 航 天 航空 、 精 密 仪器 仪表 、 机 械 制 造 、 模 具 、 五 金 
工具 、 集 成 电路 、 半 导体 制造 、 太 阳 能 、 教 育 、 通 信 与 测 
量 、 包 装 、 鞋 材 皮 革 、 塑 料 橡 胶 、 珠 宝 首饰 以 及 工艺 礼品 
等 行业 。 


武汉 重型 机 床 集团 有 限 公 司 


武汉 重型 机 床 集团 有 限 公司 是 由 原 武汉 重型 机 床 厂 改 
制 建 立 的 国有 重型 机 床 装备 制造 企业 ， 是 我 国 “ 一 五 ”时 
期 156 项 重点 工程 之 一 ， 是 我 国 制造 数控 重型 机 床 和 超重 
型 机 床 的 大 型 骨干 企业 ， 是 中 国 机 床 工具 工业 协会 副 理 事 
长 单位 。 自 1958 年 建 厂 投产 以 来 ， 为 机 械 、 能 源 、 航 空 
航天 、 交 通 及 化 工 等 行业 提供 了 20 000 多 台 重 大 设备 。 公 
司 以 高 速度 、 高 精度 、 复 合 加 工 和 柔性 单元 为 代表 的 一 批 
高 科技 产品 填补 了 国内 空白 ， 为 国民 经 济 各 行业 和 国家 重 
点 工程 提供 了 重大 的 “工作 母 机 ”装备 。 


特色 企业 


扬州 锥 压 机 床 股份 有 限 公司 


扬州 锻压 机 床 股份 有 限 公司 始 创 于 1958 年 ， 是 中 国 
机 床 工 具 工业 协会 副 理事 长 单位 ， 是 国家 重点 高 新 技术 企 
We, 已 通过 1S09001 质量 体系 认证 。 公 司 主 营 各 类 开 式 、 
闭 式 单 / 双 点 压力 机 、 高 速 冲 床 、 肘 杆 压 力 机 、 精 冲 机 、 
热 模 锻压 力 机 、 冷 锻压 力 机 、 粉 末 成 形 压 力 机 、 多 工 位 压 
力 机 、 单 机 /多 机 联 线 / 级 进 模 冲 压 生 产 线 以 及 锻压 成 套 设 
备 等 。 公 司 拥有 国家 博士 后 科研 工作 站 。 近 年 来 获得 数 十 
项 国家 发 明 专利 及 数 百 项 实用 新 型 专利 等 。 公 司 在 国内 外 
设立 70 多 个 营销 网 点 ， 为 客户 提供 零 时 差 、 一 体 化 的 售 
前 和 售后 服务 。 公 司 秉承 近 60 年 的 专业 技术 和 优秀 的 企 
业 文 化 ， 凭 借 卓 越 、 团 结 、 创 新 的 人 才 团 队 ， 竭 诚 为 客户 
提供 一 流 的 产品 和 周到 的 服务 。 


ch ESTER 


中 南 钻石 有 限 公司 是 全 球 颇 具 规 模 的 工业 金刚 石 、 立 
方 氮 化 硼 制 造 商 和 供应 商 。 公 司 以 “技术 领先 ， 创 新 未 
来 ”为 指导 ， 致 力 于 超 硬 材料 系列 产品 的 系统 性 创新 。 公 
司 拥有 国家 认定 企业 技术 中 心 ， 拥 有 与 国际 接轨 的 全 套 检 
测 设备 ， 通 过 了 1509001 国际 质量 体系 认证 。 公 司 三 废 已 
达到 国家 相关 标准 要 求 ， 已 建 和 在 建 项 目 均 按 照 国 家 环境 
保护 “三 同时 ”的 要 求 进行 ，2006 年 7 月 ， 公 司 通过 了 
清洁 生产 的 审核 ， 通 过 IS014001 环境 体系 认证 。 公 司 以 
“为 顾客 创造 价值 ， 帮 助 顾客 成 功 ” 为 理念 ， 长 期 稳定 地 
为 顾客 提供 具有 更 高 性 价 比 的 产品 与 服务 。 


株洲 钻石 切削 刀具 股份 有 限 公司 


株洲 钻石 切削 刀具 股份 有 限 公 司 隶 属于 中 国 五 矿 集 
团 ， 是 中 国 机 床 工具 工业 协会 副 理 事 长 单位 ， 是 国内 硬 质 
合金 骨干 生产 企业 。 近 三 年 ， 销 售 额 保持 年 均 36% 的 增 
长 ， 在 国内 拥有 很 高 的 市 场 占有 率 。 公 司 拥有 集 科研 、 设 
计 、 应 用 研究 为 一 体 的 国家 级 硬 质 合金 刀具 技术 研究 开发 
中 心 ， 总 资产 1.5 亿 元 ， 专职 研发 人 员 156 名 ， 拥 有 硬 质 
合金 刀具 相关 专利 101 项 ， 已 获得 授权 专利 79 项 。 公 司 
提供 各 种 标准 和 非 标准 的 物理 、 化 学 涂 层 硬 质 合金 、 金 属 
陶瓷 、 陶 瓷 和 超 硬 材料 等 牌号 的 高 精度 车 削 、 铣 削 、 铀 
前 、 钴 前 、 切 断 、 切 槽 和 螺纹 加 工 的 可 转 位 数控 切削 刀片 
及 配套 的 高 精密 切削 刀具 、 工 具 系 统 ， 整 体 硬 质 合金 孔 加 
工 刀 有 具 及 立 铣 刀 ， 同 时 提供 各 种 高 质量 的 焊接 刀片 WMA 
刀片 。 公 司 致力 于 为 模具 、 汽 车 、 航 空 航天 以 及 家 用 电器 
等 行业 提供 高 精度 和 高 效 的 切削 工具 和 技术 服务 。 

(HMA: 中 国 机 床 工具 工业 协会 杜 智 强 】 © 
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大 连 机 床 集团 有 限 责任 公司 


多 年 以 来 ,大连 机 床 集团 有 限 责 任 公司 (简称 大 连 机 
床 集团 ) 始终 以 振兴 民族 装备 制造 业 为 已 任 ， 通 过 60 多 
年 的 发 展 和 积淀 ， 产 品 研发 能 力 和 创新 能 力 在 国内 机 床 工 
具 行 业 处 于 领先 地 位 。 

大 连 机 床 集团 每 年 能 够 研制 出 300 ~ 500 人 台 组 合 机 床 、 
柔性 制造 单元 以 及 用 这 些 机 床 组 成 的 自动 线 与 柔性 制造 系 
统 ; 每 年 能 够 研制 成 功 100 个 左右 的 通用 机 床 及 核心 功能 
部 件 〈( 包 括 立 式 / 卧 式 数 控 车 床 与 车 削 中 心 、 车 铣 复 合 机 
床 、 立 式 / 卧 式 加 工 中 心 、 龙 门 式 加 工 中 心 、 大 型 铣 键 机 
床 及 核心 功能 部 件 ) o 

一 、 技 术 创新 基础 建设 

大 连 机 床 集 团 有 限 责 任 公 司 技术 中 心 于 2004 年 3 月 
10 日 被 国家 发 改 委 、 财 政 部 、 海 关 总 署 、 国 家 税务 总 局 认 
定 为 “第 十 批 国家 认定 企业 (集团) 技术 中 心 ”。 技 术 中 
心 占 地 面积 超过 2 万 m*”， 当 前 中 心 已 形成 由 博士 后 、 博 
ES 160 余 名 国内 外 高 级 工程 技术 人 员 和 国内 1 700 多 名 
工程 技术 人 员 组 成 的 技术 开发 队伍 。 为 了 适应 企业 发 展 ， 
满足 市 场 需求 ， 加 强 了 研发 队伍 的 力量 ， 在 国内 共 设 立 了 
自动 化 装备 研究 所 、 加 工 中 心 研究 所 、 电 气 研究 所 、 数 控 
车 床 研究 所 、 数 控 技术 应 用 试验 研究 所 、 数 控 功 能 部 件 研 
究 所 和 工艺 研究 所 等 7 个 研究 所 ， 还 设 有 计算 机 室 、 标 准 
化 室 。 由 此 组 成 的 技术 创新 体系 ， 保 证 了 企业 产品 钱 究 开 
发 和 技术 创新 工作 的 顺利 开展 。 

2013 年 、2014 年 研发 投入 分 别 为 41 250 万 元 、40 180 
万 元 。2013 年 ， 申 请 专利 77 项， 其 中 发 明 专 利 60 项 ; 
2014 年 ， 申 请 专利 6 项， 其 中 发 明 专 利 2 项 。 

二 、 科 技 人 才 队伍 建设 

大 连 机 床 集团 拥有 工程 技术 人 员 1700 BA, AB 
产品 研发 的 专职 研发 人 员 有 400 余人 ,在 国内 有 7 个 研究 
Br, 个 机 床 试验 基地 ; 在 国外 设 有 3 个 技术 分 中 心 ， 有 
WEAR 80 余人 。 人 集团 技 术 中 心 聚 集 了 国内 外 各 类 机 床 
设计 专家 ， 具 有 很 强 的 新 产品 机 、 电 、 液 一 体 研 发 能 力 。 

为 快速 提升 企业 技术 创新 能 力 和 企业 可 持续 发 展 能 
N, SER, 大连 机 床 集团 在 国内 外 同行 业 广 纳 贤 才 ， 现 
有 外 聘 专 家 30 人。 由 这 些 专家 领衔 ， 组 成 了 技术 创新 带 
头 人 的 队伍 。 

三 、 开 展 产 学 研 用 合作 

近年 来 ,大连 机 床 集团 先后 与 清华 大 学 、 华 中 理工 大 
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学 合作 开发 出 国产 大 连 数控 系统 ， 并 实现 了 产业 化 。 与 大 
连理 工大 学 合作 开展 机 床 热 变形 补偿 研究 ， 优 化 了 产品 设 
We. 与 东北 大 学 、 湖 南大 学 在 机 床 外 观 造 型 和 设计 方面 进 
行 了 合作 ， 使 得 机 床 的 外 观 质量 有 了 很 大 的 提升 。 在 高 速 
卧 式 加 工 中 心 系列 产品 的 开发 中 ， 与 世界 著名 的 德国 阿 襄 
大 学 在 机 床 有 限 元 及 机 床 结构 分 析 方 面 进行 了 合作 ， 提 高 
了 加 工 中 心 设 计 水 平 。 通 过 技术 引进 、 消 化 吸收 再 创新 ， 
企业 掌握 了 国外 的 先进 技术 ， 提 高 了 企业 自主 创新 能 力 ， 
使 产品 水 平 登 上 了 新 的 台阶 。 | 

自 “ 高 档 数 控 机 床 与 基础 制造 装备 ”科技 重大 专项 实 
施 以 来 ， 大连 机 床 集团 先后 与 大 连理 工大 学 、 大 连理 工大 
学 科技 开发 中 心 、 大 连 海事 大 学 、 大 连 交 通 大 学 、 西 安 交 
通 大 学 、 吉 林 大 学 、 北 京 科技 大 学 、 华 中 科技 大 学 、 黑 龙 
江 科 技 学 院 、 天 津 大 学 、 天 津 理化 院 、 北 京 机 械 目 动 化 研 
究 所 、 武 汉 华 中 数控 股份 有 限 人 公司、 武汉 登 奇 机 电 技术 有 
RAR, 深圳 市 大 族 精密 机 电 有 跟 公 司 、 西 安 航空 发 动机 
(集团 ) 有 限 公 司 、 烟 台 环 球 机 床 附件 集团 有 限 公 司 、 曲 
阜 金 皇 活 塞 有 限 公 司 、 大 连 高 金 数控 集团 公司 、 大 连 伊 贝 
格 主轴 技术 有 限 公 司 、 沈 阳 黎 明 航 空 发 动机 (RE) 有限 
责任 公司 、 哈 尔 洗 汽轮机 三 有 限 公 司 、 长 沙 一 派 数控 机 床 
有 限 公司 、 安 徽 巨 一 自动 化 装备 有 限 公 司 及 北京 源 智 天 成 
科技 有 限 公司 等 建立 了 密切 的 合作 关系 。 

四 、 自 主创 新 成 果 

2014 E, 大连 机 床 集团 开发 新 产品 53 项 ， 实 现 新 产 
品 销售 收入 723 214 万 元 。 

在 求 快 、 求 新 、 求 好 中 ， 使 产品 水 平实 现 了 高 精 、 高 
效 、 和 柔性 、 集 成 、 复 合 、 环 保 、 安 全 的 新 境界 ， 突 破 了 一 
批 制约 我 国 数控 机 床 发 展 的 核心 技术 ， 形 成 了 一 批 在 国际 
市 场 上 具有 竞争 力 的 高 端 产品 。 近 年 来 ,大连 机 床 集团 先 
后 为 国家 重点 行业 、 重 点 领域 提供 了 许多 关键 核心 设备 ， 
如 为 核 工业 提供 了 铀 分 离 机 的 加 工 设备 XL - 1042 3x71 38 
薄 壁 套 专用 数控 车 床 。 该 机 床 加 工 直径 120 ~ 135mm, Ji 
工 长 度 460 ~560mm， 加 工 成 品 壁 厚 lmm， 单 件 加 工时 间 
由 原来 的 4. Sh 缩短 到 11. 8min， 成 品 合格 率 由 35% 提高 到 
98% ， 产 品 水 平 达 到 国际 先进 水 平 。 

大 连 机 床 集团 为 道 依 茨 一 汽 〈 大 连 ) 柴油 机 有 限 公 司 
提供 的 CA4DD KR ERA, ARA +H BJ EM T 
中 心 与 企业 自主 研发 的 刚性 通用 主轴 箱 组 成 了 生产 线 ， 可 
完成 CA4DD 系列 饶 盖 多 品种 的 从 粗 加 工 到 精 加 工 的 全 部 
工序 。 该 生产 线 采用 刚 柔 结合 的 设计 方案 ， 即 产品 机 型 不 


变 的 孔 系 采用 多 轴 刚 性 加 工 ， 产 品 面 及 孔 系 位 置 经 常 随 市 
场 变化 而 容易 换 型 的 部 分 采用 和 柔性 《加 工 中 心 ) MI. £ 
线 从 毛坯 加 工 到 成 品 〈 包 括 试 漏 、 清 洗 ) 仅 设 有 27 个 工 
位 ,由 :39 台 机 床 组 成 。 这 不 仅 大 幅 缩减 了 设备 数量 ， 也 
减少 了 用 户 为 该 目 动 线 投 入 的 厂房 面积 。 该 目 动 线 人 机 交 
互 界面 友好 ， 操 作 简 单 。 在 国内 机 床 行业 中 首次 采用 机 床 
加 工区 域 的 全 封闭 防护 及 上 排 、 上 供 的 冷却 装置 ， 绿色 
环保 。 


大 连 科 德 数控 有 限 公司 


大 连 科 德 数控 有 限 公 司 〈《 简 称 科 德 数控 ) 成 立 于 
2008 年 ， 为 大 连 光 洋 科技 集团 有 限 公司 的 全 资 子 公司 ， 拥 
有 200 余人 的 技术 研发 团队 及 完善 的 生产 、 市 场 、 售 后 体 
系 ， 为 用 户 提 供 最 优质 的 服务 。 公 司 拥有 多 种 类 型 国外 高 
端 先进 加 工 设备 及 专业 的 检测 设备 ， 拥 有 50 余 项 发 明 专 
利 、 近 140 余 项 实用 专利 及 30 多 项 软件 著作 权 ， 是 专业 
配套 自主 化 高 档 数控 系统 和 关键 功能 部 件 的 高 档 数控 机 床 
制造 商 。 科 德 数控 在 “勇于 创新 、 精 益 求 精 ” 的 企业 精神 
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热情 和 创新 精神 的 研发 制造 团队 。 | 

科 德 数控 的 母 公 司 一 一 大 连 光 洋 科技 集团 有 限 公 司 从 
事 数控 、 工 业 自 动 化 领域 产品 研发 、 成 果 转 化 、 制 造 配套 
等 已 有 20 多年， 构建 了 完整 的 数控 技术 链 和 产业 链 ， 在 
国内 率先 研究 和 应 用 数控 系统 现场 总 线 技术 、 细 分 技术 、 
直 驱 技术 ， 拥 有 企业 博士 后 科研 工作 站 及 高 档 数控 系统 国 
家 工程 试验 室 ， 是 国内 高 档 数控 系统 研发 、 制 造 的 领军 
企业 。 

科 德 数控 主 营 高 速 高 精度 三 轴 立 式 加 工 中 心 、 五 轴 联 
动 钳 车 复合 立 式 加 工 中 心 、 五 轴 联 动 目 式 车 铣 复 合 加 工 中 
心 、 三 维 油光 复合 加 工 机 、 五 轴 工 具 磨 床 等 机 床 产品 。 机 
床 配 套 的 高 档 数控 系统 和 关键 执行 部 分 全 部 自主 化 ， 当 前 
累计 已 有 1 000 余 台 全 国产 高 档 数控 机 床 产品 推 向 市 场 。 
公司 自主 研发 的 KMC400 、KMC600、KMC800 KMC1250 
系列 高 速 五 轴 立 式 加 工 中 心 ，KDW4600FH、KDW6600FH、 
KTurboM3000 A J7 PK Heb see AIM LP, 
KToolG3515 五 轴 工 具 磨床 等 机 床 已 销售 到 国内 机 械 、 军 
工 、 航 空 航天 企业 ， 已 开始 创造 产能 和 价值 ， 蔡 代 进 口 机 
床 。 其 中 的 KMC400 系列 加 工 中心 出 口 到 德国 ， 开 创 了 国 
产 高 档 五 轴 数 控 机 床 出 口 发 达 国 家 的 先河 。 

在 自主 研发 制造 高 档 五 轴 机 床 的 过 程 中 ， 科 德 数控 在 
提升 产品 质量 方面 做 了 大 量 的 基础 工作 并 积累 了 一 些 经 
验 ， 在 整 机 结构 设计 、 床 身材 料 的 自主 研发 、 科 学 的 研发 
方法 及 自主 核心 技术 的 应 用 方面 一 直 在 不 断 地 努力 探索 。 

KMC X71 f. vr K ER bil TE rh U; 89 ZEB OK FB Bic BL B9 
龙门 框架 设计 ， 三 个 轴 在 刀具 上 ， 两 个 旋转 轴 在 工件 上 ， 
达到 最 优 的 主轴 支撑 ， 数 控 回 转 摆动 工作 台 实 现 双 壁 支 
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撑 ，Y 轴 采用 四 导轨 支撑 和 位 于 中 心 的 主 驱动 ,4 HE 
角度 为 +130"。 环 形 刀 库 与 机 床 床 身 融 为 一 体 ， 结 构 简 
单 、 节 省 空间 。 用 矿物 铸 石 的 高 刚性 龙门 结构 设计 有 着 极 
佳 的 抑 振 性 和 抗 热 变形 能 力 以 及 防潮 性 能 ， 具 有 更 好 的 环 
境 适 应 性 。KMC 系列 立 式 车 铣 复合 加 工 中心 系 列 产品 采 
用 人 造 理 石 为 床 体 主要 材料 。 人 造 理 石材 料 热 膨胀 系数 仅 
为 铸铁 的 1/20, 具有 更 好 的 环境 适应 性 ， 更 小 的 热 变型 误 
2; 人 造 理 石 阻尼 是 铸铁 的 6 倍 ， 具 有 更 好 的 吸收 振动 的 
能 力 ， 降 低 切 前 振动 对 机 床 传 动 部 件 的 影响 ， 人 造 理 石 床 
身 制造 工艺 采用 常温 固化 ， 没 有 铸铁 冷却 不 均 导致 的 内 应 
力 ， 是 国际 上 精密 机 床 优选 的 床 身 材料 。 

各 系列 五 轴 复 合 加 工 中 心 在 设计 研发 阶段 利用 计算 机 
辅助 设计 技术 手段 。 基 于 CAD 设计 的 3D 立体 模型 ， 使 用 
“有 限 元 分 析 法 ”模拟 静态 载荷 和 动态 运行 工 况 ， 通 过 多 
次 模拟 和 设计 修正 ， 追 求 每 一 个 机 床 部 件 达 到 理想 的 静态 
和 和 动态 特性 ， 以 确保 机 床 的 整体 刚性 。 通 过 “有 限 元 分 析 
法 ”辅助 设计 的 结果 , .将 在 原型 样机 上 通过 实验 测试 和 模 
态 分 析 得 到 验证 和 确认 ， 确 保 机 床 产 品 在 实际 加 工 中 优秀 
的 动态 性 能 表现 。 加 工 中 心 的 旋转 轴 采 用 力矩 电动 机 替代 
传统 的 齿轮 传动 、 蜗 轮 蜗杆 传动 、 滚 珠 丝 杠 传动 等 机 械 传 
动 。 直 驱 技 术 的 应 用 使 机 床 具 有 更 好 的 动态 响应 能 力 、 无 
有 反 向 间隙 、 无 传动 机 械 磨损 等 显著 优势 。 


广东 奔 朗 新 材料 股份 有 限 公司 


广东 奔 朗 新 材料 股份 有 限 公司 〈 简 称 广东 奔 朗 ) 始 建 
于 2000 年 ， 总 部 位 于 广东 省 佛山 市 顺德 区 ， 当 前 在 广东 、 
四 川 、 山 东 、 江 西 、 福 建 、 香 港 等 地 设 有 7 家 全 资 子 公 
司 。 公 司 多 年 来 坚持 不 懈 地 专注 于 超 硬 材料 制品 的 研究 和 
开发 ， 经 过 十 余年 的 发 展 ， 现 已 成 长 为 我 国 超 硬 材料 制品 
行业 的 领先 企业 之 一 ， 全 球 陶瓷 加 工 工具 细 分 市 场 占有 率 
ZIME. 

广东 奔 朗 研发 和 生产 各 类 人 金属 结合 剂 、 高 分 子 材料 结 
合剂 和 陶瓷 结合 剂 的 金刚 石 工具 以 及 立方 氮 化 硼 精 细 磨 削 
工具 ,不 仅 广泛 应 用 于 陶瓷 、 石 材 、 建 筑 工 程 、 耐 火 材 
料 、 玻 璃 等 领域 的 切 外 、 磨 削 、 抛 光 等 加 工 过 程 ， 而 且 不 
断 向 机 械 零 部 件 、 汽 车 配件 、 电 子 陶 冤 、 光 学 玻璃 等 精密 
加 工 领域 扩展 。“ 奔 朗 (Monte- Bianco) ”品牌 赢 得 了 50 
多 个 国家 和 地 区 广大 客户 的 信赖 。 

广东 兰 朗 是 国家 火炬 计划 重点 高 新 技术 企业 、 广 东 省 
自主 创新 100 强 企业 、 广 东 省 创新 型 企业 GRA). 、 广 东 
省 现代 产业 500 强项 目 承 担 企 业 、 广 东 省 民营 科技 企业 ， 
是 顺德 区 总 部 企业 、 龙 腾 企 业 、 质 量 信用 等 级 A 级 企业 ， 
是 “广东 省 超 硬 材料 及 制品 工程 技术 研究 开发 中 心 ”依托 
单位 ; 获 批 组 建 有 博士 后 科研 工作 站 、 广 东 省 奔 朗 超 硬 材 
料及 制品 院士 工作 站 、 广 东 省 企业 技术 中 心 ;“Monte - Bi- 
anco” 注 册 商 标 为 广东 省 著名 商标 ， 金 刚 石 磨 块 、 金 刚 石 
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合肥 合 锻 机 床 股份 有 限 公司 〈 简称 合 锻 股 份 ) 位 于 合 
肥 经 济 技术 开发 区 ， 公 司 前 身 为 合肥 锻压 机 床 总 厂 ， 始 建 
于 1951 年 ,是 一 家 专业 从 事 锻压 设备 生产 、 销 售 的 国有 
大 型 企业 。2010 年 公司 变更 为 股份 有 限 公司 。 

合 锻 股 份 是 集 液压 机 、 机 械 压 力 机 等 各 类 高 精 专机 床 
产品 研发 、 生 产 、 销 售 和 服务 为 一 体 的 大 型 装备 制造 企 
业 ， 是 我 国 大 型 锻压 设备 自动 化 成 套 技术 与 装备 产业 化 基 
地 ， 属 于 国家 数控 成 形 冲压 装备 产业 技术 创新 战略 联盟 成 
员 单 位 、 国 家 火炬 计划 重点 高 新 技术 企业 。 

合 锻 股 份 高 度 重视 自主 创新 体系 建设 ， 形 成 了 以 企业 
技术 中 心 为 核心 ， 以 智能 锻压 装备 技术 实验 室 、 合 工大 工 
业 与 装备 技术 研究 院 、 院 士 工作 站 、 博 士 后 科研 工作 站 等 
为 补充 ,涵盖 国 内 外 合作 研发 机 构 、 高 等 院 校 和 科研 院 所 
的 自主 创新 体系 ; 形成 了 强大 的 研发 能 力 ， 逐 步 掌握 数字 
化 控制 技术 、 网 络 及 通信 技术 、 伺 服 控制 技术 、 各 种 传 感 
及 检测 技术 、 机 电 液 一 体 化 技术 及 智能 化 控制 技术 。 从 而 
提高 了 锻压 设备 的 自动 化 、 和 柔性 化 、 数 字 化、 智能 化 水 
XE, 实现 了 设备 的 超 高 精度 控制 和 对 各 种 新 压力 加 工 工艺 
的 适应 性 。 | 

近年 来 ， 合 锻 股 份 技术 中 心 在 高 端 装备 、 成 套装 备 、 
自动 化 研发 能 力 方面 进一步 加 大 投入 ， 通 过 建设 各 种 研究 
室 和 试验 室 ， 已 基本 形成 结构 开发 、 数 字 化 模拟 、 试 验 试 
制 和 国内 领先 的 高 端 锻压 装备 试制 试验 和 研发 能 力 。 在 重 
型 充 液 拉 深 装备 、 自 动 封 头 成 形 生产 线 、 伺 服 液压 机 、 高 
速 冲压 液压 机 、 超 高 强 板 热 冲压 液压 机 、 非 金属 拓 铺 加 热 
加 压 汽车 行李 架 成 形 生产 线 、 机 械 压 力 机 自动 化 线 、 核 电 
定子 转子 压 装 液压 机 等 高 端 、 智 能 项 目 上 取得 新 突破 ， 研 
发 的 汽车 内 饰 件 智能 生产 线 出 口 到 欧盟 成 员 国 ， 占 领 了 国 
际 高 端 市 场 。 

历经 30 余年 的 技术 沉淀 和 积累 ， 合 锻 股 份 技 术 中 心 
自主 开发 的 高 品质 、 多 工 况 、 系 列 化 液压 装备 构建 了 液压 
装备 多 工 况 制备 工艺 与 系列 化 产品 开发 测试 验证 平台 ， 实 
现 了 精密 超 塑 模 锻 液压 机 、 快 速 薄 板 冲 压 液压 机 、 大 型 拉 
伸 成 形 液压 机 等 重大 装备 与 工艺 工装 系列 产品 的 产业 化 ， 
在 航空 铅 钛 合金 超 塑 性 成 形 、 汽 车 大 型 覆盖 件 冲 压 成 形 、 
航天 整流 日 与 石化 封 头 深 拉 伸 成 形 中 得 到 成 功 应 用 。 


齐齐哈尔 二 机 床 (集团 ) 
有 限 公 司 
科技 创新 是 企业 转型 升级 的 必然 选择 ， 是 企业 由 弱 到 
强 ， 实 现 可 持续 发 展 的 坚实 保障 。 近 两 年 来 ， 齐 齐 哈 尔 二 


MR (HH) 有限 公司 《简称 齐 二 机 床 ) 充分 认识 到 了 
创新 是 企业 发 展 的 根本 所 在 ， 在 整个 机 床 行业 不 景气 的 大 
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环境 下 ， 通 过 不 断 加 大 科技 投入 及 实施 项 目 制 管理 ， 破 除 
原 有 分 配 机 制 的 弊端 ， 为 全 体 科 技工 作者 营造 出 一 个 良好 
的 科研 创新 氛围 。 齐 二 机 床 凝 聚 了 一 批 相 对 固定 的 技术 创 
新 队伍 ， 为 企业 的 转型 升级 保驾 护航 。 

一 、 贴 近 市 场 ， 拓 宽 创 新 渠道 

1. 围绕 《中 国 制造 2025》 和 “一 带 一 路 ”等 国家 政 
策 ， 加 快 高 档 数控 机 床 的 自主 研发 力度 

根据 市 场 需求 不 断 加 快 产品 结构 调整 ， 大 力 推广 、 应 
用 高 新 技术 和 适用 技术 ， 使 科技 成 果 迅 速 而 有 效 地 转化 为 
富有 市 场 竞 争 力 的 商品 。 受 国内 经 济 下 行 压力 的 影响 ， 国 
内 机 床 行业 开始 下 行 ， 特 别 是 重型 机 床下 行 速度 加 快 ， 公 
司 的 主导 产品 落地 铣 铀 床 、 大 重型 立 式 / 卧 式 车 床 、 龙 门 
负 铣 床 等 产品 市 场 订单 又 减 ， 产 能 严重 过 剩 ， 开 工 率 不 
足 。 为 实现 公司 可 持续 发 展 ， 公 司 对 现 有 产品 结构 进行 了 
重新 梳理 ， 在 提升 现 有 产品 水 平 的 同时 ， 一 方面 ， 通 过 研 
发 服务 于 航空 航天 模具 等 行业 的 TH6111 RL 
心 及 FAM -160 型 高 速 落地 铣 铀 床 ， 丰 富 可 供 产品 的 种 类 
与 规格 ， 扩 大 服务 领域 。 这 两 种 产品 均 成 功 出 展 2015 年 
中 国 国际 机 床 展会 ， 并 获得 广大 展商 及 观众 的 好 评 。 另 一 
方面 ， 加 快车 铣 复合 机 床 的 研发 ， 加 快 机 床 智 能 化 水 平 的 
提升 ， 实 现 机 床 的 自动 检测 与 反馈 、 刀 具 的 智能 管理 、 智 
能 防 撞 、 故 障 远程 诊断 等 智能 控制 ， 并 取得 了 一 定 的 成 
绩 。 从 2015 年 新 签 合同 看 ， 车 铣 复合 机 床 的 需求 增长 较 
快 ， 且 呈现 出 大 型 化 趋势 ， 仅 Sm 以 上 的 车 铣 复合 机 床 就 
签 了 4 台 ， 其 中 1 台 为 加 工 直径 12. Sm 的 双 柱 立 式 车 铣 加 
工 中 心 。 

2. 加 强 与 集团 内 相关 单位 的 协同 创新 

齐 二 机 床 充分 利用 集团 内 部 相关 单位 的 精密 制造 、 检 
测 及 技术 研发 的 优势 ， 利 用 齐 二 机 床 在 重型 机 床 领域 的 研 
发 制造 优势 ， 协 同 开展 技术 创新 ， 成 功 开发 出 高 速 五 轴 龙 
IBER ( 进 给 速度 30m/min， 主 轴 和 转速 6 000r/min) 。 
该 产品 介 于 重型 机 床 与 中 型 加 工 中 心 之 间 ， 是 通过 细 分 市 
场 而 推出 的 一 款 高 速 五 轴 型 高 档 产 品 。 该 项 目的 研制 成 功 
将 丰富 齐 二 机 床 原 有 龙门 系列 产品 ， 进 一 步 扩 大 产品 供 货 
范围 ， 主 要 服务 对 象 为 航天 、 航 空 、 模 具 等 高 端 客户 。 

3. 加 强 产 学 研 合作 ， 加 快 高 端 专用 装备 开发 速度 ， 扩 
展 新 的 服务 领域 ， 寻 求 新 的 经 济 增长 点 

跳出 现 有 重型 金属 切削 机 床 的 圈子 ， 以 市 场 为 导向 ， 
贴近 市 场 、 服 务 于 市 场 。 采 紧 国家 大 力 发 展 航空 航天 、 轨 
道 交通 及 海洋 工程 的 政策 ， 通 过 产 学 研 合 作 ， 加 快 增 材 制 
造 、 轨 道 交通 装备 及 海洋 工程 装备 的 开发 ， 现 在 已 与 多 所 
高 校 合 作 开发 龙门 式 铺 丝 机 、 高 铁 〈 地 铁 ) 轨道 在 线 铣 麻 
机 、 水 下 管道 切割 焊接 机 等 专用 装备 。 这 几 种 产品 在 市 场 
上 均 有 较 大 需求 ， 该 项 目的 成 功 开发 可 替代 进口 。 

二 、 加 快 推动 技术 管理 体系 的 改革 

与 技术 创新 同步 进行 的 还 有 企业 科技 管理 的 创新 ， 科 
技 管理 创新 的 目的 还 是 为 技术 创新 服务 。 为 了 提高 广大 技 
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Bh 14F; 开展 了 FMS 产品 行业 标准 的 制定 工作 。 

普 什 宁 江 公司 以 “振兴 民族 基础 工业 ”为 己任 ， 坚 持 
“AA, We. Blot. AR” WARS, E “AIE 
质量 保证 产品 质量 ， 为 用 户 提供 适用 满意 的 产品 和 服务 ” 
的 质量 方针 ， 致 力 于 做 专 、 做 精 、 做 强 机 床 主 业 ， 创 建国 
内 一 流 、 世 界 知名 装备 品牌 ， 成 为 服务 于 国内 目标 市 场 的 
“ 专 、 精 、 特 ”强势 装备 企业 ， 实 现 “ 宁 江 装 备 ”装备 中 
E, TIMER ”享誉 全 球 ” 之 宁 江 装备 梦 。 


北京 北 一 机 床 股份 有 限 公司 


北京 北 一 机 床 股份 有 限 公 司 (简称 北 一 机 床 ) 始终 视 
产品 质量 为 企业 的 生命 ， 将 提升 质量 作为 企业 追求 的 月 
标 。 北 一 机 床 于 1994 年 通过 1509001 质量 管理 体系 认证 ， 
近 20 年 来 ， 质 量 管理 活动 得 到 深入 开展 ， 质 量 管理 体系 
得 到 有 效 运 行 。 公 司 质量 管理 部 通过 日 常 的 月 度 审核 、 年 
度 集中 审核 和 管理 评审 ， 开 展 群 众 性 信得过 班组 和 QC 活 
动 ， 确 保 产 品 从 设计 、 和 生产、 制造 和 装配 质量 都 能 正常 有 
序 地 进行 。 | 

XKA28 系列 数控 龙门 铀 铣床 产品 创新 开发 以 来 ， 依 托 
企业 建立 起 的 成 本 控制 和 质量 管理 体系 ， 结 合 长 期 生产 制 
造 重型 龙门 机 床 的 经 验 ， 形 成 了 有 效 的 零件 要 素 和 精度 控 
制 以 及 加 工 、 装 配 流程 质量 控制 体系 ， 确 保 了 合理 的 产品 
成 本 与 良好 的 产品 质量 ,保证 了 机 床 连 续 带 载运 行 的 可 靠 
性 以 及 精度 的 稳定 性 。2009 年 北 一 计量 检测 中 心 通过 了 试 
验 室 认可 ， 为 重型 机 床 的 高 精度 检测 提供 了 有 力 的 保证 
文 持 。 

近 三 年 来 ， 为 提高 重型 系列 产品 的 质量 ， 北 一 机 床 加 
大 质量 管控 力度 ， 开 展 的 主要 质量 工作 有 : 

(1) 北 一 机 床 搬 迁 改制 机 构 重组 ， 在 顺义 林 河 开发 区 
建新 厂 ， 生 产 方式 主要 是 关键 件 制造 和 产品 整 机 装配 ， 大 
部 分 零件 和 部 件 进行 外 购 和 外 协 加 工 。2013 年 ， 公 司 进 一 
步 加 强 对 供应 商 的 集中 管理 ， 供 应 商 的 评价 和 管理 职责 从 
制造 部 调整 到 运营 管理 部 ， 建 立 健全 了 供应 商 准 人 和 评价 
制度 ， 整 合 供应 商 队 伍 重新 进行 有 效 的 评价 和 管理 ， 提 高 
了 供 货 门槛 ， 在 物资 进 场 验收 方面 梳理 了 进货 、 验 收 、 仓 
储 、 发 放 等 环节 。 公 司 为 加 强 对 外 购 外 协 产品 质量 控制 ， 
重新 修订 了 《外 购 外 协 货品 检验 管理 办 法 》。 生 产 XKA28 
系列 产品 的 重型 机 床 制造 部 也 修订 完善 了 《外 购 外 协 件 检 
验 管理 实施 细则 》， 进 一 步 明确 了 检验 要 求 ， 不 仅 人 厂 进 
行 检验 ， 而 且 针 对 提供 产品 的 情况 将 控制 前 移 到 供应 商 现 
场 进行 检验 控制 。 对 供应 商 从 合同 及 技术 协议 要 求 明 确信 
F, 要 求 供 应 商 随 件 提供 进 场 材料 的 检验 记录 、 材 质 化 验 
单 、 时 效 热处理 温 控 记录 、 铸 件 性 能 试验 报告 等 材料 。 检 
验 人 员 首 先 验收 文件 和 外 观 质量 ， 再 对 进 场 的 零件 进行 尺 
才 复 验 ， 当 全 部 合格 后 方 可 人 库 。 为 维护 公司 的 信誉 ， 重 
型 产品 人 围 的 重要 供应 商都 要 求 获取 质量 管理 体系 认证 ， 


特色 企业 


公司 质量 管理 部 与 重型 机 床 制造 部 一 起 对 重要 供应 商 的 质 
量 管理 体系 实施 外 包 审核 ，2014 年 又 新 增 4 家 ， 通 过 二 方 
审核 方式 ， 对 其 质量 管理 体系 有 效 运 行进 行 监督 和 规范 ， 
促进 供应 商 的 质量 管理 活动 的 有 效 开展 和 产品 质量 的 持续 
改进 。 | 
(2) 公司 质量 管理 部 从 2013 年 起 每 月 召开 质量 沟通 
会 ， 生 产 制造 部 人 员 和 重要 供应 商 参 加 会 议 , 会 上 针对 装 
配 和 制造 问题 进行 沟通 交流 ， 要 求 供应 商 对 制造 部 反映 的 
问题 给 予 整 改 ， 提 交 整 改 落实 报告 ， 质 量 管 理 部 成 立 专项 
小 组 进行 整改 落实 逐 项 验收 确认 。 经 过 一 年 来 的 努力 ， 人 
场 的 采购 货品 质量 有 较 大 的 改观 ， 有 效 保证 了 机 床 产 品 的 
质量 。 | | 

(3) 2012 年 ， 公 司 为 加 强 产品 的 质量 管控 ， 抽 调 现 
场 有 实际 经 验 的 人 员 充 实质 量 管理 队伍 ， 加 强 重型 产品 的 
质量 管控 力度 ， 成 立 了 精密 部 件 制 造 部 和 重型 机 床 制 造 部 
的 质量 监管 小 组 。2013 年 ， 公 司 主要 针对 重型 产品 在 用 户 
现场 安 调 实施 状况 进行 监督 管理 ， 组 建成 立 了 产品 安 调 监 
管 小 组 ， 通 过 派 人 到 用 户 现 场 与 重型 安 调 人 员 一 起 工作 ， 
对 安 调 工作 的 进展 和 质量 情况 进行 监控 。 通 过 监管 人 员 对 
生产 制造 过 程 和 安 调 过 程 进行 现场 巡查 和 监督 管理 ， 参 与 
制造 部 不 合格 品 的 处 理 等 方式 ， 加 强 产品 制造 和 装配 过 程 
的 质量 控制 。 近 年 来 ， 针 对 重型 产品 进行 了 28 系列 产品 
的 工艺 整顿 、 检 验 记 录 的 完善 ， 有 效 提升 了 重型 产品 的 
质量 。 

(4) 公司 坚持 质量 管理 部 门 和 销售 部 门 每 年 进行 用 户 
访问 的 传统 ， 对 重型 产品 的 使 用 情况 和 售后 服务 管理 与 用 
户 进行 沟通 和 了 解 ， 通 过 到 用 户 现场 直接 查看 机 床 的 使 用 
状况 获取 第 一 手 资料 ， 并 及 时 将 产品 质量 信息 反馈 到 设计 
和 制造 部 门 以 改进 相关 质量 工作 。 由 公司 营销 部 门 牵头 按 
照 质量 目标 分 解 要求 ， 每 年 对 用 户 访问 工作 进行 年 度 策 
划 ， 并 按 计划 组 织 实施 。 每 次 均 有 制造 部 主管 参加 访问 ， 
对 用 户 提 出 的 问题 直接 反馈 到 制造 部 并 进行 整改 落实 。 特 
别 对 于 重型 、 超 重型 产品 更 是 给 予 了 重点 关注 。 

(5) 制造 部 加 强 关键 自制 件 的 质量 控制 ， 从 完善 工艺 
装备 人 手 ， 将 外 购 与 自制 相 结 合 ， 新 购置 了 应 力 检 测 仪 对 
粗 加 工 后 的 变形 进行 控制 ， 制 作 了 试车 工装 ， 保 证 Z HS 
轨 与 主轴 中 心 线 的 平行 ， 并 可 进行 主 传动 性 能 试验 、 噪 声 
试验 和 振动 试验 等 。 

(6) 2014 年 ， 公 司 在 重型 机 床 制造 部 进行 管理 变革 
试点 ， 确 定 了 三 项 重点 质量 工作 并 纳入 到 公司 的 重点 工作 
中 。( 册 重型 机 床 制造 部 按照 公司 IS09001 质量 管理 体系 总 
体 要 求 ， 建 立 制 造 部 的 质量 管控 体系 ， 对 流程 进行 了 细致 
的 梳理 ， 编 制 质量 管理 控制 流程 21 个 ， 确 立 85 个 质量 控 
制 点 ， 细 化 编制 控制 点 文件 。@ 编 制 重型 产品 部 件 商品 化 
加 工 和 装配 工艺 文件 。 针 对 重型 新 员工 多 和 部 分 工艺 文件 
人 缺失， 造成 制造 、 装 配 和 安 调 过 程 管 控 不 利 的 现象 ， 重 新 
完善 和 修订 了 龙门 系列 加 工 制造 、 装 配 和 异地 稳 装 的 工艺 
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文件 ， 为 操作 者 提供 过 程控 制 的 依据 ， 以 期 达到 加 强 过 程 
控制 的 目的 。 怨 重型 机 床 质 量 成 本 管理 控制 。 针 对 重型 机 
床 质 量 成 本 的 管理 控制 现状 ， 编 制 质量 成 本 管理 流程 ， 设 
立 质量 成 本 内 部 考核 指标 ， 通 过 对 自制 件 、 外 协 件 质量 成 
本 损失 率 、 外 部 质量 成 本 损失 率 的 严格 管控 ， 寻 找 造 成 
内 、 外 部 损失 成 本 的 关键 点 ， 降 低 重 型 产品 的 质量 成 本 
损失 。 

“制造 精良 、 追 求 齐 越 ”是 北 一 机 床 的 核心 价值 观 ， 
追求 以 用 户 需 求 为 目标 的 质量 控制 和 过 程 管理 是 企业 努力 
的 方向 。 北 一 机 床 要 在 重型 、 超 重型 产品 领域 保持 中 高 端 
水 平 ， 在 产品 的 技术 消化 和 技术 创新 上 下 工夫 ， 并 提高 产 
品 的 稳定 性 ， 以 更 好 地 满足 用 户 的 需求 和 期 望 。 


成 都 普 瑞 斯 数控 机 床 有 限 公司 


成 都 普 瑞 斯 数控 机 床 有 限 公司 (简称 普 瑞 斯 公司 ) 创 
立 于 2005 年 4 月 ， 公 司 主要 经 营 高 品质 数控 机 床 和 机 电 
一 体 化 数控 产品 的 研制 、 开 发 、 生 产 、 销 售 及 技术 服务 ， 
机 械 成 套 设备 及 其 交 钥 是 生产 线 等 业务 。 公 司 位 于 成 都 高 
新 区 西部 园区 内 ， 占 地 面积 3.2 万 m” (48 亩 ) ， 建 筑 面 积 
20 500m” ， 与 成 都 高 新 综合 保税 区 、 戴 尔 公 司 、 联 想 集 
团 、 富 士 康 、 电 子 科技 大 学 、 西 华 大 学 、 成 都 工业 学 院 和 
成 都 技师 学 院 等 众多 企业 和 高 校 相 邻 ， 具 有 良好 的 交通 和 
生产 经 营 条 件 。 普 瑞 斯 公司 是 中 国 机 床 工 具 工 业 协 会 会 员 
单位 、 四 川 省 机 械 工 业 协 会 理事 单位 、 四 川 省 中 小 企业 协 
会 常务 理事 单位 、 四 川 省 进出 口 商会 会 员 单 位 、 四 川 省 数 
控 机 床 产 学 研 技 术 创 新 联盟 理事 单位 、 成 都 市 企业 技术 中 
心 、 成 都 市 精密 数控 联盟 理事 单位 、 成 都 市 模具 工业 协会 
常务 理事 单位 和 成 都 高 新 区 红 十 字 会 团体 会 员 单 位 。 

普 瑞 斯 公司 经 过 十 年 的 发 展 ， 取 得 了 显著 的 成 绩 。 公 
司 是 国家 级 高 新 技术 企业 、 成 都 高 新 区 “优秀 高 新 技术 企 
业 ”、 四 川 省 创新 型 培育 企业 、 成 都 市 高 端 装备 制造 企业 、 
成 都 市 知识 产权 优势 培育 企业 和 AA 级 资信 等 级 企业 。 公 
司 拥有 专利 39 项 (其 中 发 明 专 利 4 项 )， 公 司 商 标 先 后 麻 
获 四 川 省 著名 商标 、 成 都 市 著名 商标 称号 ， 公 司 产品 被 评 
为 四 川 省 知名 品牌 、 成 都 市 自主 创新 产品 、 成 都 市 地 方 名 
优 产 品 、 成 都 市 首 台 ( 套 ) 及 关键 零 部 件 产品 。 

普 瑞 斯 公司 以 “团结 、 创 新 、 品 质 、 服 务 ” 为 企业 精 
神 ， 努 力 打 造 加 工 中 心 一 流 品牌 ， 主 导 产 品 (PT500A sz 
X BECA L O, PL700A 立 式 加 工 中心 、PL800A 立 式 加 
工 中 心 ) 连续 3 年 (20122014 年 ) 荣获 中 国 机 床 工具 
工业 协会 “产品 质量 十 佳 ”称号 。 | 

普 瑞 斯 公司 产品 定位 于 中 高 端 加 工 中 心 类 产品 ， 性 能 
好 、 精 度 高 、 稳 定 可 靠 ， 产品 达到 的 精度 值 处 于 国内 立 式 
加 工 中 心 同类 产品 先进 水 平 ， 产品 数控 化 率 为 100% 。 主 
要 产品 有 PL 系列 线 轨 型 立 式 加 工 中心 、PY 系列 滑 轨 型 立 
XUI Lu. PT A eR A BEIM TP, PH 系列 卧 式 加 
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TRL, PG 系列 定 梁 式 龙 门 加 工 中 心 、PQ 系列 高 速 高 精 
度 龙 门 加 工 中 心 、PU 系列 五 轴 联 动 立 式 加 工 中心 、PX £ 
列 五 轴 联 动 时 片 加 工 中 心 、 各 种 交 钥 匙 工程 生产 线 及 自动 
化 生产 线 项 目 。 产 品 重点 服务 于 航空 MR, ZI, BL 
业 、 船 舶 、 汽 车 、 摩 托 车 、 模 具 、 电 子 、 电 力 及 教育 等 行 
业 。 优 良 的 性 能 、 卓 越 的 品质 和 优质 的 售后 服务 相 结合 的 
“ 普 瑞 斯 ”品牌 已 得 到 各 行业 用 户 的 赞誉 ， 并 具有 了 相当 
的 知名 度 ， 在 全 国 各 地 特别 是 西南 、 华 东 等 地 区 已 具有 广 
泛 的 用 户 群 ， 加 工 中 心 整 机 及 成 套 生产 线 已 出 口 到 意 大 
利 、 英 国 、 巴 基 斯 坦 及 中 东 等 国家 和 地 区 。 

普 瑞 斯 公司 自 创 立 以 来 ， 注 重 管理 团队 、 技 术 人 才 和 
骨干 员工 队伍 的 打造 ， 有 一 支 能 打 硬 会 和 敢 打 硬仗 的 员工 
队伍 。 公 司 在 激烈 的 市 场 竞 争 中 ， 能 保持 平稳 发 展 ， 完 全 
得 益 于 公司 上 下 一 直 潜 心 在 产品 性 能 、 质 量 和 客户 服务 上 
狠 下 工夫 ， 脚 踏实 地 ， 在 工作 中 切实 做 到 “四 个 一 点 ”， 
BU: 走访 客户 勤快 一 点 ， 听 取 意 见 虚 心 一 点 ， 产 品 改 进 再 
快 一 点 ， 客 户 服 务 更 好 一 点 。 因 此 ， 公 司 得 到 了 广大 客户 
更 多 的 信赖 ， 取 得 了 一 定 的 成 绩 。 

普 瑞 斯 公司 将 继续 坚持 走 “ 专 业 化 、 差 异化 、 精 品 
化 ”的 道路 ， 在 稳步 发 展 的 同时 ， 不 断 加 强 与 合作 伙伴 合 
作 ， 向 先进 机 床 企业 学 习 ， 结 合 互联 网 、 物 联网 优势 ， 为 
用 户 提供 更 多 的 增值 服务 ， 不 断 创新 开发 高 端 数控 机 床 ， 
向 社会 奉献 最 能 体现 自身 能 力 的 产品 和 技术 服务 ， 把 “ 打 
造 加 工 中 心 一 流 品 牌 ” 融 合 到 《中 国 制造 20252 PH, 
为 《中 国 制造 20252 添砖加瓦 ， 为 中 华 民 族 振兴 的 “中 
国 梦 ” 和 “中 国 智 造 ”贡献 力量 。 


宜昌 长 机 科技 有 限 责 任 公司 


宜昌 长 机 科技 有 限 责任 公司 〈 简 称 宜昌 长 机 ) 秉承 
“质量 是 企业 的 生命 、 质 量 是 员工 的 尊严 ” 的 理念 ， 加 大 
对 产品 质量 的 控制 力度 。 | 

宜昌 长 机 对 产品 质量 严格 控制 ， 零 件 精度 要 求 及 整 机 
的 精度 要 求 严 格 按 技术 要 求 控 制 ， 超 差 0. 001mm BAR 
不 合格 品 ， 只 有 经 技术 部 门 严格 审核 认可 才 会 给 予 通过 。 
加 强 铸 件 质量 控制 ， 将 铸件 外 观 质 量 和 硬度 要 求 纳 人 重点 
检验 项 ， 要 求 各 质 控 点 检验 、 操 作者 重点 关注 ， 杜 绝 不 合 
格 工件 流入 下 一 工序 ; 加强 外 购 件 质量 控制 ， 对 于 各 专机 
配置 的 液压 站 、 排 悄 器 回 厂 后 ， 要 求 严 格 按照 技术 协议 和 
技术 图 样 的 要 求 对 外 观 、 扩 十、 配置 等 逐条 进行 检验 ， 液 
压 站 、 排 屑 器 必须 联机 通 油 运行 检验 合格 后 方 可 出 厂 ; 加 
强 现 场 质量 问题 控制 ， 及 时 追踪 解决 生产 现场 出 现 的 质量 
问题 ， 查 找 其 根本 原因 ， 并 以 质量 整改 通知 的 形式 发 到 相 
关 单 位 ， 并 监督 其 后 期 整改 工作 ， 对 于 达 不 到 技术 要 求 的 
任何 问题 ， 不 进行 整改 绝 不 放行 ; 做 好 各 项 检测 工作 ， 为 
生产 提供 准确 、 及 时 的 检测 数据 ， 对 于 生产 异常 和 各 种 波 
动 及 时 反馈 。 


特色 企业 


宜昌 长 机 全 员 参 与 质量 管理 ， 将 加 工 过 程 中 每 道 工 序 
专 检 变 为 人 库 检 验 ， 将 质量 职责 落实 到 每 一 道 工序 的 操作 
者 身上 ， 让 每 位 员工 都 明确 自己 肩负 的 质量 监控 责任 。 严 


格 要 求 控制 加 工 过 程 中 的 自 检 、 互 检 、 下 序 对 上 序 的 检验 


程序 ， 以 及 相应 的 检验 记录 ， 以 班组 长 ERA, OW 
单位 制定 产品 质量 责任 制 ， 要 求 所 有 零件 的 质量 问题 出 加 
工 车 间 门 之 前 全 部 解决 完毕 ， 转 人 入 库 检 验 处 也 就 是 装配 
前 全 部 检验 合格 ， 所 有 机 床 在 出 厂 前 全 部 达到 技术 要 求 ， 
保证 合格 产品 出 厂 。 

宜昌 长 机 将 零件 生产 过 程 的 质量 管理 信息 数字 化 ， 通 
过 信息 技术 来 实现 质量 管理 的 信息 化 、 流 程 化 、 标 准 化 。 
通过 网 络 平台 对 产品 整个 生产 过 程 进行 实时 跟踪 和 妃 淹 ， 
实现 信息 共享 ， 建 立 了 人 库 零 件 检验 数据 库 和 关键 件 检验 
数据 库 。 实 现 质量 检验 的 共享 、 查 询 和 追溯 。 同 时 ， 公 司 
还 将 信息 化 手段 运用 到 质量 问题 处 理 流程 中 ， 建 立 了 工件 
缺陷 处 理 流 程 、 零 件 返 修 流 程 、 不 合格 品 实 废 / 回 用 工时 
统计 流程 等 ， 遇 到 质量 问题 快速 响应 和 解决 ， 提 高 了 工作 
效率 。 

宜昌 长 机 200 系列 机 床 产 品 主要 用 于 内 /外 圆柱 齿轮 、 
螺旋 齿轮 的 切削 加 工 ， 翻 转型 专机 还 可 用 于 倒 锥 齿轮 加 
工 。 公 司 从 产品 设计 、 和 铸件 毛坯 进 三、 零件 加 工 检验 、 总 
装 检 验 ， 到 包装 发 运 检验 都 在 进行 层 层 把 关 ， 并 建立 了 部 
装 检 验 记录 、 总 装 检验 记录 及 机 床 整体 验收 技术 档案 等 。 
对 机 床 进行 空运 转 试验 、 负 荷 〈 重 切 ) 试验 、 几 何 精度 的 
检验 、 定 位 精度 检验 、 工 作 精 度 检验 、 电 气 交 循 环 检验 、 
机 床 的 参数 和 可 靠 性 复核 检验 、 机 床 收尾 检验 、 机 床 包装 
检验 、 机 床 包装 发 货 质 量 会 签 等 ， 通 过 层 层 把 关 ， 以 上 全 
部 工作 符合 要 求 机 床 才 可 准予 出 厂 。 当 前 该 型 机 床 几 何 精 
度 、 工 作 精 度 都 是 一 次 交 验 合格 ， 且 机 床 精 品 率 达 到 90% 
以 上 。 从 该 产品 设计 到 批量 生产 每 一 阶段 都 进行 了 阶段 评 
审 及 产品 质量 鉴定 ， 每 半年 接受 质量 技术 监督 局 一 次 监督 
抽查 检验 。 在 产品 的 生产 过 程 中 不 断 开展 质量 改进 活动 ， 
如 QC 活动 、 小 改 小 革 活 动 ， 还 设立 兼职 质量 管理 员 。 

多 年 来 ， 客 户 对 宜昌 长 机 产品 可 靠 性 、 稳 定性 、 精 度 
保证 及 服务 水 平 都 给 予 很 高 的 评价 ， 客 户 对 于 公司 的 产品 
质量 、 服 务 质量 均 比较 满意 。 


浙江 海德 曼 智 能 装备 
股份 有 限 公司 


浙江 海德 曼 智能 装备 股份 有 限 公 司 〈 简称 海德 曼 ) 成 
WF 1993 年 ， 企 业 使 命 是 “产业 报国 ， 振 兴 民 族 工 业 ”， 
发 展 战略 是 “以 基础 技术 自主 化 为 核心 ， 以“ 车床 专家 ， 
车 前 专家 ”为 战略 目标 ， 以 向 客户 提供 成 套 车 前 解决 方案 
(及 目 动 柔性 车 前 单元 和 生产 线 ) 为 切 人 点 ， 在 高 端 数 控 
车 床 领域 建立 海德 曼 的 独特 竞争 优势 ”"， 海德 曼 产 品 的 定 
位 就 是 取代 欧美 日 的 进口 数控 机 床 。 多 年 以 来 ,海德 曼 通 


过 五 个 方面 的 努力 和 积累 ， 形 成 了 自身 的 独特 优势 ， 以 优 
异 的 质量 和 品质 迅速 扩张 市 场 ， 得 到 市 场 的 认可 和 用 户 的 
信任 。 

先进 的 产品 标准 是 保证 产品 先进 性 的 重要 前 提 。 海 德 
曼 贯 彻 了 先进 的 产品 制造 标准 ， 其 产品 标准 是 国内 外 同行 
中 对 应 同类 产品 中 最 先进 的 标准 之 一 。 中 国 的 数控 机 康 标 
准 直接 引用 ISO 国际 标准 ,海德 曼 在 这 个 标准 基础 上 将 所 
有 精度 压缩 50% ， 核 心 功能 部 件 压 缩 70% ~ 85% 作为 自 
己 的 精度 标准 。 海 德 曼 通过 多 年 的 不 懈 努 力 ,年 产 近 
4 000 台 数控 车 床 ， 建 立 健 全 了 完善 的 生产 体系 和 质量 体 
系 ， 多 次 获得 中 国 机 床 工具 工业 协会 颁布 的 “质量 十 佳 ” 
“全 国 质量 用 户 满意 产品 ”， 获 得 “市 长 质量 奖 ”和 “县 
长 质量 奖 ” 等 多 项 与 质量 相关 的 荣誉 。 

海德 曼 专注 于 数控 车 床 领域 20 多 年 。 在 过 去 的 20 多 
年 里 ， 海 德 曼 只 致力 于 车 床 领 域 的 产品 开发 、 生 产 、 销 售 
和 服务 ， 在 数控 车 床 生产 和 车 削 加 工 方面 积累 了 非常 丰富 
的 经 验 ， 储 备 了 一 批 车 前方 面 的 技术 专家 。 海 德 曼 在 机 床 
的 智能 化 、 系 统 的 智能 化 、 工 艺 编程 和 刀具 管理 的 智能 化 
等 方面 都 积累 了 大 量 的 实践 经 验 ， 在 即将 进入 智能 制造 时 
代 的 市 场 竞 争 中 具有 很 大 的 竞争 优势 。 海 德 曼 数 控 车 床 主 
力 型 号 有 20 多 款 ， 包 含 大 小 规格 、 普 及 型 、 中 端 、 高 端 、 
车 铣 复合 等 ， 涉 及 大 小 盘 类 、 长 短 轴 类 等 。 对 于 车 前 相关 
的 各 种 机 械 零件 积累 了 丰富 的 加 工 经 验 ， 与 众多 机 械 加 工 
企业 结 成 长 期 的 战略 合作 伙伴 关系 ,与 客户 共同 成 长 。 

海德 曼 建立 了 完善 的 单元 化 模块 化 生产 体系 。 海 德 曼 
创新 实施 的 单元 化 和 模块 化 生产 管理 体系 能 够 保证 批量 大 
规模 地 生产 出 高 标准 的 数控 机 床 。 通 过 单元 化 的 生产 模 
X, 海德 曼 把 产品 的 最 终 精 度 要 求 分 解 到 从 零件 到 部 装 再 
到 总 装 的 各 个 环节 ， 以 此 确保 每 台 整 机 精度 都 能 够 达到 出 
厂 标准 。 为 了 满足 工厂 标准 的 要 求 ， 从 加 工 到 部 装 再 到 总 
装 ， 所 有 的 环节 都 在 恒温 恒温 的 工厂 生产 环境 下 进行 。 海 
德 曼 历 年 来 高 强度 投入 了 大 量 的 世界 一 流 的 加 工 母 机 以 实 
现 高 精度 机 床 零 件 的 生产 ， 所 有 关键 的 机 床 机 械 零 件 加 工 
都 在 高 精度 进口 卧 式 加 工 中心 、 龙 门 五 面体 加 工 中 心 € 
铣 复合 加 工 中 心 、 高 精度 磨床 等 先进 设备 上 加 工 完成 。 

海德 曼 通过 多 年 的 技术 积累 ， 掌 握 了 数控 机 床 制 造 的 
基础 技术 ， 实 现 了 核心 部 件 自主 化 生产 。 海 德 曼 已 经 掌握 
了 以 主轴 单元 制造 技术 、 电 主轴 设计 及 制造 技术 、 伺 服 刀 
塔 设计 及 制造 技术 、 数 控 机 床 热 补偿 技术 、 高 精度 车 床 主 
轴 动 态 精度 检测 技术 为 代表 的 一 批 数 控 机 床 基 础 和 核心 技 
术 。 海 德 曼 自主 开发 的 高 精度 电 主 轴 使 得 海德 最 拥有 了 和 
国外 企业 同 台 竞争 的 利器 ， 当 前 ， 只 有 少数 几 家 国外 同行 
可 以 配 电 主 轴 。 海 德 曼 自 主 研发 的 伺服 刀 塔 也 代表 了 行业 
中 的 先进 技术 水 平 ， 采 用 伺服 电动 机 直接 分 度 ， 液 压 锁 
紧 ， 高 精度 压 盘 精 定位 ， 充 分 融合 了 机 、 电 、 液 的 优点 ， 
保证 了 整 机 的 可 靠 性 。 海 德 曼 和 国内 众多 名 牌 大 学 合 
研发 的 数控 机 床 动态 误差 分 析 关 键 技术 应 用 获得 了 教育 部 
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科学 技术 进步 奖 一 等 奖 。 海 德 曼 开发 的 高 精度 车 床 主轴 动 
态 精度 检测 技术 为 海德 曼 掌 握 高 精度 主轴 制造 技术 提供 了 
可 靠 的 支持 平台 ， 运 用 这 项 技术 ， 取 得 主轴 系统 的 大 量 制 
造 适时 数据 ， 通 过 对 这 些 数据 进行 分 析 ， 找 到 车 床 主轴 部 
件 精度 形成 的 一 般 机 理 以 及 提高 主轴 精度 的 途径 和 技术 路 
线 。 这 些 基 础 技术 在 海德 曼 的 各 型 机 床上 得 到 了 普遍 应 
H, ARER HTE 

海德 曼 向 客户 提供 从 毛坯 到 成 品 的 成 套 解决 方案 ， 并 
且 建 立 了 细 分 市 场 兖 争 优 势 。 海 德 曼 向 客户 提供 成 套 解决 
方案 的 具体 技术 路 线 是 ， 开 发 针对 行业 、 典 型 零件 、 具 体 


客户 的 各 种 柔性 车 前 单元 ， 并 形成 标准 机 床 。 当 前 ， 海德 
曼 已 经 在 汽车 零 部 件 、 工 程 机 械 、 医 疗 器 械 、 军 工 等 相关 
行业 积累 了 超过 近 百 种 机 械 零 部 件 的 实物 自动 化 生产 线 ， 
为 众多 客户 定制 其 自动 化 生产 单元 ， 多 条 自动 化 生产 线 得 
到 客户 持续 批量 采购 。 如 HTD450 以 及 T35 - AUTO, 
T40 - AUTO 为 代表 的 柔性 车 削 单 元 就 是 典型 代表 ， 这 些 
机 型 主要 针对 盘 类 、 短 轴 类 零件 的 无 人 化 加 工 。 可 以 说 ， 
海德 曼 在 应 对 客户 无 人 化 需要 的 理念 和 实践 方面 是 超前 和 
务实 的 。 





北京 超 同 步 伺 服 股份 有 限 公司 


(证 其 代码 : 831544 

一 、 商 业 模 式 | 

JC eB Da) AE fa] HE 82 As RA SE | b, EL gE 
动 、 驱 动 与 控制 完美 结合 的 机 电 一 体 化 伺服 系统 ， 重 点 发 
展 高 端 装 备 制 造 、 工 业 机 器 人 、 新 能 源 汽 车 三 大 领域 ， 专 
业 服 务 于 行业 最 终 用 户 。 

公司 立足 于 工业 自动 化 装置 制造 业 ， 主 要 从 事 伺服 电 
动机 、 驱 动 器 等 工业 控制 产品 的 研发 、 和 生产、 销售 及 服 
务 。 在 我 国 工业 领域 产业 结构 调整 的 背景 下 ， 公 司 充分 利 
用 自身 具备 的 自主 研发 创新 能 力 ， 能 够 为 客户 提供 电机 与 
驱动 器 一 体 化 产品 以 及 全 面 的 售后 服务 网 络 等 一 系列 关键 
资源 要 素 ， 采 用 直接 面向 客户 销售 的 方式 ， 为 客户 提供 优 
质 的 伺服 系统 产品 。 公 司 的 主要 客户 包括 山东 普 利 森 集 
团 、 沈 阳 第 一 机 床 厂 等 优质 客户 。 由 于 公司 采用 集 人 研发 、 
生产 、 销 售 及 售后 于 一 体 的 经 营 模 式 ， 能 够 有 效 控制 公司 
的 营业 成 本 ， 同 时 保证 公司 产品 的 技术 先进 性 ， 因 此 ， 公 
司 报告 期 内 毛利 率 水 平 较 高 。 

二 、 企 业经 营 情 况 | 

2014 年 ， 公 司 的 主 营 业务 业绩 比 上 一 年 度 有 明显 提 
Ft, 实现 营业 收入 13 091 万 元 ,同比 增长 39. 80% ; 营业 
利润 2 734 万 元 ， 同 比 增长 134. 84% ; 净利 润 2 753 万 元 ， 
同比 增长 144. 11% 。 主 要 增长 的 产品 为 交流 伺服 主轴 电动 
机 、 交 流 伺服 主轴 驱动 器 以 及 新 能 源 汽 车 驱动 器 。 

交流 伺服 主轴 电动 机 和 交流 伺服 主轴 驱动 器 作为 公司 
的 主导 产品 ， 在 2014 年 进一步 加 大 销售 力度 和 市 场 投入 。 
由 于 行业 不 景气 ， 大 多 数 用 户 采 用 超 同 步 的 伺服 主轴 用 以 
替代 低 端 的 变频 器 和 变频 电动 机 ， 或 成 本 较 高 的 进口 同类 
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产品 ， 进 而 提升 了 该 产品 的 销售 业绩 。 

2014 年 ， 政 府 加 大 对 新 能 源 汽车 的 政策 支持 ,行业 发 
展 迅 猛 ， 对 部 件 的 需求 量 大 幅 增 长 ， 从 而 带动 公司 的 新 能 
源 汽车 驱动 器 的 业绩 提升 。 

升级 型 产品 智能 交流 伺服 电动 机 在 第 四 季度 完成 定 
型 ， 未 形成 销售 业绩 ，BCES 系列 电 主轴 和 多 轴 伺 服 驱 动 
器 均 处 于 用 户 试用 阶段 ， 形 成 的 销售 业绩 较 小 。 

三 、 外 部 环境 分 析 

2014 年 ， 我 国 制造 业 总 体 呈 现下 滑 趋 势 ， 公 司 的 下 游 
产业 传统 装备 制造 业 业 绩 下 滑 更 为 明显 ， 但 以 智能 手机 生 
产 设 备 为 代表 的 高 端 装备 制造 业 和 以 机 器 人 为 代表 的 智能 
制造 对 行业 拉动 很 大 。 在 经 济 新 常态 下 ， 我 国 装备 制造 业 
进入 工业 4.0 时 代 ， 智 能 制造 成 为 行业 主流 ， 智 能 制造 首 
先 要 求 运动 控制 部 件 一 一 伺服 的 智能 化 和 网 络 化 。 

2014 年 ， 伺 服 行业 发 展 强劲 ， 受 高 端 智能 制造 影响 ， 
市 场 需 求 不 断 扩大 ， 一 直 处 于 稳步 上 升 阶段 ， 受 经 济 下 滑 
因素 影响 较 小 。 国 产 伺服 产品 以 高 性 能 、 低 价格 的 优势 正 
在 逐步 替代 变频 器 以 及 进口 伺服 产品 在 中 低 端 行业 的 
应 用 。 

伺服 产品 的 行业 竞争 较为 激烈 。 国 产 伺 服 电动 机 的 设 
计 和 制造 技术 水 平 相对 较 低 ， 人 门 门槛 不 高 。 因 此 ， 生 产 
厂家 多 ， 价 格 战 明显 。 伺 服 驱 动 器 的 硬件 组 成 与 通用 变频 
器 基本 一 样 ， 只 是 控制 软件 有 所 区 别 。 因 此 ， 有 很 多 变频 
器 生产 商 在 变频 器 市 场 不 景气 的 情况 下 ， 转 产 经 营 伺服 驱 
动 器 。 以 安 川 、 三 菱 、 西 门 子 等 为 代表 的 进口 伺服 产品 ， 
以 相对 低廉 的 价格 和 优良 的 性 能 指标 一 直 占 据 着 国内 乃至 





国际 中 高 端 市 场 。 

行业 需求 和 竞争 为 公司 的 发 展 提供 了 动力 。 一 方面 ， 
要 求 公 司 不 断 提高 产能 ， 满 足 日 益 增 长 的 市 场 需 求 ， 同 时 
提升 自身 工厂 生产 设备 的 自动 化 和 智能 化 水 平 ， 以 提高 生 
产 效率 和 产品 质量 ， 降 低 生 产 成 本 ， 充 分 参与 价格 竞争 ; 
另 一 方面 ， 要 求 公司 进一步 投入 产品 研发 ， 提 升 产 品 的 技 
术 水 平 ， 以 满足 高 端 智能 制造 的 需要 ， 使 公司 的 产品 能 够 
参与 同 进口 品牌 的 竞争 。 | 

四 、 持 续 经 营 评价 

公司 在 未 来 的 经 营 中 具有 可 持续 发 展 性 ， 具 体 表现 在 
如 下 方面 : 

(1) 政策 利好 。 当 前 ,我 国 装备 制造 业 刚 刚 进入 工业 
4.0 时 代 ， 伺服 产品 作为 智能 制造 的 重要 组 成 部 分 ， 国 家 
极其 重视 伺服 产业 的 发 展 ， 有 国家 重大 专项 、 软 件 退 税 、 
节能 补贴 等 优惠 政策 支持 ， 从 政策 层面 积极 促进 伺服 产业 
的 进步 升级 和 持续 发 展 。 

(2) 行业 需求 旺盛 。 随 着 我 国 制造 业 的 产业 升级 ， 侗 
服 已 经 不 仅仅 是 精密 运动 控制 的 关键 部 件 ， 大 功率 伺服 系 
统 已 经 成 为 动力 节能 型 设备 的 首选 产品 ， 也 使 大 型 精密 制 
造 设备 的 制造 成 为 可 能 。 随 着 电动 汽车 、 风 力 发 电 、 光 伏 
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产业 的 发 展 ， 伺 服 的 应 用 领域 越 来 越 广 ， 广 阔 的 市 场 需求 
会 进一步 促进 伺服 产业 的 持续 发 展 。 

(3) 公司 拥有 一 支 稳定 的 研发 技术 队伍 。 公 司 技术 研 
发 中 心 是 北京 市 属 研发 机 构 ， 下 设 基 础 研发 中 心 和 应 用 技 
术 中 心 ， 核 心 研发 人 员 均 为 本 科 或 硕士 学 历 ， 在 公司 工作 
3 年 以 上 ， 有 4 名 股东 直接 从 事 技术 研发 工作 ， 可 以 保证 
核心 技术 研发 的 持续 性 。 

(4) 具有 坚实 的 生产 制造 基础 。 公 司 现 有 生产 建筑 面 
积 22 000m ,拥有 生产 设备 百 余 台 ( 套 ) ， 一 条 完整 的 电 
机 生产 线 ， 一 条 完整 的 驱动 器 生产 线 ， 相 应 的 检验 、 检 测 
设备 齐全 ， 全 部 产能 可 达到 当前 产量 的 3 倍 。 新 投入 的 电 
主轴 车 间 ， 设 施 较为 完善 ， 具 有 年 产 10 000 台电 主轴 的 生 
产能 力 。 

(5) 建立 了 覆盖 全 国 的 销售 服务 网 络 。 公 司 通过 多 年 
LE, 建立 了 覆盖 全 国 的 销售 服务 网 络 ， 可 保证 持续 地 拓 
展 行 业 市 场 ， 为 用 户 提供 持续 的 售 前 、 售 中 和 售后 服务 。 

总 之 ， 从 行业 发 展 和 企业 基础 来 看 ， 公 司 具有 良好 的 持 
续 经 营 能 力 ， 市 场 前 景 广阔 。 作 为 高 端 装 备 制 造 业 的 基础 ， 
伺服 产业 的 发 展 需 要 长 期 的 投入 ， 步 人 资本 市 场 的 北 超 伺服 ， 
需要 持续 引进 投资 ， 带 动产 业 升级 和 健康 持续 发 展 。 


博 深 工具 股份 有 限 公司 


“(证券 代码 : 002282 

2014 年 ， 国 内 经 济 增 速 下 滑 趋势 更 加 明显 ， 房 地 产 、 
基础 设施 投资 下 降 对 产品 需求 造成 不 利 影响 ， 行 业 竞争 更 
加 激烈 ; 国际 市 场 方面 ， 美 国 经 济 持续 复苏 ， 欧 洲 市 场 尽 
管 已 经 走出 危机 ， 但 复苏 乏力 ， 欧 元 汇率 波动 的 不 确定 性 
也 在 增加 。 面 对 严峻 的 市 场 形势 ， 博 深 工具 股份 有 限 公司 
坚持 以 效益 为 中 心 ， 以 市 场 为 导向 ， 着 力 优化 产品 结构 ， 
积极 开拓 市 场 ， 加 强 预 算 管 理 ， 开 展 行业 对 标 ， 着 力 降 本 
增 效 ， 取 得 较 好 成 效 。 

一 、 生 动 优化 产品 结构 ， 全 年 营业 收入 基本 平稳 

2014 年 ， 国 内 市 场 需求 继续 萎缩 ， 竞 争 进一步 加 剧 ， 
行业 盈利 情况 整体 下 渭 。 在 这 种 局 面 下 ， 公 司 采 取 了 以 产 
品 毛利 为 基准 ， 梳 理 产 品 品 种 ， 减 少 低 毛 利 品种 的 生产 和 
销售 ， 一 方面 以 新 产品 、 新 品牌 逐步 替代 老 产 品 ， 以 稳定 
客 情 关系 ， 另 一 方面 加 紧 采 取 技 术 和 生产 措施 ， 降 医生 产 
成 本 ， 提 高 毛利 水 平 ， 提 高 产品 性 价 比 和 竞争 力 。 同 时 ， 
加 强 质量 控制 ， 减 少 退 货 ， 并 采取 营销 措施 帮助 客户 消化 
前 期 存货 ， 适 时 补 货 ， 增 加 有 效 销售 收入 。 在 市 场 需求 不 
WE. 、 客 户 库存 积压 较 多 的 情况 下 ， 国 内 市 场 销售 较 上 年 有 
所 下 滑 ， 但 产品 品种 梳理 、 产 品 性 价 比 和 竞争 力 的 提升 为 
下 一 步 的 市 场 销售 奠定 了 基础 。 

国际 市 场 方 面 , 美国 经 济 持续 复苏 ， 欧 洲 市 场 尽 管 已 
经 走出 危机 ， 但 复苏 乏力 。 东 欧 及 俄罗斯 由 于 地 区 局 势 不 
稳定 ， 以 及 汇率 的 波动 也 对 销售 产生 一 定 的 不 利 影响 。 公 
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司 采取 积极 的 销售 政策 ， 加 强 与 重点 客户 的 客 情 维护 ， 增 
加 批量 订单 ， 同 时 加 大 欧洲 、 中 东 、 印 度 等 地 区 ODM # 
力 客户 的 开发 ， 继 续 在 新 加 坡 、 印 度 尼 西亚 、 马 来 西亚 、 
菲律宾 等 东南 亚 地 区 推广 自主 品牌 销售 。 国 际 市 场 全 年 销 
售 保持 稳定 ， 确 保 了 公司 整体 销售 收入 的 基本 平稳 。 

二 、 广 泛 开展 行业 对 标 ， 降 本 增 效 初 见 成 效 

2014 年 ， 在 市 场 形 势 比 较 严 峻 的 情况 下 ， 为 提高 公司 
产品 综合 僵 利 水平， 公司 深入 开展 了 行业 对 标 活动 ， 并 加 
强 在 生产 流程 优化 、 技 术 措 施 改进 等 方面 的 工作 ， 使 生产 
成 本 有 所 降低 ， 生 产 效率 明显 提升 ， 全 年 综合 生产 成 本 约 
降低 1 000 余万元 ， 对 产品 毛利 率 的 提升 意义 重大 。 

三 、 全 面 加 强 预算 管控 ， 三 项 费用 降低 明显 

为 加 强 公 司 预 算 管 理 ， 控 制 各 项 费用 支出 ， 公 司 专门 
成 立 了 预算 管理 办 公 室 ， 统 筹 制 定 母 公 司 及 各 子 公司 预 
算 ， 并 依据 预算 加 强 日 常 费 用 管理 和 资金 支出 管理 ， 有 效 
减少 了 不 合理 费用 的 发 生 ， 收 到 较 好 的 管控 效果 。 根 据 管 
理 部 门 及 生产 组 织 形式 的 变化 ， 精 简 部 门 设置 ， 优 化 人 员 
结构 。 全 年 三 项 费用 共计 12 750. 50 万 元 , 较 上 年 的 
14 412. 14 万 元 降低 1 661. 64 万 元 ， 三 项 费用 占 销售 收入 
的 比例 由 2013 年 的 25.46% 降 至 23. 25% , 

通过 采取 以 上 措施 ， 公 司 在 经 济 增长 乏力 、 行 业 竞 争 
加 剧 的 情况 下 ， 销 售 收入 保持 基本 稳定 ， 盘 利 能 力 明 最 回 
升 。 公 司 全 年 实现 营业 收入 54 845.81 万 元 ,同比 下 降 
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3. 11% ， 实 现 归属 于 母 公 司 股东 的 净利 润 3 059. 44 万 元 ， 
同比 增长 89. 61% 。 

围绕 上 述 战 略 定位 ， 公 司 将 以 “金刚 石 工具 产品 高 端 
化 、 高 铁 杂 车 闸 片 产业 化 ”为 中 心 ， 打 造 公 司 的 两 大 核心 
业务 ， 完 善 和 优化 公司 的 业务 体系 、 组 织 体系 和 管控 体系 


等 三 大 体系 ， 提 升 公司 的 经 营 决策 、 技 术 研 发 、 生 产 优 
化 、 市 场 拓展 等 四 大 能 力 ， 利 用 3 ~5 年 的 时 间 ， 将 公司 
打造 成 为 主 营 业务 突出 、 核 心 优势 明显 、 至 利 能 力 较 强 、 
具有 一 定 国际 竞争 力 的 知名 企业 。 


大 族 激光 科技 产业 集团 股份 有 限 公司 


(证 券 代 码 : 002008 


2014 年 ， 大 族 激光 科技 产业 集团 股份 有 限 公司 激光 设 
备 及 自动 化 配套 业务 取得 高 速 增长 ， 报 告 期 实现 营业 总 收 
A 556 559 万 元 ， 营 业 利润 66 390 万 元 ， 归 属于 上 市 公司 
股东 的 净利 润 70 753 万 元 ， 扣 除非 经 常 性 损益 后 归属 于 上 
市 公司 股东 的 净利 润 64 122 Hoo, 经 营 性 现金 净 流 量 
95 832 万 元 , 与 上 年 同期 相 比 , 分 别 增长 28.41%、 
44.43% . 29.55% 、105.63% 和 44. 55% , 

2014 年 公司 经 营 情况 如 下 : 

1. 小 功率 激光 设备 销售 高 速 增长 ,日 BETEN 品 实 
现 规模 销售 

2014 年 ， 公 司 小 功率 激光 设备 及 自动 化 配套 产品 实现 


销售 收入 291 488.94 万 元 ,同比 增长 71. 13% . Rh, W 


光标 记 设 备 及 配套 产品 实现 销售 收入 130 870. 67 万 元 ， 同 
比 增长 66. 81% ; 激光 切割 设备 及 配套 产品 实现 销售 收入 
66 473.62 万 元 ， 同 比 增长 94. 85% 。 

在 制造 业 产业 升级 和 人 工 短缺 的 背景 下 ， 激 光 微 加 工 
设备 及 自动 化 配套 产品 获 广 证 应 用 ， 且 二 者 呈现 相互 带动 
的 发 展 趋 势 。 微 光 打 标 设备 配套 的 自动 化 视觉 检测 与 修复 
系统 ， 成 功 应 用 到 高 端 消 费 电子 产品 的 生产 和 检测 环节 当 
中 ， 客 户 节约 了 大 量 人 工 成 本 ,产品 品质 得 到 提升 和 保 
障 ; 受益 于 消费 电子 产品 逐渐 采用 金属 外 壳 趋 势 ， 公 司 
2013 年 发 布 的 新 品 CNC RRP, REMY 
获得 三 星 、 小 米 、 华 为 等 品牌 代 工 厂 的 认可 ， 实 现 发 机 近 
8 000 万 元 ; 公司 激光 蓝宝石 切割 设备 , 打破 国外 供应 商 
垄断 ， 成 功 应 用 于 高 端 消费 电子 领域 和 LED 领域 ， 报 告 
期 实现 销售 收入 43 937. 88 万 元 。 

2. 大 功率 激光 设备 销售 持续 增长 ， 聚 焦 研 发 助力 产品 
升级 

公司 令 金 装备 事业 部 坚持 “前 及 布局 ， 夯 实 基础 ， 深 
耕 市 场 ， 精 细 管 理 ” 的 战略 ，2014 年 大 功率 激光 设备 销 
PVRS, KAMEN 85 395.38 万 元 ， 同 比 增 
长 14. 59% 。 大 功率 激光 切割 、 焊 接 设备 的 销售 数量 及 销 
售 收 入 位 居 全 国 第 一 ， 激 光 设 备 带动 自动 化 配套 系统 协同 
销售 势头 已 初步 显现 。 大 功率 激光 切割 设备 领域 ， 光纤 激 
光 切 割 机 装机 量 突 破 1 500 台 ， 稳 居 全 球 第 一 ， 大 幅面 
G6020F - A 光纤 激光 切割 机 迎 来 强劲 增长 ， 三 维 五 轴 激 光 
切割 机 推 向 市 场 ， 打 破 国外 厂商 对 国内 精密 三 维 激光 加 工 
领域 的 垄断 。 大 功率 激光 焊接 设备 领域 ， HWF40 系列 高 
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功率 激光 拼 焊 设备 满足 对 汽车 不 等 厚 板 材 进 行 激光 拼 焊 的 
需求 ， 达 到 国际 水 平 。 高 温 合金 缸 体 夹具 及 工艺 研究 项 
目 ， 成 功 将 直径 为 800mm 的 高 温 合 金 燃 烧 室 精度 控制 在 
FE 0. Imm 以内; 成 功 开发 不 锈 钢 车 体 未 熔 透 焊工 艺 ， 
在 电梯 、 机 车 、 柜 体 、 客 车 等 行业 市 场 前 景 广阔 。 核 心 功 
能 部 件 研 发 取得 突破 : 高 功率 光纤 激光 系列 切割 头 全 面 推 
向 市 场 ， 性 能 优 于 进口 产品 。 智 能 制造 领域 迎 来 快速 增长 
势头 : 新 型 激光 切割 自动 上 下 料 系统 进入 明 字 重工 、 星 光 
农机 等 企业 ， 率 先 在 国内 完成 自动 化 切割 系统 的 标准 化 配 
置 ， 实 现 全 过 程 自动 操作 ， 节 约 大 量 人 力 成 本 ， 提 升 生产 
效率 30% 以 上 。 

3. PCB 设备 销售 稳步 上 升 ， 高 端 项 目 逐 步 成 为 增长 新 


动力 


”2014 年 ,在 国际 PCB 市 场 整体 奢靡 的 情况 下 ， 公 司 
PCB 业务 稳步 增长 ， 实 现 销售 收入 58 909.67 万 元 ， 同 比 
增长 7.94% ,净利 润 8 318.04 万 元 ， 同 比 增长 16. 83% 。 
机 械 钻 机 作为 事业 部 的 龙头 产品 ， 销 售 收入 同比 增长 
21. 27% ， 专 用 测试 机 经 过 一 系列 销售 政策 调整 ， 销 售 收 
人 同比 增长 136. 496 , 2014 年 完成 多 项 新 产品 的 研发 工 
作 ， 新 款 数 控 深 销 机 、 大 台面 激光 钻机 、MH700 双 台 面 高 
精 测试 机 、 手 臂 式 八 售 密度 测试 机 等 新 产品 推出 上 市 ， 为 
2015 年 市 场 拓展 商定 基础 。 

4. 机 器 人 产业 基金 加 速 公司 自动 化 业务 发 展 

在 制造 业 升 级 和 人 工 短缺 的 背景 下 ， 公 司 看 好 机 器 人 
产业 发 展 前 景 ， 通 过 在 自动 化 系统 集成 、 直 线 电 机 、 视 党 
识别 等 领域 的 技术 积累 ， 公 司 业 务 逐 渐 向 自动 化 配套 系统 
领域 渗透 。 激 光 技 术 + 自动 化 技术 + 资本 平台 是 公司 向 机 
器 人 领域 拓展 的 优势 ， 公 司 已 先后 投资 了 一 创 大 族 、 国 信 
大 族 机 器 人 产业 基金 ， 力 求 为 公司 带 来 投资 收益 ， 并 作为 
机 器 人 项 目 储备 ， 通 过 整合 产业 链 以 提升 公司 竞争 力 。 

5. 互联 网 平台 促进 业务 增长 ， 网 上 商城 顺畅 运营 

2014 年 ， 客 户 通过 网 上 商城 直接 或 间接 下 单 超过 3 亿 
元 ， 网 上 商城 加 速 了 公司 标准 化 产品 的 市 场 推 广 。 原 以 展 
会 为 主 的 推广 模式 现 已 改变 为 以 网 络 推广 为 主 ， 在 各 网 络 
平台 上 针对 潜在 客户 做 具体 广告 投放 ， 获 得 了 更 多 有 效 询 
盘 信 息 ， 有 效 询 盘 成 本 大 大 降低 。 公 司 推行 的 “ 微 信 沟通 

台 ”， 实 现 组 织 内 部 随时 随地 沟通 交流 ， 第 一 时 间 反 馈 
及 解决 问题 ,快速 传达 工作 要 求 ， 提 高 了 工作 效率 。 


6. 荣获 2014 年 度 国 家 科技 进步 奖 
2015 年 1 月 9 日 ,董事 长 高 云 颖 、 副 总 经 理 陈 克 胜 参 
与 完成 的 “半导体 器 件 后 封装 核心 装备 关键 技术 与 应 用 - 


特色 企业 


THA, 荣获 2014 年 度 国 家 科技 进步 奖 二 等 奖 。 公 司 自 创 
立 以 来 一 直 重 视 技术 创新 和 研发 应 用 ， 以 提升 工业 竞争 力 
为 使 命 ， 推 进 我 国 装 备 赶 超 世 界 强 国 水 平 。 


桂林 广 陆 数字 测控 股份 有 限 公司 


(证 券 代码 : 002175 

一 、 经 营 情况 概述 
桂林 广 陆 数字 测控 股份 有 限 公 司 自 成 立 以 来 就 致力 于 
研制 高 效 、 精 确 、 性 能 稳定 的 数 显 量具 量 仪 ， 是 国内 数 显 
量具 量 仪 行业 的 龙头 企业 ， 连 续 多 年 数 显 量具 量 仪 产 品 产 


销量 位 居 国 内 同行 业 之 首 ， 产 品 技术 处 于 国际 领先 水 平 。 
近年 来 通过 产业 并 购 实 现 外 延 式 增长 ， 公 司 市 场 占有 率 


较 高 。 

二 、 主 营业 务 分 析 

2014 年 ， 公 司 实现 营业 总 收入 24 284 万 元 ， 比 上 年 
同期 增长 37. 40%; 实现 营业 利润 2 376 万 元 ， 比 上 年 同 
期 增长 106.45% ; 归属 于 上 市 公司 股东 的 净利 润 2 174 万 
元 ， 比 上 年 同期 增长 99.97% 。 业 绩 变 动 较 大 的 原因 主要 
是 2014 年 度 新 增 合并 子 公司 后 相应 增加 了 利润 。 

三 、2014 年 开展 的 主要 工作 

优化 产品 结构 ， 优 先 发 展 电子 数 显 量具 ， 在 数 显 卡尺 
的 人 研发、 生产 和 销售 上 处 于 国际 同步 、 国 内 领先 的 地 位 ; 
在 机 床 工具 大 行业 范围 内 ， 积 极 开发 新 品种 ， 开 拓 市 场 ， 
重点 培育 数控 机 床 与 自动 化 设备 产业 。 

2014 年 4 月 2 日 ,公司 获得 中 国 证 券 监 督 管理 委员 会 
下 发 的 《关于 核准 桂林 广 陆 数字 测控 股份 有 限 公司 向 中 辉 
世纪 传媒 发 展 有 限 公 司 等 发 行 股份 购买 资产 并 募集 配套 资 
金 的 批复 》 (证监 许可 【2014】361 号 ) 。2014 年 4 月 23 
A, PRR eh ee a es A AY HER 100% 股权 
过 户 至 公司 名 下 ， 并 取得 了 工商 行政 管理 部 门下 发 的 新 的 
营业 执照 。 公 司 已 于 2014 年 6 A 27 日 就 本 次 新 增 股份 向 
中 国 证 券 登记 结算 有 限 责任 公司 深圳 分 公司 提交 相关 登记 
材料 ， 并 取得 其 出 具 的 《股份 登记 申请 受理 确认 书 》。 本 
次 非 公 开发 行 新 增 股份 上 市 日 为 2014 年 7 月 8 日 。 

2014 年 8 月 8 日 中 辉 华 尚 已 完成 了 工商 登记 变更 手 
续 ， 并 取得 了 北京 市 工商 行政 管理 局 换 发 的 《营业 执照 》。 
公司 持 有 中 辉 华 尚 100% 的 股权 ， 成 为 公司 全 资 子 公司 ， 
公司 向 中 辉 华 尚 增资 人 民 币 1 000 万 元 ， 中 辉 华 尚 注册 资 
本 增加 至 2 000 万 元 。 

2014 年 8 月 29 日 召开 的 公司 第 五 届 董 事 会 第 一 次 会 
议 审 议 通 过 了 《关于 全 资 子 公司 对 外 投资 设立 控股 子 公司 
的 议案 》。 公 司 全 资 子 公 司 中 辉 乾 坤 与 成 都 九 十 九 度 公 关 
策划 顾问 有 限 公 司 合资 设立 控股 子 公司 成 都 乾坤 文化 传媒 
有 限 责任 会 司 ， 注 册 资 本 500 万 元 ， 其 中 : PER HR 
330 万 元 ， 占 注册 资本 的 66% ， 成 都 九 十 九 度 公 关 策 划 顾 
问 有 限 公 司 公司 出 资 170 万 元 ， 占 注册 资本 的 34% , 2014 
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年 10 月 13 日 取得 营业 执照 。 | 

ASSI F BEA BEER Mk EAE EAN 
目 及 哈尔滨 数字 电视 合作 项 目 作 了 重大 战略 调整 。 经 过 多 
方 协商 ， 采 用 委托 经 营 模式 ， 保 证 在 未 来 几 年 能 够 取得 相 


对 稳定 的 收入 。 将 资源 更 多 地 应 用 到 其 他 新 业务 项 目 上 。 


“中 辉 乾坤 各 个 合作 项 目 通过 因地制宜 的 政策 及 模式 调 
整 ， 保 障 用 户 的 发 展 尽量 少 受到 市 场 竞争 的 影响 ， 制 定 提 
高 续费 率 的 方案 ,采取 各 种 方式 方法 ， 争 取 用 户 续费 ， 通 
过 公开 招标 、 细 分 资源 等 方式 大 幅度 提升 了 广告 业务 收 
人 ， 通 过 与 电视 厂商 合作 以 及 微 信 营销 等 多 种 方式 ， 提 升 
增值 业务 收入 ; 通过 与 电信 运营 商 的 合作 ， 提 升 宽带 业务 
收入 。 

中 辉 乾坤 建立 了 新 的 设备 采购 流程 ， 降 低 成 本 的 同时 
提升 了 采购 的 整体 效率 ， 重 新 调整 了 收入 分 配 模式 ， 启 动 
了 严格 的 内 控 管 理 制度 ， 提 升 了 资金 的 使 用 效率 。 公 司 组 
织 编制 《数据 分 析 报告 》， 通 过 报表 监督 控制 各 项 目 预算 
执行 、 费 用 控制 、 库 存 管理 各 方面 情况 ， 并 根据 报表 进行 
数据 汇总 分 析 。 面 对 政策 的 变化 及 激烈 的 市 场 竞争 ， 公 司 
在 保持 传统 业务 稳定 发 展 的 基础 上 ， 根 据 自身 优势 重新 进 
行 市 场 定位 ， 调 整 战略 方向 ， 积 极 探索 拓展 了 手机 电视 及 
广电 行业 “OTT 业务 ”等 部 分 新 业务 。 

公司 下 属 子 公司 中 辉 华 尚 业务 发 展 良好 ， 高 清 节目 销 
售 业务 实现 销售 的 区 域 或 平台 包含 陕西 省 网 、 胜 利 油田 、 
云南 农 网 等 多 个 地 区 。 

“沙发 院 线 ” 项 目 致力 于 打造 我 国 的 “第 二 院 线 ”， 
通过 大 量 实时 电影 版 权 的 引入 和 电视 渠道 的 分 发 创造 一 种 
全 新 的 电影 院 线 模式 ， 最 大 限度 地 挖 气 电 影院 线 的 市 场 洪 
力 ， 为 电影 市 场 提供 -一 个 重要 的 观 影 渠道 。2014 年 ， 在 广 
电 运 营 商 渠道 已 落地 地 区 包含 江苏 、 重 庆 、 陕 西 、 新 疆 、 
四 川 、 深 圳 、 广 西 等 ， 覆 盖 用 户 近 千 万 户 。 在 电信 运营 商 
Au, 确定 了 “沙发 院 线 ”项 目的 业务 发 展 方向 ， 即 
“IPTV”“ 手 机 端 ” 和 “OTT 业务 ”， 已 上 线 的 业务 覆盖 千 
万 级 用 户 。 

四 、 发 展 战略 与 经 营 计划 

公司 坚持 机 床 工具 大 行业 的 产业 主导 方向 和 坚持 电子 
数 显 量具 量 仪 产品 为 主 营业 务 ， 丽 固 量具 量 仪 业务 龙 头 地 
位 ， 扩 大 竞争 优势 的 同时 ， 大 力 发 展 文化 传媒 产业 ， 与 中 
辉 乾坤 、 中 辉 华 尚 共同 打造 “终端 + 运营 服务 + 内 容 ” 的 
新 型 产业 链 , 使 公司 现 有 终端 生产 能 力 、 运 营 服 务 能 力 、 
内 容 供应 能 力 得 以 相互 促进 、 互 动 营销 ， 实 现 公 司 业绩 的 
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稳定 增长 。 

(1) 电子 数 显 量具 继续 保持 行业 国内 龙头 位 置 。 优 化 
产品 结构 ， 优 先 发 展 电子 数 显 量具 ， 在 数 显 卡尺 的 研发 、 
生产 和 销售 上 保持 国际 同步 、 国 内 领先 的 地 位 ; 在 机 床 工 


具 大 行业 范围 内 ， 积 极 开发 新 品种 ， 开 拓 市 场 ， 重点 培育 


数控 机 床 与 自动 化 设备 产业 。 

(2) 完成 “高 端 数 显 量具 量 仪 产 业 化 项 目 ” 和 “ 特 
种 数控 机 床 及 自动 化 设备 产业 化 项 目 ” 的 建设 工作 。 实 现 
所 子 数 显 卡尺 自动 化 、 智 能 化 生产 线 投入 正常 运营 ， 实 现 
提高 生产 效率 、 劳 动力 成 本 下 降 的 目标 。 


(3) 在 文化 传媒 领域 ， 以 数字 电视 运营 和 内 容 整合 为 
基础 ， 大 力 发 展 手 机 电视 、 广 电 OTT、“ 沙 发 院 线 ” 等 新 
的 业务 模式 ， 在 进一步 完善 人 力 资源 、 技 术 储备 ， 提 升 运 
营 服务 水 平 ， 加 强 管 理 能 力 的 基础 上 ， 利 用 良好 的 政策 导 


向 ， 占 领 文化 传媒 领域 的 制高点 ， 开 拓 广 阔 的 产业 空间 。 


(4) 完成 非 公开 发 行 股票 的 相关 工作 ， 公 司 未 来 能 够 
通过 各 种 融资 渠道 获取 更 低 成 本 的 资金 ， 从 而 可 以 及 时 把 
担 市 场 机 遇 ， 通 过 业务 内 生 式 增长 及 收购 兼并 等 外 延 式 增 
长 ， 迅 速 提升 公司 业务 规模 ， 增 强 公司 的 整体 竞争 力 ， 实 
现 公司 的 战略 目标 。 i 
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(证 券 代码 : 603011 
2014 年 ， 国 内 经 济 下 行 压 力 持续 加 大 ， 机 床 行业 需求 


仍然 低迷 。 合 肥 合 锻 机 床 股 份 有 限 公 司 紧 紧 转 绕 董 事 会 战 


赂 ， 开 拓 进 到， 积极 应 对 ， 以 市 场 为 导向 ， 以 技术 创新 为 
制高点 ， 积 极 向 环保 节能 型 、 成 套 化 、 智 能 化 等 方向 转 
型 ， 保 持 了 公司 平稳 发 展 。 

2014 年 ， 公 司 实现 营业 收入 44 984.04 万 元 ,同比 下 
KE 3. 36% 。 归 属于 上 市 公司 股东 的 净利 润 2 862. 19 万 元 ， 
同比 下 降 24. 95% 。 | 

2014 年 ， 公 司 紧 紧 围 绕 发 展 战 略 和 经 营 计划 ， 主 要 开 
展 了 以 下 工作 : 优化 组 织 结构 、 转 变 机 制 、 强 化 管理 ; 建 
立 了 快速 灵活 的 市 场 反 应 体系 ， 推 动 售 后 服务 深化 工作 ， 
实现 市 场 服务 前 移 化 ， 加 大 研发 力度 ， 提 升 核心 竞争 力 ; 
公司 通过 高 新 技术 企业 、 国 家 火炬 计划 重点 高 新 技术 企业 
认定 ， 高 速 液压 机 获得 国家 重点 新 产品 称号 ， 并 获得 机 械 
工业 科技 进步 三 等 奖 和 合肥 市 科技 进步 二 等 奖 ， 双 动 液压 
机 获得 高 新 技术 产品 认定 ， 一 项 发 明 专 利 获得 安徽 省 核心 


专利 产业 化 项 目 立项 支持 ; 精益 生产 ， 细 化 管理 ; 全 面 加 


强 质量 体系 建设 ， 加 大 产品 细节 质量 控制 。 

二 、 核 心 竞争 力 分 析 | 

1. 持续 的 技术 创新 优势 

公司 高 度 重视 自主 创新 体系 建设 ， 形 成 了 以 国家 认定 
企业 技术 中 心 为 核心 ， 以 智能 锻压 装备 技术 实验 室 、 工 业 
与 装备 技术 研究 院 、 院 士 工作 站 等 为 补充 ， 涵盖 国内 外 合 
作 研 发 机 构 、 高 等 院 校 和 科研 院 所 的 自主 创新 体系 。 公 司 
形成 了 强大 的 研发 能 力 ， 逐 步 掌 握 数字 化 控制 技术 、 网 络 
及 通信 技术 、 伺 服 控 制 技术 、 各 种 传 感 及 检测 技术 、 机 电 
液 一 体 化 技术 及 智能 化 控制 技术 ， 提 高 了 锻压 设备 的 自动 
化 、 和 柔性 化 、 数 字 化 、 智 能 化 水 平 ， 实 现 设备 的 超 高 精度 
控制 和 对 各 种 新 压力 加 工 工艺 的 适应 性 ， 在 与 国际 同行 竞 
争 中 占据 了 主动 地 位 。 近 年 来 ， 公 司 在 高 端 装备 、 成 套装 
备 、 自 动 化 研发 能 力 方面 进一步 加 大 投入 ， 通 过 建设 各 种 
研究 室 和 试验 室 ， 已 基本 形成 结构 开发 、 数 字 化 模拟 、 试 
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验 试制 和 国内 领先 的 高 端 锻压 装备 试制 试验 和 研发 能 力 。 
在 重型 充 液 拉 深 装备 、 自 动 封 头 成 形 生 产 线 、 伺 服 液压 
机 、 高 速 冲 压 液压 机 、 超 高 强 板 热 冲压 液压 机 、 非 金属 捧 
铺 加 热 加 压 汽 车 行李 架 成 形 生 产 线 、 机 械 压力 机 自动 化 
线 、 核 电 定子 转子 压 装 液压 机 等 高 端 、 智 能 项 目 上 取得 新 
突破 ， 特 别 是 汽车 内 饰 件 智能 生产 线 出 口 到 欧盟 成 员 国 ， 
打 和 人 了 国际 高 端 市 场 。 | 

2. 一 流 的 品牌 建设 优势 

公司 以 质量 为 龙头 ， 制 定 品 牌 战 略 ， 精 心 创造 产品 ， 
用 心 打磨 细节 ， 完 善 服务 体系 ， 打 造 了 一 流 的 品牌 。 公 司 
不 断 实 践 着 由 制造 “单机 ”向 “系统 集成 ”迈进 的 战略 
转型 ， 在 合金 材料 锻造 、 厚 板 封 头 成 形 、 高 强 纤维 板 压制 
等 重大 项 目 上 提供 了 全 套 解决 方案 ， 各 项 性 能 指标 达到 国 
际 领先 水 平 ， 高 端 、 智 能 产品 线 市 场 认可 度 愈 来 愈 高 。 开 
发 的 典型 产品 已 在 通用 汽车 、 大 众 、 南 通 中 集 、 郑 州 精益 
达 等 企业 中 广泛 应 用 ， 获 得 了 客户 的 一 致 好 评 。 产 品 打 进 
蒂 森 克 虏 伯 、 欧 拓 、 尼 和 桑 等 国际 高 端 市 场 ， 合 锻 品 牌 在 国 
际 上 的 影响 力 得 到 提升 。 

3. 高 水 平 的 人 才 队 伍 优势 

公司 为 了 提高 创新 能 力 ， 不 断 加 大 人 才 培 养 和 引进 力 
E, 已 与 10 余 家 院 校 合作 培养 人 才 。 在 人 才 培 养 方 面 ， 
采取 “外 包 内 做 ”的 能 力 培养 模式 ， 即 通过 合 锻 与 合肥 工 
业 大 学 联合 组 建 的 “工业 与 装备 技术 研究 院 ” 组 织 各 类 研 
究 生 班 ， 课 程 设计 由 公司 决定 ， 师 资 力量 也 由 公司 选择 ， 
以 此 大 幅 提 升 了 合 锻 研发 人 员 和 管理 人 员 适 合 企业 发 展 的 
创新 和 管理 能 力 。 另 外 ， 充 分 利用 高 职 院 校 的 资源 ， 采 取 
“定制 ”的 培养 方法 ， 为 企业 培养 一 线 技工 队伍 。 与 此 同 
时 ， 公 司 进 一 步 加 大 高 层次 人 才 引 进 力 度 ， 自 引进 以 机 械 
压力 机 行业 专家 王 玉 出 为 核心 的 产业 团队 以 来 ， 近 年 先后 
又 引进 了 中 国 工程 院 院 士 、 国 家 千 人 计划 专家 、 海 归 知 名 
专家 等 国内 外 专家 ， 并 成 立 专家 工作 室 ， 给 予 项 目 、 经 费 
和 人 员 支 持 ， 以 此 带动 企业 内 部 研发 人 员 的 可 持续 发 展 。 
当前 ， 公 司 有 各 类 研发 人 员 200 余人 ， 其 中 ， 国 家 级 专家 


6 人 、 省 部 级 专家 10 人 。 

4. 成 熟 的 管理 体系 保障 

公司 通过 了 国际 标准 ISO9001; 2008 版 质量 管理 体 
X. IS014001; 2004 环境 管理 体系 和 GB/T28001—2011 XH 
业 健 康 安全 管理 体系 等 三 体系 认证 。 经 过 多 年 的 发 展 ， 公 
司 组 建 了 一 支 具有 丰富 行业 经 验 和 企业 管理 经 验 的 管理 队 
伍 。 公 司 管理 团队 精通 管理 、 熟 悉 行业 、 技 术 全 面 ， 能 够 
准确 把 握 行业 的 发 展 动态 ， 有 利于 公司 的 长 远 发 展 。 

5. 全 面 的 制造 服务 体系 

实行 销售 服务 一 体 化 ， 按 市 场 分 布 状况 细 分 成 区 域 ， 
每 个 区 域 均 配备 销售 和 专业 技术 人 员 ， 对 区 域内 市 场 开 发 
和 维护 实现 销售 与 服务 一 体 化 ， 为 客户 提供 全 方位 服务 的 
模式 ,实现 了 市 场 的 建立 、 稳 固 和 扩大 。 

针对 客户 需求 ， 售 前 组 织 专业 团队 与 客户 一 起 研究 控 
讨 最 佳 解决 方案 并 实施 ; 售 中 及 时 与 客户 沟通 ， 对 在 制 产 
品 保持 更 优 方案 的 改进 ， 力 求 完美 出 厂 ; 售后 实行 全 程 服 


特色 企业 


A. 帮助 客户 制定 设备 的 维护 保养 细则 ， 提 供 主动 式 养护 
服务 ， 提 升 设备 的 完好 率 。 及 时 向 老 客户 提供 开发 的 新 技 
术 与 产品 新 功能 信息 ， 实 行 更 新 与 改造 服务 。 

公司 将 继续 在 国家 发 展 规划 和 宏观 政策 指导 下 ， 利 用 
公司 在 研发 、 品 牌 、 人 才 、 管 理 、 服 务 等 方面 的 综合 优 
势 ， 积 极 提升 企业 数字 化 制造 水 平 ， 综 合 利用 信息 技术 、 
传 感 技术 、 伺 服 技术 等 ， 开 发 满足 客户 要 求 的 智能 化 产 
品 ; 持续 拓宽 产品 应 用 领域 ， 巩 固 公司 现 有 高 端 液压 机 和 
大 吨位 机 械 压力 机 市 场 优势 地 位 的 同时 ， 开 发 高 速 压力 
机 、 拉 弯 成 形 压 力 机 、 电 路 板 封装 压力 机 等 新 产品 ， 向 新 
材料 、 微 电子 、 家 电 等 领域 拓展 。 公 司 将 加 强 与 优势 科研 


单位 及 用 户 的 合作 ， 研 发 新 型 成 形 工艺 和 装备 ， 加 大 模具 


研发 ， 打 造 “ 工 艺 一 装备 一 模具 ”一 体 化 发 展 模式 ， 发 展 
成 为 国际 一 流 的 成 形 加 工 成 套 方案 供应 商 ， 满 足 汽 车 、 铁 
路 、 船 舶 、 航 空 航天 、 石 化 、 电 力 及 军工 等 行业 的 需求 。 


河南 四 方 达 超 硬 材料 股份 有 限 公司 


GEAR: 30019 证 券 简 称 . 四 方 达 ) 


2014 年 ， 面 对 复杂 严峻 的 国内 外 经 济 形势 ， 河 南 四 方 
达 超 人 硬 材 料 股份 有 限 公司 按照 聚焦 复合 材料 、 聚 焦 大 客 
户 、 聚 焦 产品 性 能 的 经 营 策略 ， 坚 持 以 市 场 为 导向 ， 以 客 
户 需求 为 标准 ， 以 销售 交 货 为 核心 的 工作 方针 ， 持 续 加 大 
研发 投入 ， 完 善 研发 梯队 建设 ， 提 升 自主 创新 能 力 ; 深入 
推进 三 化 工作 ， 启 动 信息 知识 管理 和 商业 智能 项 目 ， 提 高 
生产 运营 效率 ， 降 低 劳动 成 本 ; 加 强 企业 文化 建设 ,打造 
四 方 达 动 车 组 文化 ， 积 极 探索 激励 机 制 ， 凝 聚 团队 动力 ， 
提升 产品 市 场 竞 争 力 ， 较 好 地 完成 了 公司 既定 目标 。 

报告 期 内 ， 公 司 各 募 投 项 目 建设 稳步 推进 ， 其 中 : 复 


合 超 硬 材料 制品 项 目 累计 投入 3 211. 82 万 元 ， 建 设 进度 达 
到 99. 21% ; 金属 切削 用 PCD/PCBN 复合 片 产业 化 项 目 累 
计 投 入 6 093. 85 万 元 ， 建 设 进度 达到 66. 21% ; XE dA Hi 
石 复合 片 (PDC) 截 上 耸 及 潜 孔 钻头 产业 化 项 目 累 计 投 入 
3 473. 16 万 元 ， 建 设 进 度 达 到 26. 25% 。 

报告 期 内 ,公司 实现 营业 收入 18 907.32 万 元 ,同比 
增长 24.9270; 实现 归属 于 上 市 公司 股东 的 净利 润 
3 781. 87 万 元 ， 同 比 增长 16. 21% ; 整体 毛利 率 较 2013 年 
度 增长 4.84% ; 实现 研发 投入 1 647.90 万 元 ， 比 上 年 同 
期 增长 33. 33% 。 


湖南 江南 红 箭 股 份 有 限 公司 


(证 券 代 码 : 000519 


2014 年 ， 国 内 外 经 济 形 势 复杂 多 变 ， 超 硬 材料 市 场 竞 
争 持续 加 剧 ， 内 燃 机 配件 市 场 需求 不 振 ， 湖 南江 南 红 箭 股 
份 有 限 公司 承受 了 相当 大 的 压力 。 公 司 坚持 “ 稳 、 改 、 
调 ” 的 主 基调 ， 坚 持 市 场 导向 、 问 题 导向 ， 破 解 公司 改革 
发 展 的 难题 ; 坚持 推行 全 价值 链 体系 化 精益 管理 ， 发 挥 全 
员 价 值 创造 能 力 ; 加 强 公 司 资源 配置 和 获取 外 部 资源 的 能 


力 。 公 司 经 受 住 了 产 峻 的 考验 ， 圆 满 完成 了 各 项 生产 经 营 


任务 。 

2014 年 ， 公 司 实现 营业 收入 203 573 万 元 ， 其 中 ， 主 
营业 务 收 入 191 840 万 元 、 其 他 业务 收入 11 733 万 元 ; SE 
现 利润 总 额 47 734 万 元 ,同比 增长 3.49% ; 实现 归属 于 
母 公 司 的 净利 润 39 670 万 元 ， 同 比 增长 4. 15% 。 加 权 平 
均 净 资产 收益 率 10. 47% ， 实 现 基 本 每 股 收益 0. 54 元 / 股 。 


报告 期 内 ,公司 在 以 下 方面 持续 改善 ,保证 了 公司 生 
产 经 营 和 各 项 管理 取得 良好 的 效果 。 

(1) 结合 上 市 公司 规范 化 要 求 ， 以 加 强制 度 建设 为 着 
手 点 ， 重 点 加 强 内 部 控制 体系 建设 工作 ,不断 推进 管理 能 
力 的 提升 ， 规 范 化 运作 取得 显著 成 效 。 

(2) 重大 项 目 建设 进展 有 序 ， 产业 链条 延伸 布局 初步 
显现 。 充 分 发 挥 顶层 设计 及 经 营 发 展 布局 的 能 力 ， 积 极 创 
新 商业 模式 和 价值 链 重 构 再 造 ， 科 学 处 理 总 量 增 长 与 可 持 
续 发 展 的 关系 。 募 投 项 目 稳步 推进 ， 资 源 配置 实现 了 
优化 。 | 

(3) 科技 创新 不 断 推 进 ， 科 技 成 果 推 动 公司 产业 链 布 
局 取得 突破 性 进展 。 共 实施 科研 开发 项 目 24 项 ， 成 功 申 
报 专利 19 项 ， 获 得 授权 16 项 ， 主 持 起 草 国家 标准 2 部 。 
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(4) 全 价值 链 体系 化 精益 管理 全 面 展开 ， 从 原材料 采 
购 、 生 产 管理 、 技 术 研 发 、 工 艺 革新 到 产品 销售 、 品 牌 建 
设 、 和 售后 服务 以 及 财务 管理 、 成 本 控制 、 资 金 循环 等 各 个 
环节 ， 逐 步 实现 了 全 方位 地 做 好 规范 化 、 精 益 化 、 精 细 化 
管理 与 创新 ， 重点 加 强 对 生产 流程 各 环节 的 定额 、 节 能 降 
耗 、 质 量 损 失 成 本 考核 ， 隶 步 实现 从 简单 的 压缩 成 本 向 提 
高 成 本 竞争 力 转 变 。 

(5) 通过 深入 市 场 调研 分 析 、 灵 活 调整 销售 策略 和 销 
售 人 员 全 面 握 升 服务 质量 、 与 客户 建立 良好 的 互动 机 人 制 来 


积极 应 对 国内 外 市 场 的 变化 。 

(6) 加 大 员工 培训 、 再 教育 力度 ， 员 工 综合 业务 素质 
ABER. | 

(7) 把 质量 、 安 全 、 环 保 作为 日 常 工作 的 重点 。 为 客 
户 提 供 优质 的 产品 ;， 逐 级 落实 安全 生产 责任 制 ， 通 过 持续 
不 断 的 设备 设施 安全 技术 改造 和 隐患 排查 整改 ， 推 行 安全 
生产 闭环 管理 和 过 程控 制 ， 不 断 提 升 公司 的 本 质 安 全 度 。 
持续 不 断 地 进行 环保 投入 ， 保 证 “三 废 ” 和 噪声 等 各 种 污 
染 物 达到 国家 标准 。 | 


华工 科技 产业 股份 有 限 公 司 


《证券 代 码 : 000988 


2014 年 是 我 国 进入 经 济 增 速 平稳 、 经 济 结构 优化 升 
级 、 从 要 素 和 投资 驱动 转向 创新 驱动 的 “新 常态 ”下 的 第 
一 年 。 这 一 年 ， 国 民 经 济 继续 深化 调整 : 第 三 产业 的 比重 
继续 提高 、 工 业内 部 结构 调整 加 快 ， 固 定 资 产 投 资 增 速 放 


缓 ， 出 口 增 速 换 挡 ， 消 费 拉动 作用 继续 增强 。 在 这 样 的 经 ， 


济 大 环境 下 ， 华 工科 技 产 业 股 份 有 限 公司 继续 贯彻 “制造 
向 高 端 ， 服 务 型 制造 ”的 转型 战略 ， 以 “转型 中 快速 发 
展 ” 为 经 营 指导 方针 ， 以 二 次 创业 再 出 发 的 变革 精神 、 进 
取 精 神 ， 扎 扎实 实 推进 市 场 拓展 、 业 务 模式 转型 、 深 化 管 
理 等 重点 工作 ， 公 司 整体 取得 良好 业绩 ， 进 一 步 亩 实 了 发 
展 基础 。 公 司 全 年 实现 营业 收入 为 23.53 亿 元 ， 同 比 增 长 
32.4% ; 归属 于 母 公司 所 有 者 的 净利 润 1. 68 亿 元 ， 同 比 
增长 218.7% ,经 营 性 净 现 金 流 1.79 IR, 同比 增 
E 103.7% , 

2014 年 ， 公 司 主要 工作 如 下 : 

1. 以 管理 变革 求 突破 ， 成 效 显著 

2014 年 ， 公 司 新 一 届 董 事 会 换届 工作 顺利 完成 ， 在 管 
理 模 式 、 管 理 结构 和 经 营 团队 激励 政策 上 进行 了 重大 变 


革 ， 加 强 公司 一 体 化 管理 ， 进 一 步 完善 内 控 体系 的 制度 建 o 
设 ， 推 进 全 面 预算 管理 制度 ， 构 建 完整 的 考核 指标 体系 和 


相应 的 奖惩 机 制 ， 完 善 核心 资产 管控 流程 和 制度 ， 多 渠道 
促进 公司 管理 ， 规 范 了 公司 运营 ， 进 一 一 步 提升 了 公司 经 党 
决策 能 力 与 管理 执行 水 平 。 

2. 以 新 产品 、 新 市 场 、 新 客户 为 增长 点 ， 经 营 规 模 和 
效益 双 提 升 

2014 年 ， 公 司 顺 应 行业 发 展 趋势 ， 在 “制造 向 高 端 ， 


证 券 简称 : 华工 科技 ) 


服务 型 制造 ”的 战略 指引 下 ， 基于 客户 需求 持续 创新 ， 着 
力 打造 销售 精英 团队 ， 探 索 新 的 销售 模式 ， 加 大 高 毛利 产 
品 和 海外 市 场 的 开拓 力度 ， 在 新 产品 、 新 市 场 、 新 客户 方 
面 取得 突破 。 

3. 以 资本 运营 完善 产业 布局 为 支撑 点 ， 服 务 主 营业 务 
4m | | | 

2014 年 ， 公 司 深入 践 行 “以 产品 经 营 夯实 企业 基础 ， 
以 资本 经 营 扩张 企业 规模 ”的 经 营 理念 ， 投 资 公司 以 “ 服 
务 主 业 ” 为 发 展 定位 ， 围 绕 产业 链 上 下 游 进行 股权 投资 ， 
通过 构建 产 融 结合 的 发 展 方式 ， 探 索 以 存量 资本 拖 动 广泛 
社会 资本 的 经 营 路 线 ; 强化 股权 投资 管理 ， 建 立 健全 对 已 
投 项 目 企业 的 规范 化 管理 机 制 ， 确 保 股 权 资 产 的 保值 、 增 
值 ; 创新 资金 融通 渠道 ， 利 用 闲置 资金 ， 聚 合 社会 资本 ， 
建立 市 场 化 运作 机 制 ， 发 起 设立 1.8 亿 创 投 基金 。 为 更 好 
地 服务 主 营 产业 板块 ， 扩大 产业 规模 、 增强 公司 盈利 能 力 
打下 了 良好 的 基础 。 

4. 以 人 力 资 源 结 构 优 化 为 着 力 点 ， 投 入 产 出 比 有 效 
提升 

2014 年 ， 公 司 坚持 “引进 高 端 人 才 ， 激 励 核心 人 才 ， 
培养 青苗 人 才 ” 的 人 才 梯 队 建设 思路 ， 人 力 资 源 部 以 搭 平 
台 为 首要 职能 ， 为 各 核心 企业 的 人 力 资源 职能 发 挥 提供 支 
持 ， 为 集约 化 的 使 用 资源 提供 保障 。 通 过 动态 人 事 管控 ， 
优化 人 员 结 构 ; 通过 引进 、 淘 汰 并 用 ， 降 低 人 力 成 本 ; E 
过 强化 核心 人 才 储 备 、 培 养 的 同时 ， 以 生产 自动 化 改造 及 
生产 力 管理 为 手段 ， 实 现 减员 增 效 ; 通过 业务 整合 、 调 整 
组 织 架构 ， 优 化 业务 队伍 建设 。 


江苏 亚 威 机 床 股份 有 限 公司 


(证 券 代 码 : 002559 


2014 年 ， 在 宏观 经 济 总 体 稳 中 趋 降 的 形势 下 ,我国 机 
床 产业 延续 了 前 两 年 的 下 行 趋势 ， 与 之 紧密 相关 的 装备 制 
造 业 和 有 关 行 业 需 求 仍然 低迷 。 面 对 错综复杂 的 经 济 形势 
与 日 益 激 烈 的 市 场 竞争 ， 江 苏 亚 威 机 床 股份 有 限 公 司 上 下 
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团结 一 致 ， 积 极 应 对 ， 继 续 实施 “ 调 结构 、 转 增长 、 创 一 
流 ” 的 战略 方针 ， 在 稳步 提升 现 有 数控 金属 成 形 机 床 主机 
业务 的 基础 上 ， 加 速 发 展 各 类 中 高 端 自动 化 生产 线 ， 进 军 
工业 机 器 人 领域 ， 拓 展 三 维 激光 切割 系统 业务 ， 加 快 企业 


向 高 端 、 智 能 、 自 动 化 转型 升级 步伐 。 同 时 ， 着 力 加 大 市 
场 开 拓 力 度 ， 提 升 内 部 管理 效能 ， 报 告 期 内 公司 生产 经 营 
稳健 运行 ， 规 模 效 益 比 上 年 均 有 所 增长 。 

报告 期 内 公司 实现 营业 收入 89 357 万 元 ,同比 增长 
4.96% ; 利润 总 额 9 795 万 元 ,同比 增长 3.66% ; 归属 于 
母 公司 所 有 者 的 净利 润 8 463 万 元 ,同比 增长 3.48% 。 截 
至 2014 年 12 月 31 日 ， 公 司 总 资产 175 627 万 元 ， 比 期 初 
增长 7.86% ; 归属 于 母 公司 所 有 者 权益 合计 128 060 万 
元 ， 比 期 初 增长 3. 31% 。 

一 、 行 业 竞争 及 发 展 趋势 

我 国安 观 经 济 发 展 进入 新 常态 ， 认 识 新 常态 、 适 应 新 
常态 、 引 领 新 常态 是 当前 和 今后 一 段 时 期 我 国 经 济 发 展 的 
大 逻辑 。 工 业 是 我 国 经 济 的 基础 所 在 ， 机 床 作 为 工业 生产 
的 母 机 ， 在 推动 经 济 发 展 提 质 增 效 升级 的 过 程 中 仍 将 起 到 
不 可 替代 的 作用 。 

当前 ， 世 界 工业 正 进入 以 智能 制造 为 主导 的 新 一 轮 工 
业 革 命 时 代 ， 强调 个 性 和 定制 化 ， 高端 机 器 人 、 智 能 机 
床 、 自 动 化 系统 等 成 为 未 来 发 展 主流 ， 与 之 紧密 相关 的 我 
国 机 床 行业 的 发 展 环境 正 发 生 深刻 变化 ， 需 要 寻求 新 的 可 
持续 发 展 道路 。 通 过 创新 驱动 ， 随 着 产业 转型 升级 的 深 
入 ， 高 端 化 、 智 能 化 、 自 动 化 产品 的 需求 将 高 速 增长 ， 相 
关 产 能 得 到 逐步 释放 ， 机 床 行业 的 发 展 将 呈现 出 全 新 的 格 
局 。 但 仍 要 认识 到 ， 与 机 床 行业 密切 相关 的 装备 制造 业 和 
有 关 行 业 和 需求 仍 不 够 强劲 ， 我 国 机 床 产 业 延 续 了 前 两 年 的 
下 行 趋势 ， 当 前 仍 处 于 下 行 区 间 。 中 低 端 市 场 产能 严重 过 
剩 ， 竞 争 激烈 ， 机 床 消费 和 生产 的 结构 性 矛盾 仍然 比较 突 
出 ， 国 产 机 床 以 低档 为 主 ， 高 档 机 床 绝 大 部 分 依赖 进口 ， 
国产 机 床 技 术 创新 投入 不 足 ， 自 主创 新 能 力 较 绊 ， 导 致 国 
产 机 床 在 质量 、 交 货 期 和 服务 等 方面 与 国外 知名 品牌 相 比 
存在 较 大 的 差距 ， 产 业 结 构 调 整 需要 一 个 较为 漫长 的 
过 程 。 Ä 
公司 既 迎 来 经 济 新 常态 下 的 发 展 新 机 遇 ， 又 面临 宏观 
经 济 下 行 与 行业 转型 升级 的 巨大 挑战 。 经 过 近 几 年 的 创新 
开拓 ， 公 司 已 经 初步 形成 新 的 业务 结构 布局 ， 既 拥有 支撑 
规模 效益 稳定 增长 的 成 熟 业 务 ， 又 拥有 适应 未 来 产业 升 
级 、 具 有 较 大 成 长 空间 的 新 产品 业务 ， 加 之 长 期 形成 的 品 
牌 优势 ， 为 抢 抓 发 展 机 过 奠定 了 基础 。 但 与 市 场 迅猛 发 展 
的 高 端 、 智 能 、 自 动 化 需求 相 比 ， 在 与 国际 先进 同行 比拼 
中 形成 的 差距 表明 ， 公 司 仍 面临 创新 能 力 有 待 提高 、 企 业 


特色 企业 


转型 升级 步伐 还 需 加 快 的 压力 ，2015 年 将 是 亚 威 股份 实现 
超越 发 展 的 关键 之 年 。 

二 、 公 司 发 展 战略 

紧 随 智能 制造 为 主导 的 新 工业 革命 潮流 ， 把 握 高 端 、 
智能 、 上 自动化 的 产业 升级 发 展 大 趋势 ， 立 足 于 金属 板材 成 
形 高 端 、 智 能 主机 及 自动 化 成 套 系统 业务 ， 伺 机 发 展 其 他 
高 端 智能 装备 、 新 兴 产 业 类 业务 。 继 续 坚 持 技术 领先 发 展 
战略 ， 着 力 提 升 成 熟 主机 产品 性 能 质量 ,巩固 提高 既 有 市 
场 优势 ; 大 力 发 展 高 端 、 智 能 、 自 动 化 成 套 业 务 ， 加 快 发 
展 线性 和 水 平 多 关节 机 器 人 及 机 器 人 系统 集成 业务 ， 创 造 
高 端 市 场 竞 争 新 优势 ， 培 育 新 的 增长 点 。 继 续 坚 持 人 才 强 
企 发 展 战略 ， 推 动人 才 制 度 创新 ， 促 进 高 层次 人 才 队 伍 成 
长 ; 推进 事业 部 制 管理 模式 完善 和 有 效 运行 ， 为 各 类 业务 
协同 发 展 葛 定 组 织 和 人 才 基 础 。 继 续 实施 “ 调 结 构 、 转 增 
长 、 创 一 流 ” 的 战略 方针 ， 加 快 企业 提 质 增 效 、 转 型 升级 
的 步伐 ， 积 极 适 应 、 努 力 引 领 经 济 新 常态 ， 主 动 抢 抓 发 展 
新 机 遇 ， 实 现 公司 自我 成 长 的 突破 和 行业 地 位 的 跨越 
提升 。 

三 、 经 营 计 划 | | 

做 精 做 优 成 熟 业 务 ， 聚 力 发 展 高 新 业务 ， 围 绕 新 一 轮 
战略 目标 ， 根 据 全 新 业务 格局 ， 采 取 针 对 性 发 展 策略 : 做 
精 做 优 技 术 、 市 场 成 熟 度 较 高 的 平板 类 和 卷 板 类 产品 ， 以 
提 质 增 效 为 中 心 ， 持 续 提高 性 价 比 ， 放 大 既 有 品牌 优势 ， 
保持 公司 规模 效益 稳定 增长 。 集 中 优势 资源 ， 培 育 发 展 高 
端 新 业务 ， 加 大 数控 二 维 激光 切割 机 系列 新 产品 、 数 控 飞 
摆 前 切线、 数控 开 卷 落 料 线 产品 市 场 开 拓 力 度 ， 确 保 成 为 
公司 新 的 规模 效益 增长 点 ; 成 立 平板 加 工 机 床 目 动 化 成 套 
系统 业务 的 独立 运营 机 构 ， 创 新 发 展 模式 ， 集 中 优势 资 
源 ， 推 动 自动 化 业务 技术 提升 和 规模 快速 成 长 ; 加 快 机 器 
人 业务 发 展 ， 充 分 利用 与 库 卡 、 徕 斯 合资 合作 的 品牌 优势 
和 市 场 基础 ， 在 样机 试制 成 功 基础 上 ， 上 半年 小 批量 产 投 
放 市 场 ; 推动 与 亚 威 机 床 配 套 的 专用 机 器 人 的 研发 ， 推 进 
合资 公司 线性 和 水 平 多 关节 机 器 人 与 亚 威 饭 金 机 床 的 集成 


应 用 ， 提 高 公司 金属 板材 成 套 解决 方案 整体 竞争 力 。 稳 步 


推进 对 无 锡 创 科 源 并 购 进 程 ， 整 合 双 方 优势 资源 ， 推 动 其 
规模 效益 提升 。 进 一 步 完善 事业 部 制 管 控 模 式 ， 以 现 有 成 
熟 业务 为 支撑 ， 加 速 新 业务 成 长 ， 通 过 新 老 业 务 协 同 发 展 
推动 新 一 轮 战 略 实施 ， 尽 快 实现 公司 向 高 端 装 备 制造 业 的 
转型 跨越 。 


鲁 信 创 业 投 资 集团 股份 有 限 公司 


(证券 代码 : 600783 


一 、 实 业经 营 

2014 年 ， 受 下 游行 业 发 展 所 需 ， 磨 料 产销 相对 平稳 ， 
磨 具 产销 量 处 在 上 升 趋势 ， 年度 内 累计 销售 回 款 、 净 利润 
同期 均 呈 不 同 程度 的 上 涨 态势 。2014 年 ， 鲁 信和 创业 投资 集 


证 券 简称 : 重信 创 投 ) 


团 股 份 有 限 公司 磨料 磨 具 业务 实现 营业 收入 20 233. 05 万 


Tu, IAHR 2.09%, 2014 年 ， 公 司 积极 调整 经 营 模式 、 
转变 发 展 思 路 ， 各 项 工作 取得 积极 进展 。 
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二 、 投 资 工作 

1， 融 资方 面 

一 是 实现 多 渠道 融资 。 成 功 发 行 第 二 期 公司 债 并 融资 
4 亿 元 ; 完成 了 4 亿 元 中 期 票据 的 发 行 工 作 ; 与 浦发 银行 
合作 推进 内 保 外 贷 相关 工作 ， 利 用 海外 平台 开展 业务 开辟 
融资 渠道 ， 维持 适度 的 银行 融资 规模 ， 完 成 银行 融资 5. 08 
亿 元 ， 归 还 银行 贷款 6.13 亿 元 。 二 是 加 强 市 值 管理 。 适 
时 减 持 了 部 分 上 市 项 目 公 司 股票 ， 累计 回笼 资金 4 亿 元 ， 
实现 减 持 收益 2. 98 亿 元 。 a 

2. 投资 方面 

通过 完成 本 部 专业 化 部 门 和 区 域 化 基金 的 业务 布局 ， 
公司 全 年 累计 投资 项 目 29 个 ， 累 计 投资 金额 80 788 万 元 ， 
投资 项 目 数量 再 创 历史 新 高 。 

一 是 进一步 夯实 专业 化 投资 基础 。 积 极 做 好 项 目 考察 
与 渠道 建设 ， 梳 理 出 装备 与 制造 、 生 物 与 医药 、 化 工 与 材 
料 等 细 分 领域 信息 ， 为 进一步 确定 重点 投资 的 专业 化 细 分 
领域 和 策略 提供 参考 ; 积极 对 接 省 内 相关 地 市 相关 政府 职 
能 部 门 ， 为 寻找 区 域内 优质 项 目 搭建 渠道 ; 对 接 、 咨 询 行 
业 专 业 机 构 专家 ， 逐 步 探索 建立 “专业 团队 + 专家 支持 ” 
的 专业 化 投资 道路 。 

二 是 进一步 推动 投资 与 投行 相 结合 的 投资 运营 模式 。 
加 强 与 行业 内 优势 企业 和 上 市 公司 联合 投资 的 力度 ， 建 立 
可 行 的 退出 通道 。 对 公司 已 投资 项 目 进行 梳理 ， 为 被 投 企 
业 提 供 投 融 资 、 改 制 并 购 等 增值 服务 ， 与 多 家 金融 机 构 、 
券商 ， BiH AVRO A Di SOLE Es BSUS 
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三 是 积极 创新 私募 基金 管理 和 运作 模式 。 在 已 有 产业 
投资 基金 、 区 域 性 基金 的 基础 上 ， 积 极 筹 建 云 南 医 药 产 业 
基金 、 青 岛 海洋 产业 投资 基金 等 专业 化 、 定 向 性 的 投资 基 
金 ; 充分 利用 境内 外 两 种 资源 、 两 个 市 场 , 以 上 海 目 贸 区 
为 对 外 投资 平台 ， 以 境外 发 达 资 本 市 场 为 融资 平台 ， 扎 实 
推进 海外 基金 的 设立 。 

四 是 依托 鲁 信 香港 公司 ， 继续 扩大 海外 投资 规模 。 拓 
展 创新 二 级 市 场 配 售 、 债 券 以 及 新 股 IPO 认购 等 投资 业 
务 ， 取 得 良好 收益 。2014 年 年 末 ， 正 式 获 得 香港 证 监 会 颁 
发 的 4 号 和 9 号 执业 牌照 (号 码 AXD692). 

五 是 稳步 推进 在 全 国 的 区 域 性 布局 。 在 深圳 基金 、 西 
安 业 务 部 的 基础 上 ， 完 成 了 云南 、 上 海 异 地 业务 部 的 设立 
工作 ， 并 积极 推进 在 成 都 、 北 京 投资 分 支 机 构 的 设立 。 全 
年 共计 52 个 项 目 完成 立项 、 决 策 或 出 资 (包括 PIPE 类 项 


E), ， 完 成 决策 并 出 资 项 目 29 家 ， 累 计 出 资 额 折合 人 民 币 


约 80 788 万 元 ， 投 资 项 目 数量 再 创 历史 新 高 。 

3. 投资 后 项 目 管理 方面 

进一步 强化 项 目 管理 的 制度 化 、 规 范 化 和 常态 化 ， 加 
强 对 项 目的 关键 性 管理 。 以 推进 企业 改制 上 市 为 重要 手 
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段 ， 年 内 ， 信 威 通信 完成 通过 并 购 中 创 信 测 (600485) X 
现 借壳 上 市; 凯 盛 股份 完成 与 上 市 公司 华 邦 颖 素 
(002004) 的 并 购 重 组 ， 高 新 投 年 内 共有 胜 达 科技 、 科 汇 
BB, Be ifr. remp 4 个 项 目 在 新 三 板 挂牌 
上 市 。 

三 、 基 金管 理工 作 

黄 三 角 产 业 投 资 基金 。 黄 三 角 基 金 形 成 了 较为 良性 的 
融资 、 投 资 发 展 态势 。 年 内 对 外 发 行 金 月 季 二 号 、 三 号 理 
财产 品 ， 实 现 融资 6 320 万 元 。 年 内 共计 投资 了 东营 经 济 
技术 开发 区 国有 资产 运营 有 限 公 司 等 9 个 项 目 ， 投 资 额 
3.39 亿 元 ， 实 现 运营 收益 2 723. 38 万 元 。 

蓝 色 经 济 投资 基金 。 年 内 基金 投资 和 项 目 管理 工作 稳 
步 推 进 ， 截 至 2014 年 12 月 底 ， 蓝 色 基 金 累计 到 账 资金 
11 000 万 美元 ， 基 金 持 有 投资 项 目 金 额 约 为 8 484 万 美元 ， 
其 中 2014 年 新 投资 项 目 金额 约 为 2 117 万 美元 。 

潍坊 鲁 信 和 厚 源 创业 投资 中 心 (有 限 合伙 )， 总 规模 
2 亿 元 ,年 内 完成 基金 的 设立 ， 并 于 年 内 完成 对 平原 信 达 
化 工 股 份 有 限 公司 、 北 京华 夏 未 来 信息 技术 股份 有 限 公 
司 、 出 东 天 元 信息 技术 股份 有 限 公司 的 出 资 。 其 中 平原 信 
达 化 工 股份 有 限 公司 已 于 年 应 在 新 二 E dig, 代码 
830 834, 

青岛 创 信 蓝 色 经 济 创业 投资 基金 中 心 有限 合伙 )， 
总 认 缴 金额 为 2.5 亿 元 ,年 内 完成 了 基金 的 发 起 资 立 
THE. ` 

二 南华 信 泣 闫 生物 医药 产业 创业 投资 基金 合伙 企业 
(有 限 合伙 ) ， 基 金 总 规模 2.5 亿 元 币 ， 年 内 完成 了 基金 的 
发 起 设立 工作 。 

淄博 齐鲁 股权 投资 基金 合伙 企业 (EREK), E 
总 规模 1 亿 元 , 年 内 已 完成 山东 海 思 堡 服装 服饰 集团 股份 
有 限 公司 项 目的 投资 决策 。 

此 信和 省 诚 基金 年 内 完成 了 对 潍坊 大 洋 自 动 泊 车 、 深圳 
亚 略 特 生 物 识别 科技 有 限 公司 的 投资 ， 华 信和 嘉 诚 基 金 完 成 
了 对 深圳 市 库 贝尔 生物 科技 有 限 公 司 的 投资 。 

济宁 通泰 股权 投资 中 心 (有 限 合 伙 ) 年 内 完成 了 对 山 
东 泰 丰 液 压 股份 有 限 公 司 的 投资 。 

潍坊 鲁 信康 大 创业 投资 中 心 (AREK) 年 内 完成 了 
对 普 联 软件 CPR) 有 限 公司 、 泉 州 市 功夫 动漫 设计 有 限 
公司 、 北 京 宏 锐 星 通 科技 有 限 公司 、 山 东山 大 华 天 科技 集 
团 股 份 有 限 公司 的 投资 。 | 

烟台 重创 恒 富 创业 投资 中 心 截至 本 报告 期 末 已 完成 3 
个 项 目的 投资 ， 其 中 投资 的 山东 万 通 液压 机 械 有 限 公司 已 
在 新 三 板 挂牌 ， 代 码 830839, 

淄博 高 新 投 截至 本 报告 期 末 已 完成 2 个 项 目的 投资 ， 
其 中 投资 的 山东 迪 浩 耐 磨 管道 股份 有 限 公 司 已 在 新 三 板 挂 
牌 ， 代 码 830926, 


特色 企业 


南通 锻压 设备 股份 有 限 公司 


(证券 代码 : 300280 


2014 年 ， 国 内 宏观 经 济 增 速 总 体 放 缓 ， 我 国 机 床 工 具 
行业 经 济 运行 亦 处 于 低位 趋 缓 的 局 面 。 虽 然 从 第 二 季度 开 
始 政府 加 大 稳 增 长 和 应 对 经 济 下 行 的 政策 力度 ， 但 在 国内 
市 场 需 求 结构 性 调整 、 国 际 市 场 需求 复苏 缓慢 、 进 口 商品 
竞争 加 剧 、 流 动 资 金 缺乏 等 多 重 不 利 因素 的 综合 影响 下 ， 
企业 经 营 困难 和 潜在 风险 加 剧 , 行业 运行 压力 依然 很 大 。 
行业 整体 需求 持续 低迷 ， 产 品 结构 与 市 场 需求 矛盾 尚未 有 
效 缓解 ， 生 产 逐 渐 收 缩 ， 库 存 高 位 微 降 ， 行 业 总 体 利润 低 
位 回升 ， 机 床 企业 寻求 转型 升级 的 意愿 加 大 。 南 通 锻压 设 
备 股份 有 限 公 司 所 处 锻压 设备 行业 整体 仍 处 于 低位 徘徊 运 
行 状态 ， 面 对 严峻 的 经 济 环境 和 行业 内 竞争 加 剧 、 销 售 价 
格 降低 、 人 工 成 本 增加 等 不 利 因素 的 影响 ， 公 司 在 董事 会 
和 管理 层 的 正确 领导 下 ， 紧 密 围绕 市 场 需 求 ， 攻 坚 克 难 、 
稳健 运营 。 f 

2014 年 ， 公 司 实现 营业 收入 33 179.60 万 元 ， 比 上 年 
增长 9. 12% ; 实现 归属 于 母 公 司 所 有 者 的 净利 润 302. 80 
万 元 ， 比 上 年 增长 79. 84%; 实现 扣除 非 经 常 性 损益 后 的 
归属 于 母 公司 所 有 者 的 净利 润 -407. 01 万 元 ， 比 上 年 增加 
156. 83 万 元 。 

2014 年 ， 公 司 积极 进行 产品 创新 、 油 整 产品 结构 ， 以 
市 场 为 导 回 ， 保 持 公司 在 传统 液压 机 市 场 传统 优势 的 基础 


WER TR: HERE) 
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压 机 ， 继 续 加 大 投入 和 开发 力度 ， 加 快 产品 升级 换代 ; 利 
用 目 身 的 综合 优势 ， 进 一 步 加 快 机 械 压力 机 的 研发 ， 重 点 
加 大 高 速 冲床 系列 产品 的 科研 投入 ， 逐 步 形成 了 液压 机 与 
机 械 压 力 机 的 协同 发 展 格局 。 

2014 年 ， 公 司 一 方面 专注 于 传统 的 金属 成 形 设备 领域 
业务 开拓 的 广度 与 深度 ， 男 一 方面 通过 设立 南通 冶 凡 目 动 
化 科技 有 限 公 司 ， 引 进 专业 研发 园 队 ， 加 大 对 主机 配套 目 
动 化 设备 的 研发 投入 ， 加 快 公司 在 工业 自动 化 领域 的 探索 
进度 ， 力 争 早日 形成 锻压 设备 配套 自动 化 生产 线 的 研发 和 
生产 能 力 ， 致 力 于 打造 锻压 自动 化 生产 线 ， 实 现 产 业 转 型 
升级 。 

2014 年 ， 公 司 加 快 了 外 延 式 发 展 步伐 ， 力 求 借助 资本 
市 场 平台 ,通过 并 购 具 有 和 较 强 的 经 营 实 力 盘 利 能 力 的 优 
秀 企业 ， 实 现 公司 行业 整合 、 产 业 转 型 的 战略 规划 。 公 司 
组 织 开展 了 重大 资产 重组 工作 ， 拟 通过 发 行 股份 及 支付 现 
金 相 结合 的 方式 收购 江阴 市 恒 渔 重 工 股份 有 限 公 司 100% 
股权 ,快速 进入 新 能 源 行业 关键 零 部 件 制 造 领 域 ， 充 分 发 
挥 上 市 公司 与 标的 公司 之 间 的 协同 效应 ， 提 升 上 市 公司 现 
有 业务 规模 和 僵 利 水 平 ， 实 现行 业 整 合 战略 且 标 。 


南通 科技 投资 集团 股份 有 限 公司 


(证 券 代 码 : 600862 

一 、 企 业经 营 情况 

2014 年 ， 南 通 科 技 投资 集团 股份 有 限 公 司 实现 营业 收 
人 152 604.58 万 元 ， 比 上 年 同期 增长 49.37% ; 利润 总 额 
-16 947.01 万 元 ， 比 上 年 同期 下 降 437.36% ; 净利 润 
-20 346. 92 万 元 ， 比 上 年 同期 下 降 7 420. 62% ; 公司 年 末 
资产 总 额 达到 680 658. 12 万 元 ， 比 上 年 同期 增长 12. 10% ; 
归属 于 母 公 司 所 有 者 权益 106 867.27 万 元 ， 比 上 年 同期 下 
降 18. 03% 。 其 中 机 床 业 务 情况 如 下 : 

2014 年 ， 机 床 行业 需求 萎缩 、 品 牌 竞争 激烈 、 要 素 成 
本 上 升 、 经 营 困难 持续 加 剧 。 面 对 严峻 的 市 场 形势 ， 机 床 
主 业 难 中 求 进 、 承 压 运行 。 公 司 实现 销售 收入 29 333 万 
Jú, ALU 31 982 万 元 ， 与 目标 差距 很 大 。2014 Æ, 
公司 与 中 航 高 科 签署 了 资产 重组 框架 协议 ， 重 组 工作 经 各 
方 积极 努力 正在 有 序 推 进 ， 与 中 航 高 科 的 成 功 重组 将 给 公 
司 带 来 新 的 发 展 机 遇 。 

二 、 报 告 期 内 完成 的 主要 工作 

L 机 床 销售 难 中 求 进 

2014 4E, PLATA "^A" BBA, 公司 经 营 
压力 巨大 。 面 临 严 重 困境 ， 公 司 调整 营销 策略 : TREE 


证 券 简称 : 南通 科技 ) 


设 上 ， 实 行 了 代理 商 、 经 销 商 分 级 管理 ; 在 行业 拓展 上 ， 
紧 盯 汽车 零 部 件 厂家 及 高 职高 专 院 校 ， 开 展 深度 合作 ， 保 
持 了 在 汽车 、 教 育 行业 的 销售 业绩 ; 在 业务 员 考 核 上 ， 将 
销售 额 、 回 乱 、 价 格 、 陈 欠 清 收 、 序 时 进度 等 指标 与 每 个 
业务 员 的 报销 额度 及 绩效 直接 挂钩 ， 制 定 了 详细 的 考核 激 
励 措施 ;在 经 营 模式 上 ， 通 机 公司 试行 了 自主 营销， 探索 
分 兵 突围 之 路 。 尽 管 2014 年 的 销售 指标 没有 完成 ， 但 渠 
道 建设 得 到 加 强 。 因 此 ， 价 格 底线 得 以 坚守 、 陈 欠 清 收 起 
额 完成 ， 目 标清 欠 3 000 万 元 ,实际 完成 255.53 多 万 
元 ,一 些 收回 无 望 的 呆 死 坏账 或 签订 了 还 款 协议 或 进入 了 
法 律 诉讼 程序 。2014 年 无 一 笔 新 增 陈 欠 。 

2. 新品 规 划 有 序 推进 

2014 年 ， 公 司 制定 了 中 长 期 产品 发 展 规划 ， 新 品 研制 
与 老 品 改进 有 序 展开 。 新 一 轮 的 产品 开发 据 弃 了 不 计 成 
+ MERE, ERIN ENANA, N 
头 严 控 成 本 ， 成 熟 一 个 开发 一 个 ， 成熟 一 个 销售 一 
2014 年 ， WCH63A MEHR d b RERO ACER, 
为 公司 开发 精密 卧 式 (HP) 系列 奠定 了 基础 。 首 台 GD- 
MC3080 -5M 动 深 五 面体 龙门 加 工 中 心 在 客户 现场 投入 使 
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用 ， 首 台 5GF2580 五 轴 联 动 龙门 加 工 中 心 已 达 发 货 状 态 。 ` 


公司 与 上 海通 用 合作 的 首 条 轿车 发 动机 和 饶 盖 柔性 制造 单元 
成 功 发 往 上 海通 用 ， 并 顺利 通过 上 海通 用 的 PPAP 验收 。 

3. 降 本 增 效 成 效 显著 

2014 年 ， 实 施 了 全 面 和 定额 管理 ， 制 定 了 《费用 控制 
指标 及 考核 办 法 》， 全 年 实际 消耗 比 控制 指标 下 降 142. 07 
万 元 ， 较 2013 年 减少 了 345.07 万 元 ， 同 比 下 降 37.55%, 
强化 了 资金 管理 ， 运 用 短期 资金 为 公司 理财 ， 提 高 资金 增 
值 率 ， 利 息 增 收 593.83 万 元 。 在 采购 供应 环节 坚持 比 质 
比价 ， 结 合 多 轮 次 、 多 层级 的 价格 谈判 ， 龙 门 配套 件 价格 
PRET 15% , 常规 产品 的 配套 件 降幅 2% ~3% ， 完 成 了 6 
mama ps 全 年 降低 物资 采购 成 本 620 万 

， 业 务 招待 费 比 上 期 的 136 万 元 下 降 了 75 万 元 。 

4. 质量 整顿 取得 实效 | 

2014 年 4 月 起 ,公司 开展 了 全 员 全 面 全 过 程 的 质量 整 
顿 活动 ， 同 时 把 降 本 增 效 工作 纳入 到 质量 整顿 活动 中 ， 把 
降低 制造 成 本 、 提 高 产品 毛利 水 平 、 提 升 产品 竞争 力 有 机 
结合 起 来 。 从 设计 源头 、 和 铸造 工艺 、 零 部 件 加 工 、 配 套件 
性 价 比 、 整 机 装配 、 工 艺 优化 等 影响 质量 和 毛利 水 平 的 环 
节 逐 一 梳理 ， 排 出 672 个 质量 问题 点 和 整改 建议 ， 完 成 整 
改 650 项 。 全 年 整 机 平均 早期 故障 率 为 3.72% ， 比 同期 
6.05% FRET 2.33 个 百分点 。 

5. 陈 欠 款 清 收工 作 取 得 阶段 性 成 果 


2014 年 10 月 ,公司 启动 了 应 收 账 款 清 收工 作 。 公 司 
成 立 了 中 高 管 清 收 、 专 业 清 收 和 销售 清 收 三 个 清 收 组 。 清 
收 过 程 的 各 个 阶段 得 到 了 各 个 单位 的 大 力 支持 和 通力 协 
作 ， 为 清 收工 作 的 顺利 开展 提供 了 有 力 保障 。 

(6 千方百计 筹措 资金 ， 化 解 资金 链 断 裂 风 险 

2014 年 ， 公 司 经 营 遭 遇 了 前 所 未 有 的 困难 和 压力 ， 尤 
其 是 现金 流入 不 熬 出 ， 导 致 资金 链 断 裂 的 风险 频 现 。 面 对 
巨大 的 资金 压力 ， 公 司 一 方面 开展 降 本 增 效 工 作 ， 压 缩 各 
项 成 本 及 费用 ; 另 一 方面 积极 寻求 外 部 支援 ， 产 控 集 团 给 
予 公司 巨大 的 资金 支持 ， 使 公司 暂时 化 解 了 资金 风险 。 

三 、 公 司 重大 资产 重组 工作 进展 

为 有 效 改善 公司 资产 质量 和 财务 状况 ， 恢 复 并 增强 持 
续 到 利 能 力 ， 促 进 原 有 机 床 业务 转型 并 提升 航空 新 材料 业 
务 的 发 展 空间 ， 中 航 高 科 与 公司 实际 控制 人 南通 产 控 拟 对 
公司 进行 重大 资产 重组 。 本 次 重组 实施 后 ， 中 航 高 科 将 成 
为 公司 的 控股 股东 。 

本 次 重组 成 功 ， 公 司 将 迎 来 新 一 轮 快速 发 展 ， 中 航 高 
SHEA. BA. WH. AT, ARIES AMA 
司 提供 更 多 的 资源 和 优势 。 因 此 ， 本 轮 重组 将 是 互补 性 
强 、 双 方 共 赢 的 重组 ， 将 从 根本 上 改善 公司 的 资产 、 技 
术 、 产 品 的 结构 和 质量 ， 将 大 大 提升 公司 盈利 能 力 和 水 
平 ， 增 强 公司 的 可 持续 发 展 能 力 。 


宁波 精 达 成 形 装 备 股 份 有 限 公司 


(FRE: 

2014 年 ， 国 际 经 济 形势 错综复杂 ， 国 内 经 济 进入 了 由 
高 速 发 展 向 平稳 增长 过 渡 的 阶段 。 宁 波 精 达 成 形 装 备 股份 
有 限 公司 所 处 行业 受到 宏观 经 济 周期 的 影响 ， 也 出 现 增 速 
回落 ， 新 增 固定 资产 投资 减缓 ， 导 致 对 换 热 器 装备 的 需求 
回落 。2014 年 ， 公 司 董事 会 和 经 营 团 队 ， 积 极 围绕 公司 发 
展 战略 ， 整 合 公司 资源 ， 推 进 事业 部 化 运营 ， 加 快 技术 研 
发 ， 内 部 优化 精益 化 管理 ， 持 续 巩 固 传 统 换 热 器 装备 优势 
产品 的 市 场 份额 ， 积 极 开拓 新 产品 在 空调 、 电 机 、 汽 车 行 
业 的 应 用 ， 各 方面 保持 了 稳定 增长 。2014 年 ， 公 司 实现 营 
业 收 入 23 187.17 万 元 , 同比 增长 9. 89% ， 实 现 归 属于 母 
公司 的 净利 润 3 742.88 万 元 ,同比 增长 7.09% ; 基本 每 
股 收 益 0.59 元 / 股 ,， 同比 增长 1.72% 。 在 经 营 管理 方面 ， 
主要 做 了 以 下 工作 ， | 

L. 技术 创新 与 新 项 目 开发 

2014 年 ， 公 司 继续 加 大 技术 创新 投入 ， 加 强 技术 人 员 
的 引进 与 培养 。 推 动产 品 开发 的 标准 化 工作 。 成 功 研制 了 
四 工 位 微 收缩 胀 管 机 、 套 弯 一 体 机 、 整 链 式微 收缩 胀 管 机 
等 新 产品 。 成 功 申报 了 “FM 高 速 翅 片 成 形 机 的 研制 ”区 
工业 科研 攻关 项 目 。 新 取得 了 10 项 实用 新 型 专利 、3 项 发 
明 专 利 。 
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证 券 简称 ， 宁波 精 达 ) 


2. 基础 管理 

公司 规模 扩大 ， 产 能 提升 ,为 了 适应 公司 的 快速 发 
展 ， 公 司 实施 全 面 预算 管理 、 事 业 部 制 管 理 模 式 ， 初步 形 
成 了 公司 资源 合理 利用 、 职 能 部 门 与 事业 部 高 效 运作 的 贸 
好 局 面 。 同 时 ， 通 过 ERP 系统 持续 改进 ， 优 化 生产 计划 ， 
控制 成 本 ， 提 升 了 生产 管理 水 平 。 

3. 投资 建设 项 目 

2014 年 ， 公 司 有 序 推进 实施 两 个 慕 投 项 目 “ 年 产 240 
台 高 速 精密 压力 机 生产 线 建 设 项 目 ” 及 “年 扩 产 310 台 空 
调换 热 器 装备 技术 改造 项 目 "。 随 着 暮 投 项 目的 推进 ， 公 
司 产能 将 得 到 有 效 提升 。 为 公司 完善 产业 布局 ， 提 升 公司 
的 核心 竞争 力 和 持续 发 展 提 供 了 有 力 保 障 。 

公司 始终 坚持 以 市 场 为 导向 、 以 技术 创新 为 核心 的 发 
展 思 路 ， 借 助 公 司 高 速 精密 压力 机 生产 线 建设 项 目 、 空 调 
换 热 器 技术 改造 项 目的 产能 升级 ， 努 力 把 宁波 精 达 打造 成 
产业 链 完整 、 产 品 齐 全 、 配 套 完善 的 成 套 化 、 自 动 化 、 信 
息 化 、 国 际 化 的 换 热 器 装备 研发 制造 企业 。 公 司 围绕 开发 
微 通道 装备 前 沿 技 术 ， 拓 展 该 产品 在 汽车 零 部 件 市 场 的 份 
额 ， 并 通过 产能 扩张 和 国际 合作 等 方式 ， 力 争 成 为 全 球 汽 
车 换 热 器 装备 的 龙头 供应 商 ， 实 现 宁 波 精 达 的 快速 发 展 。 


报告 期 内 ， 公 司 各 项 工作 稳步 推进 。 高 速 精密 压力 机 
生产 线 建设 项 目 、 空 调换 热 侣 技术 改造 项 目 按 计划 已 经 完 
工 投产 。 公 司 紧 紧 围绕 2014 年 初 制定 的 经 营 计 划 ， 从 资 


特色 企业 


源 整合 、 专 业 化 生产 、 技 术 研 发 、 拓 展 新 领域 等 人 手 ， 着 
力 推 进 首 发 上 市 、 新 项 目 建设 、 基 础 管理 完善 等 项 目 ， 公 
司 各 项 经 营 工作 按照 计划 推进 。 


秦 川 机 床 工具 集团 股份 公司 


GER: : 000837 


20144, SHTMENNFER, EXE, REA 
革 、 发 展 和 稳定 任务 面前 ， 秦 川 机 床 工具 集团 股份 公司 按 
照 “ 稳 中 求 进 ” 的 总 要 求 ， 坚 持 “ 技 术 领 先 ， 模式 取胜 ” 
的 发 展 思 路 ， 以 整体 上 市 工作 为 推手 ,积极 适应 我 国 经 济 
发 展 的 新 常态 ， 在 稳 增长 的 同时 促 改革 、 调 结构 ， 实 现 了 
稳 中 向 好 、 稳 中 有 进 、 稳 中 提 质 的 基本 目标 ， 为 企业 进 一 
步 转型 升级 打下 了 坚实 基础 。 

2014 年 6 月 5 日 ,公司 重大 资产 重组 方案 获得 中 国 证 
监 会 最 终 核准 ; 9 月 底 ， 完 成 了 本 次 发 行 股份 换 股 吸收 合 
并 秦 川 集团 的 工作 ， 共 计 发 行 股份 366 112 267 股 ,交易 
金额 共计 24 亿 元 ; 10 月 初 ,完成 了 配套 资金 的 募集 发 行 
THE, 发行 股份 71 476 391 股 ， 通 过 询 价 方式 确定 的 发 行 
价格 为 8. 37 元 / 股 ， 共 计 募 集资 金 59 8267170. - 


随 着 重大 资产 重组 完成 ， ERFAHRENE | 


FRAME, AGE MIA, WEEK, H: 
动 功能 部 件 、 复 杂 刀 具 、 仪 器 仪表 等 全 部 进入 上 市 公司 ， 


二 擅长 2.63% ; 
万 元 ; 比 上 年 同期 增长 7 348. 93 万 元 ， 实现 每 股 收益 


证 券 简称 : 秦 川 机 床 ) 


使 公司 成 为 当前 我 国 机 床 工具 行业 中 品类 多 、 产业 链 完 
整 、 技 术 水 平 高 、 综 合 竞争 优势 明显 的 企业 。 

随 着 重大 资产 重组 完成 ， 改 变 了 公司 的 资产 数量 和 质 
量 ， 资 产 规模 扩大 ， 盘 利 能 力 提 高 ， 这 些 为 公司 提升 业绩 
创造 了 条 件 ， 保 证 了 公司 的 持续 稳定 发 展 。 

2014 年 ， 公 司 主要 产品 产量 有 升 有 降 ， 其 中 机 床 整 机 
产量 11 400 RE, 间 比 增长 6.9% (HE: 数控 机 床 7 477 
台 ， 同 比 增长 14.6%); 金属 切削 刀具 产量 16.87 万 件 ， 
与 上 年 同期 持平 ; 铸件 产量 2.56 万 t+， 同比 增长 13. 796 ; 
液压 元 器 件 产量 38.61 万 件 ， 同 比 增长 4. 6% ; MERE 
产量 37. 31 万 套 ， 同 比 增长 2. 8% 。 

2014 年 ， 公 司 实现 营业 收入 35.01 亿 元 ， 比 上 年 同期 
.实现 归属 于 上 市 公司 股东 的 净利 润 1 927.14 


0.03 元 ， 净 资产 收益 率 0. 75% 。 


青海 华 时 实业 股份 有 限 公司 


(证 券 代码 : 600243 


2014 年 ， 市 场 环 境 呈 现 缓慢 复苏 的 态势 ， 供 求 结 构 性 
矛盾 和 产能 过 剩 矛 盾 依 旧 突 出 价格 竞争 压力 继续 加 大 ， 
行业 产业 结构 、 产 品 结构 与 市 场 需求 矛盾 更 加 突出 。 订 单 


不 足 ， 部 分 产能 闲置 ， 企 业 至 利 能 力 下 降 ， 流 动 资金 更 显 - 
紧张 。 员 工 较 高 的 收入 预期 与 严峻 的 企业 经 营 形势 反差 扩 


大 。 面 对 重重 困难 ， 青 海 华 鼎 实业 股份 有 限 公 司 通过 持续 
的 结构 调整 和 转型 升级 ， 依 靠 自 身 挖潜 ， 保证 了 整体 平稳 
运营 。 

报告 期 内 ， 实 现 主 芋 业务 收入 112 578. 8 万 元 ， 比 上 


证 券 简称 : HEP oh ) 


年 同期 增长 2.8% ; 实现 归属 上 市 公司 股东 的 净利 淘 

-538.71 万 元 ， 比 上 年 同期 下 降 135. 22% 。 公 司 荣 获 “ 全 
国 机 械 工业 先进 集体 ”， 连 续 第 11 年 荣获 “青海 企业 50 
强 ”,: 华 贤 重型 连续 第 七 次 进 和 中国 机 械 工业 500 强 ， 青 


海 一 机 获得 青海 党 人 民政 府 授 予 的 “模范 集体 ”称号 和 


“优秀 技术 创新 奖 ”， 数 控 机 床 研 究 重点 实验 室 被 青海 省 评 
为 省 级 优秀 重点 实验 室 ， 广 东 精 创 荣获 “广东 省 企业 500 
强 、 制 造 业 100 强 ” 等 荣誉 称号 。2014 年 ,公司 获 授权 发 
明 专 利 3 项 、 实 用 新 型 专利 20 项 、 外 观 专利 1 项 。 


山东 法 因数 控 机 械 股 份 有 限 公司 


(证 券 代 码 : 002270 


2014 年 ， 山 东 法 因数 控 机 械 股份 有 限 公司 实现 营业 收 
和 人 30 061.69 万 元 ， 比 上 年 下 降 17. 9690 。 其 中 : 实现 产品 
销售 收入 27 910. 53. 万 元 ， 比 上 年 下 降 19. 69% 。 受 产品 结 
构 优 化 等 因素 影响 ， 公 司 产品 整体 毛利 率 有 所 上 升 。 实 现 
配件 及 维修 ( 含 产品 大 修 ) WA 1 631.28 万 元 ， 与 2013 
年 相 比 基本 持平 。 对 外 承揽 机 加 工业 务 收 人 449. 06 万 元 ， 
比 上 年 增长 126% ， 对 外 承揽 机 加 工业 务 已 经 逐步 走 人 正 


证 券 简 称 : 法 因数 控 ) 


轨 。 产 品 销售 收入 下 降 的 主要 影响 因素 是 铁塔 产品 市 场 经 
过 国内 2013 年 度 的 短暂 兴旺 后 ， 重 回 到 2012 年 度 的 低迷 
状态 。 国 内 的 钢 结 构 市 场 也 出 现 了 小 幅 的 波动 、 销 售 收入 
略 有 下 降 。 板 材 类 产品 、 汽 车 装备 及 专机 产品 销售 规模 略 
有 增长 。 从 国内 和 国际 市 场 情 况 来 看 ， 国 内 市 场 需求 不 
振 ， 国 际 市 场 基本 保持 稳定 。 在 市 场 需求 不 旺 的 情况 下 ， 
配件 销售 和 产品 大 修 (维修 ) 业务 基本 保持 稳定 ， 对 外 承 
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揽 机 加 工业 务 的 逐步 开展 有 利于 提高 公司 机 加 工 设备 利用 
水 平 。 

2014 Œ, 2 公司 事业 部 机 制 正式 运行， 事业 部 机 制 的 建 
立 使 事业 部 内 部 的 运作 效率 得 以 快速 提升 ， 从 销售 获得 意 


问 客 户 、 技 术 人 员 出 方案 进行 洽谈 、 合 同 签订 、 设 计 出 


图 、 采 购 、 装 配 到 发 货 等 环节 的 沟通 得 以 顺畅 进行 。 事 业 
部 运行 初期 ， 事 业 部 按照 销售 市 场 重新 布局 调整 的 过 程 在 
一 定 程度 上 对 销售 规模 的 增长 、 客 户 满意 度 的 提升 产生 影 
响 。 随 着 事业 部 运行 机 制 的 逐步 完善 ， 事 业 部 负责 人 的 党 
控 能 力 逐 步 提高 ， 公 司 事业 部 运行 效率 和 质量 会 有 大 幅度 
的 提高 。 

公司 组 织 架构 调整 后 ， 销 售 人 员 面 临 根据 新 的 分 工 熟 
悉 市 场 、 熟 悉 客户 的 过 程 ，2014 年 度 的 销售 费用 与 销售 规 
模 略 有 上 升 。 由 于 办 公 区 域 和 生产 安排 调整 ， 发 生 办 公 场 
地 装修 费用 和 搬家 费用 ， 导 致 公司 发 生 的 管理 费用 略 有 上 
升 。 在 满足 公司 日 常生 产 经 营 需 要 的 前 提 下 ， 公 司 理财 收 
人 有 大 幅 增长 ，2014 年 实现 利息 收 人 和 投资 收益 金额 为 
488.76 万 元 ， 比 上 年 同期 增长 36% 。 在 2013 年 度 对 历史 


欠 款 和 长 期 库存 进行 清理 的 基础 上 ， 公 司 在 事业 部 考核 方 
案 中 制定 了 清 欠 奖励 政策 和 库存 消化 奖励 政策 ， 取 得 了 积 
极 的 成 效 。 在 外 部 经 济 环境 偏 紧 的 情况 下 ， 公 司 年 末 客 户 
欠 款 账面 金额 与 年 初 相 比 下 降 294.57 万 元 ， 两 年 以 上 客 
户 欠 款 账 面 金额 从 2 016; 13 万 元 下 降 到 1 764.52 万 元 。 库 
存 总 额 和 库存 结构 进一步 优化 ， 年 末 与 年 初 相 比 库存 总 额 
下 降 2 141.73 万 元 ,成品 库 存 年 末 与 年 初 相 比 下 降 
1 209. 89 万 元 。 由 于 客户 欠 款 结构 、 库 存 结构 趋 于 合理 ， 
客户 欠 款 和 库 在 占用 资金 总 额 下 降 ， 公 司 流动 资产 质量 逐 
步 提升 。2014 年 ， 公 司 实 现 软件 退税 收入 220. 27 万 元 ， 
与 2013 年 相 比 增长 77.24 TI, PARR AES AA 
利 中 所 占 比重 上 升 。 公 司 2014 年 实现 净利 润 1 837. 50 万 
元 ， 比 2013 年 基本 持平 路 有 下 降 。 

综合 来 看 ， 在 整体 市 场 环境 不 乐观 、 公 司 组 织 架 构 调 
整 的 大 背景 下 , 公司 对 市 场 的 掌控 能 力 得 以 巩固 ， 公 司 为 
适应 外 部 环境 变化 进行 自我 调整 的 能 力 有 所 增强 。 公 司 在 
2014 年 10 月 22 日 发 布 了 重大 资产 重组 停牌 的 公告 ,在 
2015 年 1 月 20 日 发 布 了 延期 复牌 的 公告 。 


山东 威 达 大 机 械 股份 有 限 公 司 


(RAG: 002026 


2014 年 ， 面 对 国内 经 济 增长 放 缓 、 行 业 竞争 激烈 的 复 
杂 经 济 环境 ， 山 东 威 达 机 械 股份 有 限 公 司 管理 层 在 股东 大 


会 和 董事 会 的 正确 决策 和 领导 下 ， 积 极 应 对 挑战 , -持续 推 . 


进 新 产品 研发 和 各 项 技术 革新 ， 产 品 结构 不 断 优化 ， 加 强 
国内 和 国际 市 场 的 开拓 ， 使 公司 的 经 营 继续 保持 了 稳定 健 
康 的 发 展 。 同 时 ， 加 强项 目 建设 的 管理 ， 中 高 档 数控 机 床 
创新 能 力 及 产业 化 建设 项 目 〈 一 期 ) 和 大 功率 直流 调 速 系 


WEHR: 山东 威 达 ) 


列 电动 工具 开关 技 改 及 生产 建设 项 目 进展 顺利 。 报 告 期 
内 ， 公 司 实现 营业 收入 80 630 万 元 ， 比 上 年 同期 增长 
12.26%; 实现 主 营 业务 收入 77 340 万 元 ， 比 上 年 同期 增 
长 13. 36% ; 实现 营业 利润 6 489 万 元 ， 比 上 年 同期 增长 
28. 80%; 实现 利润 总 额 11 428 万 元 ， 比 上 年 同期 增长 
108. 60% ; 实现 净利 润 (旧居 于 组 公 司 所 有 者 的 净利 润 ) 
9701 万 元 ， 比 上 年 同期 增长 115. 78% 。 


沈 机 集团 昆明 机 床 股份 有 限 公司 


(证 券 代码 : 600806 


2014 年 ， 我 国 机 床 行业 面临 着 前 所 未 有 的 挑战 ， 无 论 
是 经 济 形势 、 竞 争 环境 还 是 市 场 需 求 都 发 生 了 本 质 性 变 
Ik; 世界 经 济 复苏 缓慢 ， 我 国 经 济 步 人 新 常态 ; 传统 产品 
严重 过 剩 ， 用 户 需 求 快 速 升 级 ， 国 际 化 竞争 加 剧 ， 和 恒利 模 
式 发 生 巨变 。 与 此 同时 ， 世 界 新 一 轮 科 技 创 新 正在 加 速 推 
进 ， 基 于 互联 网 环境 的 集成 化 智能 制造 正在 悄然 兴起 。 

在 机 床 行业 整体 不 景气 的 大 环境 中 ， 沈 机 集团 昆明 机 
床 股 份 有 限 公 司 经 营 层 积极 应 对 不 利 的 经 营 局 面 ， 以 市 场 
为 中 心 ， 主 动向 工业 般 务 商 转 型 。 新 增 合 间 较 上 年 增长 
2.6% ， 特 别 是 公司 着 力 发 展 的 龙门 式 铣 甸 床 及 卧 式 加 工 
中 心 成 为 新 的 增长 点 ， 其 中 : EARRA A Ae 
增长 103% 、 卧 式 加 工 中 心 新 增 合 同 同比 增长 24896 ; 问 
工业 服务 商 转型 初 见 成 效 ， 全 年 承揽 再 制造 业务 的 合同 
1 186 万 元 。 
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证 券 简称 : 


昆明 机 床 ) 


2014 年 ， 公 司 完 成 主 营 业务 收入 8.68 亿 元 ， 同 比 减 
少 15.70% ; 归属 于 上 市 公司 股东 的 净利 润 -2. 04 亿 元 。 
公司 发 展 战略 : 


(1) 建立 完善 市 场 化 运行 机 制 。 在 组 织 机 构 调整 完 


成 的 基础 上 ， 围 绕 市 场 化 机 制 建设 目标 ， 进 行经 营 模 式 变 


革 ， 由 事业 部 制 向 公司 化 过 渡 。 在 全 公司 建立 内 部 市 场 化 
运作 机 制 ， 配 套 单元 率先 实现 全 面市 场 化 。 

(2) 优化 、 调 整 人 力 资源 结构 。 人 做 强 主机 事业 部 ， 
在 现 有 人 员 规 模 上 进行 优化 ， 着 力 提升 技术 能 力 、 装 配 能 
力 及 安装 调试 服务 水 平 ; 配套 事业 部 结合 生产 经 营 实际 情 
况 ， 严 控 管 辅 人 员 比 例 ， 针 对 非 核心 生产 单元 ， 采 取 外 包 
等 措施 ， 并 逐步 探索 混合 制 经 营 的 管理 模式 。@ 实 施 人 才 
发 展 战略 ， 积 极 引进 技术 人 才 和 管理 人 才 ; 聘请 外 国 技术 
专家 ， 提 高 研发 队伍 能 力 和 研发 水 平 。 


(3) 深入 开展 产品 结构 调整 。Q 龙 门 式 镜 铣床 发 展 
FA: 优化 通用 型 龙门 系列 ; 着 力 开拓 行业 针对 性 强 的 产 
品 ， 主 要 是 汽车 模具 、 飞 机 结构 件 两 大 行业 。 名 甲 式 加 工 
中 心 发 展 方向 : 汽车 发 动机 系列 、 航 天 航空 结构 件 系列 、 
精密 卧 式 加 工 中 心 系列 、 小 甲 式 加 工 中 心 系 列 (流量 型 )、 
通用 型 卧 式 加 工 中 心 系列 。@ 普 通 匀 床 发 展 方向 : 发 展 经 
FABS (KIMI) HARE, RETE, FHA 
MRTA, EMA, OBERTA: EAE 
打 产 品 的 可 靠 性 和 稳定 性 ， 降 低 成 本 ， 提 高 市 场 竞争 力 。 
@ 针 对 关键 功能 部 件 (转台 、 刀 库 、 铣 头 ) ， 采 用 合资 、 
合作 等 方式 ， 引 进 先 进 技 术 ， 实 现 自 产 。@ 针 对 内 外 防 
护 、 液 压 系统 、 电 气 系统 、 冷 却 / 排 展 / 除 尘 系统 ， 分 别 成 
立 专门 团队 进行 攻关 ， 全 力 提升 产品 质量 和 可 靠 性 。 

(4) 提升 市 场 获得 能 力 。@D 充 分 发 挥 用 户 工程 中 心 
服务 市 场 的 功能 ， 加 强 技术 力量 投入 ， 紧 紧 围绕 用 户 需 
求 ， 编 制 切实 可 行 的 用 户 成 套 解决 方案 并 有 效 实施 ， 为 抢 
订单 创造 条 件 。@ 全 力 实施 “ 擦 亮 品牌 " “精品 工程 ”， 全 
面 提 升 产品 质量 ， 充 分 发 挥 产品 竞争 优势 。@ 推 进 “ 精 益 


特色 企业 


改善 ”工程 ， 降 低 成 本 、 缩 短 交 货 期 、 提 高 质量 水 平 。 
@ 通 过 融资 租赁 、 法 人 按揭 等 方式 ， 在 市 场 端 通过 全 方位 
搭载 金融 手段 ， 为 用 户 提供 融资 解决 方案 ， 从 而 促进 回 
E, 扩大 公司 产品 销售 。 名 开拓 新 业务 ， 着 力 推 动 再 制 
造 、 功 能 部 件 产业 化 工作 ， 创 造 新 的 增长 点 。@@ 组 建行 业 
工艺 研究 机 构 ， 细 分 市 场 ， 系 统 研究 用 户 现实 需求 及 潜在 
需求 ， 将 需求 信息 转化 为 研发 目标 , 并 围绕 汽车 、 航 空 航 
天 、 模 具 、 军 工 等 重点 行业 开展 工作 。@ 加 强 外 销 市 场 开 
拓 力 度 ， 开 创 外 销 市 场 新 局 面 。 

(5) 提升 运营 质量 。@ 制 订 专 项 的 “三 年 以 上 应 收 
账 款 清 收 ”措施 ， 严 格 实施 和 考核 。 四 压缩 存货 规模 ， 减 
少 资金 占用 ， 加 快 资金 周转 。@ 清 理 闲 置 资产 ,制订 和 实 
施 处 置 方案 ， 盘 活 存 量 资产 。@ 供 应 链 整 合 ， 降 低 采 购 成 
本 ， 提 高 制造 效率 。@ 在 全 面 预算 指导 下 ， 严 格 控制 成 本 
费用 支出 。@ 管 理 版 本 升级 ， 消 除 无 效 管理 ， 提 高 综合 管 
HAR, QD) 加强 对 子 公司 管控 水 平 ， 提 高 一 利 能 力 或 降低 
亏损 水 平 。 


沈阳 机 床 股份 有 限 公司 


(证 券 代码 : 000410. 


2014 年 ， 沈 阳 机 床 股份 有 限 公司 明 确 以 “成 为 世界 “ 


领先 的 工业 服务 商 ” 为 愿景 ， 以 “让 制造 更 简单 ”为 使 
命 ， 以 “聚焦 财务 为 股东 创造 价值 ， 聚 焦 市 场 为 客户 创造 
价值 ， 聚 焦 产品 为 行业 创造 价值 ”为 战略 目标 。 对 内 以 财 
务 管理 为 核心 ， 对 外 以 客户 为 中 心 ， 推 动 企业 向 “工业 服 
务 商 ”全 面 转型 。2014 年 ， 公 司 完 成 销售 收入 78. 15 亿 
元 ,同比 增长 5.91% ; 实现 利润 总 额 6 390.51 万 元 ， 同 比 
下 降 8.47% 。 

2014 年 ， 公 司 主要 工作 情况 : 

1. 市 场 能 力 构建 

以 市 场 为 导向 ， 贴 近 客户 ， 建 立 扁 平 化 的 组 织 。 在 国 
内 销售 方面 ， 销 售 端 成 立 八 大 区 域 ， 消 除 地 域 及 产品 死 
角 。 上 海 优 尼斯 工业 设备 销售 有 限 公司 专注 于 5 产品 销售 
与 新 业务 推广 。 组 建 消费 电子 行业 事业 部 ， 成 立 汽 车 、 航 
空 航天 行业 部 ， 深 耕 细 作 行业 市 场 ， 专 攻 消 费 电 子 、 汽 
车 、 航 空 航天 领域 客户 需求 ， 提 供 专业 化 行业 解决 方案 。 
在 国际 出 口 业务 方面 ， 立 足 欧洲 、 美 洲 、 亚 太 区 域 ， 辐 身 
全 球 机 床 市 场 。 | 

重新 布局 销售 体系 ， 加 强 市 场 营销 资源 配置 。 抽 调 具 
有 丰富 经 验 的 骨干 人 员 前 往 市 场 一 线 ， 将 技术 、 服 务 前 


移 ， 完 成 通用 型 产品 、i 产品 、 行 业 部 的 销售 布局 ， 分 别 


配备 销售 、 服 务 及 技术 一 体 化 团队 ， 缩 短 与 客户 距离 ， 销 
售 服务 能 力 得 到 显著 提升 。 | 

完善 渠道 布局 ， 打 造 分 拨 中 心 。 沈 阳 机 床 在 原 有 35 
家 4S 店 基础 上 ， 继 续 扩充 销售 渠道 ， 升 级 打造 分 拨 中 心 


.证券 简 称 : 沈阳 机 床 ) 


45 家 ,覆盖 全 国 主要 区 域 性 机 床 市 场 ， 强 化 市 场 前 端 机 床 
及 备件 快速 交付 能 力 。 

以 优 尼 斯 工业 设备 销售 有 限 公司 为 载体 ， 针 对 客户 需 
求 ， 为 客户 提供 集 工 业 系统 销售 、 工 程 规划 与 管理 、 咨 询 
服务 等 于 一 体 的 工业 服务 业务 ， 初 步 构建 产品 全 生命 周期 
经 营 的 体系 与 能 力 。 

以 多 种 手段 开展 融资 租赁 业务 ,促进 市 场 销售 能 力 
提升 。 | | 

2. 制造 能 力 提升 

深度 打造 产品 线 运行 模式 。 在 制造 端 成 立 13 条 独立 
运行 的 整 机 制造 产品 线 ， 强 化 产品 制造 能 力 ， 专注 于 产品 
的 成 本 控制 及 质量 提升 。 

学 习 国 外 先进 制造 理念 ， 打 造 措 载 汪 数控 系统 机 床 制 
造 流水 线 ， 大 大 提高 了 制造 效率 ， 并 将 成 功 经 验 进一步 在 
其 他 制造 单位 深入 推广 。 

以 TOPS 质量 问题 改进 、 标 杆 团队 装配 流程 标准 化 等 
具体 措施 为 切 人 点 ， 提 升 产品 质量 与 制造 能 力 。 

3. 产品 升级 换代 

ER iS 系统 机 床 产品 实现 新 突破 。 搭 载 5 系统 机 床 
产品 紧 跟 市 场 需 求 ， 已 经 获得 客户 及 业界 认可 ， 在 数控 车 


床 、 立 式 加 工 中 心 等 产品 方面 均 有 突出 表现 。 单 笔 订单 已 


从 最 初 的 十 台 量 级 迅速 上 升 至 百 台 量 级 ， 用 户 重复 购买 意 
愿 明显 ， 产 品 推广 成 果 已 经 显现 。 

产品 技术 持续 创新 。2014 年 ， 公 司 在 产品 技术 方面 实 
现 多 项 突破 ， 斩 获 多 个 大 奖 ， 其 中 主要 奖项 包括 : i5T5 Bj 


133 


3 277 万 元 。 

报告 期 内 经 营 活动 的 变化 主要 在 以 下 方面 : 本 期 营业 
总 收入 同比 增长 17. 26% ， 主 要 是 机 床 、 电 机 及 红外 产品 
收入 增加 ; 期 间 费用 同比 增长 33. 47% ， 主 要 是 研发 投入 


特色 企业 


加 大 导致 管理 费用 增加 ; 收入 和 费用 的 变化 致使 归属 于 上 
市 公司 股东 净利 润 同比 增长 6.55% ; 经 营 活动 现金 净 流 量 
受 采购 商品 支付 现金 增加 的 影响 , 较 上 年 同期 减 
Ay 56. 05% , 


浙江 日 发 精密 机 械 股 份 有 限 公司 


(证 券 代 码 : 002520 


2014 年 ， 受 发 达 经 济 体 运 行 分 化 加 剧 、 发 展 中 经 济 体 
增长 放 缓 的 影响 ， 世 界 经 济 复苏 之 路 艰难 曲折 ， 我 国 机 床 
工具 行业 下 行 压力 进一步 加 大 。 

浙江 日 发 精密 机 械 股 份 有 限 公 司 在 细 分 市 场 和 差异 化 
战略 中 不 断 突 破 ， 报告 期 内 取得 了 优 于 行业 的 经 营 成 果 。 


证 券 简称 : 日 发 精 机 ) 


公司 实现 营业 收入 55 163.87 万 元 , 较 上 年 同期 增长 
122. 95% ; 营业 总 成 本 为 49 615.93 万 元 ， 较 上 年 同期 增 
长 107.75% ; 利润 总 额 6 087.81 万 元 ， 较 上 年 同期 增长 
465. 70% ; 归属 于 上 市 公司 股东 的 净利 润 4 855. 80 万 元 ， 
较 上 年 同期 增长 490. 48% 。 | 


郑州 华 晶 金 刚 石 股份 有 限 公 司 


(证 券 代码 : 300064 

2014 年 ， 世 界 经 济 总 体 增 长 乏力 ， 复 苏 进程 缓慢 ， 进 
人 和 人 “新 常态 ”的 我 国 经 济 面临 企业 经 营 成 本 上 升 、 市 场 竞 
争 加 剧 的 风险 。 面 对 复杂 局 面 和 严峻 形势 ， 郑 州 华 晶 金刚 
石 股份 有 限 公 司 董事 会 坚持 以 市 场 需 求 为 导向 ， 以 推进 产 
品 结构 转型 升级 为 主线 ， 加 大 主 营 及 相关 业务 的 市 场 拓 展 
力度 ,强化 公司 治理 ， 推 动 企 业 发 展 再 上 新 台阶 。2014 
年 ， 公 司 实现 营业 收入 63 760 万 元 ， 较 上 年 同期 增长 
21.58% ; 截至 2014 年 12 H 31 日， 公司 总 资产 282 941 
万 元 ， 较 年 初 增长 12.75%; 归属 于 上 市 公司 股东 的 所 有 
者 权益 145 924 万 元 ， 较 年 初 增长 3. 67% 。 

2014 年 公司 重点 做 好 以 下 工作 : 

1. 优化 产业 布局 ， 增 强 公司 的 行业 竞争 力 

公司 根据 既定 的 发 展 战略 ， 专 注 于 人 造 金 刚 石 及 其 制 
品 的 研发 、 生 产 和 销售 ， 充 分 利用 公司 现 有 技术 、 设 备 等 
优势 ， 整 合 各 方 优 势 资源 ， 加 快 推进 自身 项 目 建设 和 产业 
升级 ， 加 大 市 场 拓 展 与 宣传 力度 ， 实 现 公 司 协 调 发 展 。 
2014 年 ， 随 着 高 品级 人 造 金刚 石 项 目 和 金刚石 砂 轮 项 目的 
相继 投产 、 微 米 销 石 线 项 目 产能 的 全 面 释放 ， 公 司 在 发 展 
传统 人 造 金刚 石 产 品 的 基础 上 ， 实 现 了 人 造 金刚 石 及 其 下 
游 产 业 链 条 业务 的 进一步 延伸 ， 初 步 形成 特点 鲜明 、 具 有 
一 定 规模 和 技术 水 平 的 产业 体系 。 

2. 持续 推进 技术 创新 ， 实 现 创 新 驱动 发 展 

2014 年 ， 公 司 研 发 投入 共 2 891.59 万 元 ， 占 营业 收 
入 的 4.54% ， 同 比 增长 1. 94% 。 公 司 新 获 授 权 专 利 62 项 ， 
荣获 国家 知识 产权 局 授予 的 “第 一 批 国家 级 知识 产权 优势 


ia AR: KEN“) 


企业 ”荣誉 称号 ; 与 郑州 机 械 研究 所 等 单位 的 合作 项 目 
一 一 “金刚石 工具 针 焊 技术 及 其 应 用 ”获得 2014 年 度 中 
国 机 械 工业 科学 技术 奖 一 等 奖 ; 公司 “ 超 硬 材料 及 制品 研 
发 与 检测 技术 平台 建设 项 目 ”通过 国家 科学 技术 部 火炬 高 
技术 产业 开发 中 心 验收 。 公 司 还 参与 主持 多 项 超 硬 材料 行 
业 标准 制 修订 工作 ， 科 研 工作 的 推进 ， 增 加 了 华 晶 品牌 的 
影响 力 与 话语 权 ， 保 证 了 公司 稳健 持续 的 发 展 。 

3. 推动 再 融资 工作 有 序 开展 ， 着 力 提升 公司 综合 实力 

2014 4 5 月 ， 创 业 板 再 融资 管理 办 法 出 台 ， 借 此 资本 
市 场 发 展 契 机 ， 公 司 加 快 推进 投资 项 目的 建设 ， 申 请 非 公 
开发 行 股票 7 000 万 股 ， 建 设 年 产 3. 5 亿 米 微米 钻石 线 项 
目 ， 优 化 公司 产品 结构 和 战略 布局 ， 解 决 公司 产能 瓶颈 ， 
提升 公司 行业 地 位 和 市 场 竞争 力 。 同 时 公司 启动 公司 债券 
发 行 工作 ， 拟 非 公开 发 行 5 亿 元 公司 债券 ， 优 化 公司 债务 
结构 ， 拓 宽 融 资 渠 道 ， 满 足 公司 经 营 发 展 对 资金 的 需求 。 
EU LRM, RAT AMMA, HORT 
公司 核心 竞争 力 ， 为 给 予 股东 更 多 回报 奠定 了 基础 。 

2014 年 是 华 晶 发 展 史 非 同 寻 常 的 一 年 ， 公 司 实现 了 人 
造 金刚 石 产 业 链 的 初步 布局 ， 形 成 了 人 造 金刚 石 及 其 合成 
设备 、 大 单 晶 、 金 刚 石 微粉 、 金 刚 石 线 锯 、 金 刚 石 砂轮 等 
多 种 产品 的 产业 布局 ， 开 启 了 “点 多 、 面 广 、 线 长 ”的 产 
业 格局 。 未 来 ， 公 司 将 围绕 人 造 金刚 石 产 业 链 ， 通 过 对 产 
品 选择 、 研 发 、 质 量 监管 、 售 后 服务 等 多 个 环节 的 有 效 管 
控 ， 实 现 公司 产业 结构 升级 的 新 模式 。 

(资料 摘编 自 上 市 公司 年 报 ) 
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公布 2014 年 机 床 工具 行业 主要 统计 数据 、 行 业 
反 不 正当 竞争 公约 ， 发 布 全 球 金属 加 工 机 床 消 费 及 生 
产 调查 报告 ， 记 载 2014 年 机 床 工 具 行业 发 生 的 重大 


事件 





2014 年 机 床 工具 行业 主要 经 济 指标 完成 情况 
2014 年 机 床 工 具 行 业主 要 经 济 指标 分 行业 按 地 
区 完成 情况 gf 
2014 年 机 床 工 具 行 业 中 金属 切削 机 床 产品 产量 
分 地 区 完成 情况 xu c 
2014 年 机 床 工具 行业 中 人 金属 成 形 机 床 产品 产量 Nell 
分 地 区 完成 情况 ~ 
2014 年 全 球 金 属 加 工 机 床 消费 及 生产 情况 
中 国 机 床 工具 行业 反 不 正当 竞争 公约 
2014 年 机 床 工具 行业 大 事 记 


INS 
$« viti 4C E mne 
ovem. Pe 
T 











E 


行业 类 别 

一 、 金 属 切 前 机 床 17 100 677 | 520 296 
国有 控股 3 394 092 594 589 
集体 控股 189 779 52 308 
私人 控股 11 153 893 668 384 
港澳 台 商 控股 792 606 73371 
外 商 控股 1 273 365 94 989 
其 他 296 942 36 655 
金属 成 形 机 床 8 477 183 432 353 
国有 控股 711 179 84 243 
集体 控股 87 167 18 358 
私人 控股 6 247 210 229 862 
港澳 台 商 控股 444 405 34 313 
外 商 控 股 625 361 22 513 
其 他 361 861 43 064 
铸造 机 械 9 750 203 332 377 
国有 控股 131 020 14 128 
集体 控股 343 101 21 994 
私人 控股 8 271 410 222 522 
港澳 台 商 控股 495 539 21 283 
外 商 控 股 307 899 31 407 
其 他 201 234 21 043 
、 木 材 加 工 机 械 1 909 765 91 343 
国有 控股 15 869 335 
集体 控股 18 286 8 134 
私人 控股 1 620 972 57 235 
港澳 台 商 控股 | 122 838 16 690 
外 商 控股 100 576 7 555 
其 他 31 224 1 394 
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五 、 


z 
4 
+ 


t. 


八 、 其 他 金属 加 工 机 械 


注 : 数据 来 源 于 国家 统计 局 。 
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行业 类 别 


机 床 附件 
国有 控股 
集体 控股 
私人 控股 
港澳 台 商 控股 
外 商 控 股 
其 他 

工 量具 及 量 仪 
国有 控股 
集体 控股 
私人 控股 
港澳 台 商 控股 
外 商 控股 
其 他 
ERER 
国有 控股 
集体 控股 
私人 控股 
港澳 台 商 控股 
外 商 控股 
其 他 


国有 控股 
集体 控股 
私人 控股 
港澳 台 商 控股 
外 商 控 股 
其 他 

行业 合计 
国有 控股 
集体 控股 
私人 控股 
港澳 台 商 控股 
外 商 控股 
其 他 


5 698 976 
118 884 
111 564 

4 983 878 
215 591 
189 737 

79 322 

9 429 975 
529 791 
198 312 

7 025 976 
407 476 
997 386 
27] 034 

27 873 320 
815 674 
788 396 

23 752 399 
585 342 
954 692 
976 817 

11 527 871 

1 861 166 
127 044 

8 373 320 
141 597 
675 228 


349 516 


91 767 969 


7 577 673 
1 863 648 
71 429 059 
3 205 395 
5 124 245 
2 567 949 





(&) 
产 成 品 存货 
完成 同比 增长 

(AR) (%) 
159 830 9.8 
48 747 11.4 
671 -35.5 

93 926 11.3 
5 839 6.1 

8 020 -10.6 

2 627 33.1 
586 477 14.8 
133 360 -1.8 
6 333 3.3 
296 421 19. 4 
33 703 19. 8 
93 290 27.0 
23 370 22.8 
873 957 15. 6 
73 619 - 20.9 
23 520 15. 8 
649 966 18. 5 
22 068 1.5 
34 354 3.6 
70 430 78.5 
331 369 45.8 
72 174 84.0 
1 396 9.1 
206 082 27.7 
8 028 17. 3 
14 647 37.3 
29 042 268. 9 
4 328 000 15. 6 
] 021 195 5.1 
132 713 0.2 
2 424 397 22.5 
215 296 -12.6 
306 773 25.6 
227 626 33.5 





行业 及 地 区 名 称 


金属 切削 机 床 行业 
辽宁 省 
山东 省 
江苏 省 
浙江 省 
陕西 省 
广东 省 
云南 省 
河南 省 
安徽 省 
四 川 省 
北京 市 
湖北 省 
上 海 市 
福建 省 
江西 省 
河北 省 
黑龙 江 省 
湖南 省 
甘肃 省 
重庆 市 
青海 省 
宁夏 区 
贵州 省 
天 津 市 
吉林 省 
广西 区 
山西 省 


产 成 品 存 货 


完成 同比 增长 
(AHI) (%) 








17 100 677 1 520 296 







4 568 780 352 246 


3 185 774 133 457 







1 967 296 129 714 










1 398 063 146 001 


718 411 79 375 





592 447 33 680 








484 844 47 702 






473 008 17 679 








452 715 29 087 





436 148 24 796 





424 608 147 257 










396 610 94 083 









370 586 46 964 





226 941 17 870 







218 196 13 422 






189 814 17 234 












185 760 64 665 


144 218 17 610 
130 579 8 805 
116 646 14 756 
116 054 26 270 
113 409 19 445 
74 120 3 836 


43 428 7 327 





40 174 1 446 







19 331 ]7 439 





12 714 8 131 





在 全 国 占 比 


( 96 
100. 


23. 


) 
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行业 及 地 区 名 称 


金属 成 形 机 床 行业 
山东 省 
江苏 省 
安徽 省 


上 海 市 
湖北 省 
湖南 省 
河南 省 
福建 省 
河北 省 


江西 省 
山西 省 
黑龙 江 省 
贵州 省 
铸造 机 械 行业 
山东 省 
江苏 省 
湖南 省 
辽宁 省 
河南 省 
广东 省 
湖北 省 
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企业 数 
(家 ) 


主 营 业务 收入 


在 全 国 占 比 





































(% ) 

8 477 183 100. 0 
2 378 282 28. 1 
2 111 430 24.9 
687 567 8. 1 
627 147 7.4 
469 010 5.5 
395 708 4.7 
264 491 3.1 
253 979 3.0 
224 640 2.6 
207 308 2.4 
152 525 1.8 
139 736 1.6 
126 607 1.5 
106 532 1.3 
84 346 1.0 

67 552 0.8 
44 059 0.5 

35 559 0.4 

27 149 0.3 
26 784 0.3 

25 251 0.3 
0.1 

0.1 

0.0 

0.0 

9 750 203 100. 0 
3 088 895 31.7 
1 609 062 16. 5 
964 065 9. 9 
694 301 7.1 
667 195 6. 8 
543 858 5.6 
391 586 4.0 





完成 
《万 元 ) 
432 353 
96 033 
84 017 
29 339 
16 641 
34 795 
4] 099 
21 962 
13 073 
7 705 

7 369 
10 149 
3 969 

9 143 
7 824 
33 610 
3 884 
337 

2 259 
986 

1 615 

6 000 


364 


332 377 
68 516 
54 436 

5 690 
22 223 
15 135 


37 126 


4 797 





产 成 品 存货 
同比 增长 一 


(76 ) 


17. 


17. 


-3. 


27. 


- 18. 


149. 


455. 


l 


8 





(S) 


在 全 国 占 比 
(96 ) 


100. 0 
22.2 
19. 4 

6. 8 


3.8 


0.0 
0.0 


0.0 


11.2 


行业 及 地 区 名 称 


四 川 省 
安徽 省 
河北 省 
陕西 省 
浙江 省 
吉林 省 
广西 区 
江西 省 
福建 省 
重庆 市 
上 海 市 
云南 省 
贵州 省 
天 津 市 


内 蒙古 区 


山西 省 


黑龙 江 省 


青海 省 


木工 机 械 行业 


山东 省 
辽宁 省 
广东 省 
吉林 省 
江苏 省 
上 海 市 
湖北 省 
福建 省 
河南 省 
河北 省 
湖南 省 
浙江 省 
安徽 省 
四 川 省 





企业 数 
(家 ) 





278 283 


252 113 


243 643 


173 479 


160 154 


142 551 


110 687 


106 482 


105 970 


58 503 


57 175 


27 177 


24 209 


24 207 


12 983 


10 363 


2 247 


416 


] 909 765 


679 475 


167 719 


155 348 


134 416 


121 643 


117 118 


112 680 


100 316 


64 006 


61 499 


58 519 


33 186 


28 057 


22 515 


主 营 业务 收入 产 成 品 存货 


同比 增长 在 全 国 占 比 同比 增长 
( 46 ) ( 96 ) (96) (% ) 


3.2 


在 全 国 占 比 
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(E) 
m 企业 数 
行业 及 地 区 名 称 (家 ， 同比 增长 同比 增长 在 全 国 占 比 
(96) ( 96 ) (%) 
黑龙 江 省 8.6 
江西 省 0.7 
天 津 市 1.9 
北京 市 0. 5 
重庆 市 0.0 
广西 区 0.0 
陕西 省 0.0 
机 床 附件 行业 5 698 976 . . 159 830 . 100. 0 
山东 省 2 061 961 39 395 24.6 
辽宁 省 1 371 443 . . 10 191 6.4 
江苏 省 858 404 27 203 17.0 
湖北 省 244 400 9 305 5.8 
广东 省 151 846 7 057 4.4 
河北 省 149 258 1 114 0.7 
浙江 省 133 981 14 571 9. 1 
安徽 省 126 074 3 989 2. 5 
黑龙 江 省 106 116 1 910 1.2 
四 川 省 104 508 2 267 1.4 
福建 省 65 565 972 0.6 
湖南 省 57 088 1 396 0.9 
云南 省 40 232 650 0.4 
上 海 市 39 390 2 157 1.3 
重庆 市 34 921 839 0. 5 
陕西 省 30 905 2 544 1.6 
北京 市 29 858 4 502 2.8 
内 蒙古 区 27 201 25 845 16. 2 
贵州 省 19 935 537 0.3 
天 津 市 18 478 1 230 0.8 
河南 省 15 992 323 0.2 
THE 5 437 199 0.1 
HAUS 2 999 951 0.6 
山西 省 2 985 685 0.4 
量 仪 行 业 2 487 879 126 293 100. 0 
河南 省 640 633 23 035 18. 2 


HR 


( 续 ) 

行业 及 地 区 名 称 A 完成 同比 增长 在 全 国 占 比 完 同比 增长 在 全 国 占 比 
(万 元 ) (96) (96) (46) ( 96 ) 
山东 省 453 722 . . . 3.9 
浙江 省 265 305 . . . 16. 6 
湖南 省 217 012 . . . 2.0 
江苏 省 156 148 10. 7 
广东 省 153 136 . . . 7.1 
河北 省 131 820 . . . 0.2 
江西 省 85 740 . . . 3.2 
上 海 市 68 320 . . 5.1 
广西 区 52 841 3.6 
ARTE 46 568 20. 6 
辽宁 省 45 194 . . . 0.2 
陕西 省 37 114 . . . 2.3 
重庆 市 35 618 . . . 2.6 
四 川 省 35 402 . . . 0.9 
安徽 省 32 521 30. 1.3 
青海 省 8 586 . . . 1.1 
湖北 省 6 962 . . . 0.0 
天 津 市 6 946 . . 0.0 
福建 省 6 366 . . . 0.1 
北京 市 1 925 . . . 0.2 
切削 工具 行业 6 942 096 . . . 100. 0 
江苏 省 1 601 949 . . . 19. 3 
山东 省 1 011 860 . . . 8.0 
广东 省 733 282 . . . 7.3 
浙江 省 471 953 . . . 8.8 
湖北 省 468 729 . . . 4.4 
河北 省 406 934 . . . 7.5 
辽宁 省 390 023 . . 8.5 
上 海 市 287 394 . . . 4.4 
福建 省 274 413 . . . 2.4 
湖南 省 258 259 . . . 7.4 
四 川 省 205 243 . . 4.1 
河南 省 187 414 . . . 2.4 
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(&) 
主 营业 务 收 入 产 成 品 存货 
u 企业 数 
行业 及 地 区 名 称 a 同比 增长 | 在 全 国 占 比 | 。 完成 同比 增长 | ”在 全 国 占 比 

(AR) ( 96 ) ( 96 ) (AR) (%) (%) 

安徽 省 24 167 091 0.7 
江西 省 5 131 531 1.0 
贵州 省 80 414 7.1 
陕西 省 59 949 2.1 
广西 区 46 851 0. 5 
北京 市 37 186 0.2 
吉林 省 34 802 0.3 
天 津 市 32 641 0.6 
黑龙 江 省 24 462 2.4 
重庆 市 18 049 0.1 
内 蒙古 区 9 178 0.0 
山西 省 2 492 2 700 0.6 
磨料 磨 具 行业 27 873 320 873 957 100.0 
河南 省 9 419 829 239 003 27. 3 
江苏 省 3 206 863 66 535 7.6 
山东 省 3 161 746 47 342 5.4 
辽宁 省 1 474 549 24 849 2.8 
江西 省 1 232 718 17 327 2.0 
湖南 省 1 231 538 18 894 2.2 
湖北 省 1 142 807 58 698 6.7 
广东 省 985 200 70 006 8.0 
四 川 省 712 001 26 749 3.1 
安徽 省 632 830 28 514 3.3 
河北 省 615 500 25 554 2.9 
福建 省 456 328 23 951 2.7 
黑龙 江 省 426 974 22 681 2.6 
广西 区 381 060 16 210 1.9 
吉林 省 348 886 9 433 1.1 
北京 市 304 382 4 684 0.5 
浙江 省 289 511 17 348 2.0 
内 蒙古 区 280 854 3 818 0.4 
贵州 省 247 944 33 514 3.8 
陕西 省 243 734 12 804 1.5 
新 疆 区 235 582 33 021 3.8 


附录 





(S) 
_ 企业 数 
行业 及 地 区 名 称 E 完成 同比 增长 | 在 全 国 占 比 完成 同比 增长 ”| ”在 全 国 占 比 
(万 元 ) ( 96) (96) (AR) (%) (%) 
甘肃 省 205 789 . . . 2.9 
山西 省 193 699 . . . 2.3 
上 海 市 147 912 . . 0.5 
重庆 市 101 055 . . 1 404 0.2 
宁夏 区 98 992 . . 4 746 . 0.5 
天 津 市 78 947 . 12 304 l.4 
云南 省 16 092 . 4 796 . 0. 5 
其 他 金属 加 工 机 械 行业 11 527 871 331 369 100. 0 
出 东 省 3 579 058 96 348 29. 1 
安徽 省 1 488 138 . . 34 949 . 10. 5 
江苏 省 1 109 170 . . 32 116 . 9.7 
湖南 省 943 883 . . 24 919 . 7.5 
广东 省 574 846 18 524 5.6 
辽宁 省 557 120 18 956 5.7 
湖北 省 544 317 . . 23 615 , 7.1 
四 川 省 518 371 12 969 3.9 
河南 省 392 379 . . 4 367 . 1.3 
北京 市 336 272 . . 11 535 3.5 
江西 省 176 275 2318 — 0.7 
吉林 省 176 249 . . 3 319 . 1.0 
上 海 市 170 418 . . 8 967 . 2.7 
陕西 省 l 167 495 . . 687 . 0.2 
天 津 市 137 929 . . 5 040 1.5 
浙江 省 122 732 . . 10 849 . 3.3 
福建 省 121 733 . . 2 411 0.7 
河北 省 118 170 . . 4 008 . 1.2 
广西 区 92 574 . . 1 471 0.4 
山西 省 70 095 | 6 389 | 1.9 
重庆 市 62 837 . . 3 656 . 1.1 
黑龙 江 26 586 . 11 0.0 
贵州 省 23 264 . . . 0.1 
宁夏 区 9 004 . . 0.1 
内 蒙古 区 8 957 . . . l.1 








E: 1 表 中 数据 由 于 四 舍 五 人 ， 合 计数 有 微小 出 人 。 
2. 数据 米 源 于 国家 统计 局 。 
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地 区 名 称 | 企业 数 


北京 市 
天 津 市 
河北 省 . 
山西 省 . 
UTE 
吉林 省 
NULL 
上 海 市 
江苏 省 
浙江 省 
安徽 省 
福建 省 
江西 省 
山东 省 
河南 省 
湖北 省 
湖南 省 
广东 省 
广西 区 
重庆 市 
四 川 省 
贵州 省 
云南 省 
陕西 省 
甘肃 省 
青海 省 





金属 切削 机 床 其 中 : 数控 机 床 


2014 年 2013 年 同比 
产量 产量 增长 
(6) (6) (% ) 









20144? | 20134 
PE | 产量 


&) | (4) 


(X) 


























12 906 


165 





.114 473 115 469 


161 1976 








990 3 980 


47 036 50 692 








101 546 105 452 


152 268 150 662 








82 121 77 531 


5 961 6 788 





' 5 452 





5 775 














165 076 151 741 





11 426 9 877 


. .4 048 3610 








6 298 4 359 


. 25 351 25 232 












2 214 3 765 98 






2 241 





4 760 4 462 







19 162 18 492 1 330 





2 071 





1 715 1 318 







51 683 55 366 21 908 





20 660 16 862 8 786 










2 331 2 935 371 





376 458 321 






2 329 





2715 | 3222 





22] 332 





859 341 833 830 


E: 数据 来 源 于 国家 统计 局 。 
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2014 年 


产量 占 
it (%) 


5.3 
0. 3 
0.2 
0.0 
24. 3 
0.0 
0.1 
1,4 
7,4 
19. 5 
0. 9 
0.6 
0.6 
16.0 
1.2 
0.4 
0.7 
3.6 
0.0 
0.8 
0.5 
0.5 
10.8 
3.8 
0.1 
0.1 
0.8 


100. 0 


地 区 名 称 


北京 市 
天 津 市 
河北 省 
山西 省 
辽宁 省 
RRIS 
上 海 市 
江苏 省 
浙江 省 
安徽 省 
福建 省 
江西 省 
山东 省 
河南 省 
湖北 省 
湖南 省 
广东 省 
广西 区 
重庆 市 
四 川 省 
贵州 省 
云南 省 
陕西 省 
甘南 省 


合计 


注 : 数据 来 源 于 国家 统计 局 。 










HR 


金属 成 形 机 床 


2014 年 2013 年 同比 2014 年 产量 
产量 (£) HK (9) e (96) 


0.2 
0. 4 
A 3 
1.9 
1.6 
0.0 
0.7 
29.6 
7.9 
10. 0 
2.8 
0.4 
6.4 
3.3 
12. 0 
7.7 
4.8 
0.2 
0. 8 
2.5 
0.1 
0.5 
1.8 
0.1 
346 478 


326 385 100. 0 
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一 、 总 体 情况 

对 于 当前 竞争 日 益 激 烈 的 全 球 制造 业 ， 提 升 生产 力 是 
关键 。 提 升 生产 力 的 途径 之 一 就 是 雇佣 更 高 技能 的 劳动 
者 ， 另 一 个 途径 就 是 使 用 更 高 效 的 设备 ， 比 如 机 床 。 随 着 
竞争 日 益 激 烈 ， 这 两 种 提升 生产 力 的 方法 都 被 经 常 采 用 。 
由 于 机 床 广 泛 应 用 于 制造 业 的 各 个 方面 ， 所 以 各 个 国家 在 
机 康 方面 的 投入 水 平 已 成 为 评价 其 对 未 来 高 技术 投资 前 有 颇 
性 的 一 种 标志 。 机 床 购置 趋势 表明 ， 越 是 制造 强国 ， 越 是 
重视 对 先进 机 床 技术 的 投入 。 

2013 年 全 球 机 床 消费 额 753 亿美 元 ，2014 年 仅 同比 
增长 0.3% 。 上 述 数据 涵盖 全 球 几乎 全 部 的 机 床 消费 国家 
和 地 区 。 其 中 ， 前 十 大 机 床 消 费 国家 和 地 区 ， 基 本 也 是 全 
球 前 十 大 经 济 体 ，2014 年 机 床 消费 额 同 比 增长 1.7% 。 而 
另外 15 个 国家 和 地 区 2014 年 的 机 床 消 费 额 却 同比 下 降 
7.9% 。 由 此 可 见 ， 制 造 业 基础 雄厚 的 国家 正在 通过 投资 
不 断 提升 生产 力 ， 以 拉 大 领先 优势 。 

近 三 年 来 全 球 机 床 生 产 持 续 下 行 ，2014 FERIRE 
产 812 亿美 元 ,同比 下 降 3. 1% 。 由 于 机 床 制 造 商 减少 库 
存 使 得 供需 达到 了 更 好 的 平衡 ， 目 前 总 体 下 行 的 速度 正在 
放 缓 ， 这 也 预示 着 全 球 机 床 价 格 将 会 回升 。 预 计 2015 年 
全 球 机 床 消费 750 亿美 元 ， 同 比 下 降 0. 4% 。 其 中 ， 全 球 
前 十 大 机 床 消费 国家 和 地 区 的 消费 将 同比 下 降 1.190, H 
他 15 个 国家 和 地 区 的 消费 将 同比 增长 3.7% 。 

二 、 机 床 消费 

中 国 是 世界 上 最 大 的 机 床 消 费 国 。 然 而 ，2011 一 2014 
年 ， 中 国 的 机 床 消费 额 同比 下 降 22% ， 从 2011 年 的 408 
亿美 元 下 降 到 2014 年 的 318 亿美 元 。 由 于 在 过 去 的 二 十 
多 年 ， 中 国货 币 供 应 量 的 增长 速度 已 降 至 有 史 以 来 最 低 ， 
工业 生产 增长 率 也 自 2012 年 1 月 起 逐年 降低 ， 因 此 ， 预 
计 2015 年 中 国 机 床 消费 额 将 进一步 缩减 至 286 亿美 元 。 
美国 作为 第 二 大 机 床 消费 国 ， 机 床 消费 基本 维持 在 81 亿 
美元 左右 。 预 计 其 2015 年 机 床 消 费 额 将 增 至 104 亿美 元 。 
德国 是 第 三 大 机 床 消费 国 ， 其 2014 年 的 消费 额 同 比 下 降 
10. 8% ,下 降幅 度 在 下 降 前 十 国 中 位 列 第 二 。 德 国 的 货币 
供应 、 工 业 生 产 和 产能 利用 率 的 增 速 都 在 减缓 。 因 此 ， 预 
计 2015 年 德国 机 床 消 费 将 同比 下 降 8% | 

日 本 和 韩国 是 机 床 消 费 前 五 位 以 内 的 国家 。2014 年 日 
本 上 升 至 第 四 位 ， 而 韩国 则 跌 至 第 五 位 。2014 年 日 本 机 床 
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消费 额 同 比 增长 39.4% ， 预 计 2015 年 日 本 机 床 消费 仍 将 
有 所 增长 ， 但 增长 幅度 会 大 幅 下 降 。2014 年 韩国 机 床 消费 
额 同比 增长 13. 2% ， 预 计 其 2015 年 仍 会 有 小 幅 增 长 。 

印度 和 巴西 的 机 床 消费 出 现 了 大 幅 下 降 。2011 年 两 个 
国家 的 消费 额 均 接近 25 亿美 元 ， 分 别 位 列 第 六 位 和 第 七 
位 。 但 2014 年 印度 机 床 消费 额 下 降 至 14 亿美 元 ,巴西 则 
仅 为 10 亿美 元 。 目 前 ， 印 度 的 状况 有 所 好 转 ， 预 计 会 在 
2015 年 实现 增长 。 而 巴西 工业 生产 和 产能 利用 率 都 急剧 萎 
缩 ， 预 计 其 2015 年 机 床 消费 额 将 减少 至 7 亿美 元 。 

三 、 机 床 生 产 

E 2009 年 起 ， 中 国 就 是 全 球 最 大 的 机 床 生 产 国 。 但 
其 机 床 生产 已 从 2011 年 媒 峰 时 期 的 295 亿美 元 降 至 2014 
年 的 238 亿美 元 。 考 虑 到 中 国 机 床 市 场 将 随 其 经 济 放 缓 而 
自然 回落 ， 预 计 其 2015 年 的 机 床 生产 可 能 会 进一步 减少 。 

近 两 年 来 ， 德 国 一 直 是 全 球 第 二 大 机 床 生产 国 ， 也 是 
全 球 最 大 的 机 床 出 口 国 , 但 其 2014 年 的 机 床 生 产 同 比 下 
降 20%。2011 一 2013 Æ, 日 本 的 机 床 生 产 同 比 下 降 将 近 
50% 。2014 年 略 有 回升 ， 增 长 到 128 亿美 元 ， 仅 比 德国 少 
1 亿美 元 ， 居 全 球 第 三 位 。 韩 国 升 至 第 四 位 ， 意 大 利 则 跌 
至 第 五 位 。 两 个 国家 的 机 床 生产 均 超过 了 50 亿美 元 。 自 
2011 年 以 来 ， 巴 西 的 机 床 产 业 就 受到 了 毁灭 性 的 打击 ， 其 
机 床 生 产 总 量 从 9 亿美 元 下 降 至 3 亿美 元 ， 降 幅 近 70% o 

四 、 关 于 分 析 数 据说 明 

关于 机 床 生 产 和 进出 口 的 数据 均 来 源 于 各 个 国家 和 地 
区 的 官方 资料 ， 涵 盖 了 全 球 机 床 生 产 和 消费 的 27 个 国家 
和 地 区 的 贸易 协会 和 政府 机 构 。 消 费 额 计算 方法 是 消费 额 
等 于 生产 额 加 上 进口 额 再 减 去 出 口 额 。 各 国 和 地 区 的 数据 
一 般 是 以 当地 货币 为 单位 ， 再 转换 为 美元 。 在 所 有 的 数据 
都 转换 成 美元 后 ，2014 年 还 进行 了 通胀 调整 ， 以 期 提供 更 
准确 的 历史 比较 。 

2014 年 度 选取 机 床 生产 和 消费 分 别 居 前 25 位 的 国家 
和 地 区 ， 其 机 床 产 销 总 量 基本 能 达到 全 球 总 量 的 95% 
左右 。 

2014 年 全 球 机 床 消费 情况 见 表 1。2014 年 全 球 机 床 生 
产 情况 见 表 2。2014 年 全 球 机 床 进口 情况 见 表 3。2014 年 
全 球 机 床 出 口 情 况 见 表 4。2014 年 全 球 机 床 贸 易 差 情况 见 
表 5。2014 年 全 球 机 床 人 均 消 费 量 情况 见 表 6。 美 元 对 报 
表 币 种 汇率 见 表 7。 | 


附录 


Mi 2014 年 全 球 机 床 消费 情况 (单位 : HART) 

75 198 

1 28 600 

2 10 412 

3 6 233 
4 5 428 
5 4 960 
6 2 341 
7 1 730 
8 1 884 

9 1 877 

10 1 507 
11 1 362 
12 1 267 
13 1 362 
14 1 030 
15 661 
16 1 019 
17 665 
18 606 
19 568 
20 357 
21 311 
22 230 
23 137 
24 209 
25 242 
26 133 
27 66 





tE: 2015 年 数据 为 预计 数 。 
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表 2 2014 年 全 球 机 床 生产 情况 (单位 : 百 万 美元 ) 

i 81 313 
1 23 800 
2 12 957 
3 12 832 
4 5 631 
5 5 075 
6 4 900 
7 4 700 
8 3 112 
9 1 101 
10 | 083 
11 932 
12 722 
13 699 
14 645 
15 626 
16 571 
17 381 
18 280 
19 254 
20 234 
21 170 
22 144 
23 143 
24 136 
25 102 
26 45 
27 38 
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附录 


表 3 2014 年 全 球 机 床 进口 情况 (单位 : 百 万 美元 ) 





35 
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RA 2014 年 全 球 机 床 出 口 情况 (单位 : 百 万 美元 ) 
1 10 708 8 983 69 
2 8 383 8 397 65 
3 4 370 3 829 75 
4 3 548 3 753 80 
5 2 900 3 300 14 
6 2 800 2 613 84 
7 2 216 2 236 40 
8 2 176 2 086 43 
9 1 184 953 88 
10 985 944 372 
11 944 855 78 
12 833 738 79 
13 739 669 107 
14 666 598 86 
15 495 484 67 
16 538 478 126 
17 243 238 42 
18 257 214 157 
19 216 167 59 
20 180 152 89 
21 106 94 208 
22 124 90 63 
23 71 75 53 
24 79 73 31 
25 64 57 56 
26 35 40 6 
27 21 8 22 
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RS 2014 年 全 球 机 床 贸易 差 情况 (单位 : 百 万 美元 ) 
1 7 681 
2 6 199 
3 3 013 
4 2 808 
5 2 030 
6 740 
7 548 
8 438 
9 162 
10 77 
11 55 
12 33 
13 -15 
14 -26 
15 -65 
16 - 155 
17 — 158 
18 - 190 
19 ~278 
20 -505 
2l — 664 
22 -735 
23 -771 
24 -1 565 
25 -1 796 
26 -3 156 
27 — 7 900 





E: 982535 = 出 口 总 量 - 进口 总 量 。 
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R6 2014 年 全 球 机 床 人 均 消 费 量 情况 


序号 国家 GbR) 消费 总 量 ( 百 万 美元 ) 人 口 总 数 〈 百 万 人 ) 人 均 消 费 量 〈 美 元 /人 ) 





l 133. 06 
2 97. 39 
3 83.62 
4 77.99 
5 72.19 
6 44.09 
7 40.55 
8 37. 30 
9 34. 62 
10 25.27 
11 23. 30 
12 21.12 
13 19. 75 
14 18. 07 
15 16. 91 
16 16. 73 
17 15. 96 
18 15. 79 
19 14. 80 
20 14. 40 
21 14. 13 
22 13. 97 
23 11.50 
24 10. 53 
25 5.00 
26 4.72 
27 1.14 
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表 7 美元 对 报表 币 种 汇率 


美元 1. 000 1. 000 


0 





说 明 : 本 文 是 根据 美国 加 德 纳 商务 媒体 公司 的 《全 球 机 床 产 业 和 市 场 年 度 调查 报告 》 翻译 整 理 而 成 ， 报 告 编 写 人 是 该 公司 市 场 情报 
部 主任 斯 蒂 夫 ， 克 莱 恩 和 研发 部 经 理 南 希 . 米 勒 。 报 告 是 在 收集 全 球 各 国 和 地 区 每 年 机 床 生产 和 贸易 数据 的 基础 上 ， 以 美元 为 单位 进行 
的 分 析 。 本 文采 用 的 是 第 50 期 报告 。 中 国 机 床 工具 工业 协会 在 该 报告 完成 中 提供 了 相应 的 帮助 。 该 报告 由 美国 加 德 纳 商务 媒体 公司 独立 
调查 分 析 形 成 ， 其 中 的 观点 和 结论 与 中 国 机 床 工具 工业 协会 无 关 ， 仅 供 参 考 。 


人 翻译 整理 : 中 国 机 床 工 具 工 业 协 会 谷 金 花 ] 
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第 mm E 总 mil 


FIR 为 促进 我 国 机 床 工 具 行业 发 展 ， 保 障 机 床 工 
具 市 场 健 康 有 序 发 展 ， 维 护 机 床 工 具 行业 的 共同 利益 ， 规 
范 机 床 工具 企业 市 场 行为 ， 表 达 最 广大 机 床 工具 企业 的 共 
同意 愿 ， 中 国 机 床 工具 工业 协会 特制 定 本 公约 。 

第 2 条 ”本 公约 实行 “ 遵 纪 守法、 诚信 自律 、 公 平 竞 
争 、 共 同 监督 ”的 原则 。 

第 3 条 ”本 公约 所 称 机 床 工具 行业 企业 是 指 从 事 机 床 
工具 技术 的 研究 、 开 发 ， 机 床 工具 产品 的 生产 、 测 试 、 销 
售 ， 包 括 机 床 工具 领域 咨询 、 服 务 、 培 训 及 其 他 相关 业务 
的 企业 。 

第 4 条 ”本 公约 适用 于 在 中 国 大 陆 注册 的 机 床 工具 行 
业 所 有 企业 。 本 着 自愿 的 原则 ， 号 召 中国 机 床 工 具 工 业 协 
会 的 会 员 参 加 ， 欢 迎 非 会 员 企 业 积极 参与 ， 成 为 公约 
成 员 。 

第 5 条 ”本 公约 由 中 国 机 床 工具 工业 协会 常务 理事 会 
表决 通过 后 正式 实施 ; 中 国 机 床 工具 工业 协会 常设 机 构 为 
本 公约 的 执行 机 构 并 全 权 负 责 组 织 本 公约 的 实施 。 


第 二 章 ” 遵 纪 守 法 


第 6 条 ”遵守 国家 法 律 法 规 ， 维护 国家 利益 。 

第 7 条 ”遵守 国家 颁布 的 机 床 工具 市 场 的 有 关 行 政 与 
技术 法 规 。 

第 8 条 ”遵守 我 国政 府 签 贿 的 有 关 国 际 公约 。 

第 9 条 ”积极 参与 中 国 机 床 工具 行业 的 政策 、 方 针 、 
法 规 、 条 例 等 方面 的 建设 工作 ， Gs E 
多 数 企业 共同 的 意见 与 诉求 。 

第 10 条 应 政府 有 关 部 门 要 求 ， 积 极 参与 中 国政 府 
与 国际 组 织 及 其 他 国家 签订 有 关机 床 工具 方面 的 国际 公约 
等 相关 工作 。 接 受 政府 有 关 部 门 委 托 ， 代 表 行 业 按 政府 有 
关 部 门 要 求 参 与 和 国外 相关 组 织 、 企 业 进行 国际 规则 等 方 
面 的 交流 和 合作 。 | | 


第 三 章 诚信 自律 


第 11 条 公约 成 员 要 建立 严格 的 质量 管理 体系 ， 在 机 
床 工具 产品 研发 、 产 品 生产 、 服 务 过 程 中 全 面 贯彻 质量 管理 
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要 求 ， 自 觉 接受 国家 质量 技术 监督 部 门 的 监督 与 管理 。 

第 12 条 公约 成 员 要 积极 参与 机 床 工具 行业 标准 的 起 
草 、 制 订 、 实 施 和 推广 工作 ， 推 进 机 床 工具 行业 标准 体系 的 
建设 ， 自 觉 在 产品 开发 、 产 品 生 产 及 服务 的 全 过 程 中 执行 行 
业 标 准 ; 积极 贯彻 和 完善 国家 、 行 业 、 企 业 相 关机 床 工具 的 
标准 ; 积极 参与 机 床 工具 行业 国际 标准 化 组 织 的 活动 。 

FIR 公约 成 员 要 坚持 “用 户 至 上 ”的 原则 ， 自 
觉 维 护 用 户 的 合法 权益 ,严格 履行 用 户 服务 承诺 ， 实 现 与 
用 户 共同 成 长 。 

第 14 条 ”公约 成 员 不 允许 生产 、 销 售 、 提 供 不 符合 
质量 要 求 ， 损 害 用 户 利益 的 技术 、 产 品 和 服务 。 


SOE ARES 


8154 ADAL “AI AE. AE” RR 
励 竞 争 ， 反 对 不 正当 竞争 ,尤其 是 违反 职业 道德 、 恶 性 的 
不 正当 竞争 。 

第 16 条 ”鼓励 公约 成 员 之 间 进 行 技术 交流 与 合作 ， 
谋求 共同 发 展 ， 推 动机 床 工具 行业 的 技术 进步 。 保 护 公约 
成 员 知识 产权 与 商业 秘密 ， 反 对 用 不 正当 手段 获取 其 他 企 
业 的 技术 秘密 及 情报 。 

第 17 条 ”鼓励 企业 在 市 场 中 的 正常 合作 ， 杜 绝 以 不 正 
当 手 段 ， 排 挤 其 他 竞争 对 手 ， 获 取 商 业 利益 或 市 场地 位 ; 杜 
绝 通过 媒体 或 其 他 方式 对 自身 产品 、 技 术 进 行 虚假 宣传 ; 杜 
绝 捏造 、 散 布 虚 假 信息 ， 损 害 竞争 对 手 的 企业 形象 、 商 誉 及 
其 技术 、 产 品 的 声誉 ; 鼓励 企业 打造 品牌 产品 ， 杜 绝 将 他 人 
注册 商标 作为 企业 名 称 中 的 字号 ， 误 导 公 众 ; 支持 企业 间 采 
取 各 种 有 效 方式 ， 开 展 机 床 工具 科研 、 生 产 及 服务 等 领域 的 
协作 ， 共 同 创造 良好 的 产业 发 展 环境 。 

第 18 条 “公约 成 员 企业 应 当 自 觉 遵守 有 关 价 格 的 法 律 、 
法 规 ， 实 行 价格 自律 。 坚 决 反对 企业 用 远 低 于 行业 平均 价格 ， 
甚至 低 于 成 本 的 价格 提供 产品 或 服务 等 不 正当 手段 来 获取 市 
场 份额 的 竞争 方式 。 提 个 遵循 公平 、 合 法 和 诚实 守信 的 原则 ， 
依据 生产 经 营 成 本 和 市 场 供求 状况 制定 价格 ， 维 护 消费 者 的 
持久 合法 权益 ， 维 护 行业 公平 训 争 秩序 。 


SHE ”共同 监督 和 监督 程序 


第 19 条 中 国 机 床 工 具 工业 协会 负责 向 公约 成 员 传 
递 机 床 工具 行业 管理 的 法 规 、 政 策 及 行业 自律 信息 ， 及 时 


向 政府 有 关 主管 部 门 反 映 大 多 数 公约 成 员 的 意愿 和 要 求 ， 
维护 公约 成 员 的 正当 利益 ， 并 对 公约 成 员 遵守 本 公约 的 情 
况 进行 督促 与 检查 。 

第 20 条 ”本 公约 成 员 应 自觉 履行 公约 的 各 项 自律 条 
款 ， 自 觉 维 护 机 床 工具 行业 整体 合法 权益 。 

第 21 条 ”公约 成 员 单位 有 权 维护 本 公约 成 员 的 共同 
利益 ， 在 市 场 、 技 术 、 价 格 等 方面 受到 不 正当 竞争 的 损 
害 ， 其 利益 应 受 公约 成 员 的 关注 和 保护 。 被 损害 者 可 以 将 
不 正当 竞争 的 情况 提交 中 国 机 床 工具 工业 协会 ， 经 中 国 机 
床 工具 工业 协会 理事 长 、 副 理事 长 会 议决 定 ， 本 公约 执行 
机 构 或 执行 机 构 的 分 支 机 构 可 以 协助 受 损害 者 调查 受 损 情 
况 ， 调 解 企业 之 间 的 争议 ， 必 要 时 可 提请 国家 有 关 部 门 依 
据 相关 法 律 法 规 给 予 处 罚 。 

第 22 条 ”本 公约 成 员 如 果 发 生 违约 行为 ， 将 承担 韦 
约 责任 。 违 约 企业 及 当事人 (或 代表 ) 有 责任 向 受到 损害 
的 单位 或 其 代表 ， 在 受到 损害 的 范围 内 ， 通 过 一 定 的 形式 
公开 赔礼 道歉 ; 严重 违约 的 企业 ， 应 在 行业 内 (AN W 
体 ) 公开 检讨 。 

第 23 条 公约 成 员 之 间 发 生 争议 时 ， 争 议 各 方 应 本 
着 互 谅 互让 的 原则 解决 争议 ， 也 可 以 请 求 本 公约 执行 机 构 
或 分 支 机 构 进行 调解 和 仲裁 。 

第 24 条 ”公约 成 员 严 重 违反 本 公约 的 条 款 ， 且 不 承 
担 违约 责任 者 ,经 中 国 机 床 工具 工业 协会 理事 长 、 副 理事 
长 会 议决 定 ， 可 以 采取 必要 的 方式 在 社会 媒体 或 产业 界 通 
报批 评 ， 并 取消 其 参与 相关 行业 活动 的 资格 。 情 节 严 重 
的 ， 由 中 国 机 床 工 具 工 业 协会 理事 长 、 副 理事 长 会 议决 
定 ， 向 社会 公布 暂时 中 止 或 终止 其 公约 成 员 资格 ; 必要 时 
可 提交 国家 反 不 正当 竞争 主管 部 门 处 理 、 制 裁 。 

第 25 条 ”本 公约 所 有 成 员 均 有 权 对 公约 执行 机 构 执 

行 本 公约 的 合法 性 和 公正 性 进行 监督 ， 并 有 权 向 相关 政府 
主管 部 门 反映 意见 和 诉求 。 

第 26 条 ”成 员 单 位 有 权 对 本 公约 提出 修改 意见 ， 并 
经 中 国 机 床 工具 工业 协会 理事 长 、 副 理事 长 会 议 讨 论 。 中 
国 机 床 工具 工业 协会 理事 长 、 副 理事 长 会 议决 定 不 采纳 修 


附录 


改 意 见 的 ， 应 书面 通知 该 成 员 单位 ; 认为 有 必要 修改 的 ， 
应 由 常设 机 构 进行 本 公约 修改 与 完善 。 

第 27 条 ”中 国 机 床 工具 工业 协会 应 利用 其 各 种 传媒 
手段 ， 积 极 宣传 本 公约 ， 宜 扬 行业 诚信 自律 典型 ， 择 击 恶 
性 竞争 现象 ， 在 社会 上 和 业内 形成 强大 的 舆论 氛围 ， 加 强 
行业 自律 。 


第 六 章 Mi y 


第 28 条 本 公约 经 中 国 机 床 工具 工业 协会 常务 理事 
会 议 批准 同意 后 即 由 中 国 机 床 工具 工业 协会 常设 机 构 对 社 
会 公布 。 

第 29 条 本 公约 采取 目 愿 原则。 凡是 愿意 接受 本 公 
约 自律 条 款 的 企业 〈 含 非 会 员 企业 ) ， 都 可 向 中 国 机 床 工 
具 工 业 协 会 申请 参加 本 公约 ， 经 中 国 机 床 工 具 工 业 协会 批 
准 后 在 其 相关 媒体 上 予以 公布 ， 该 企业 即 成 为 公约 成 员 
(具体 申请 办 法 详 见 附件 ) 。 

第 30 条 ”中 国 机 床 工具 工业 协会 所 属 的 分 支 机 构 
(分 会 和 专业 委员 会 )， 代 表 中 国 机 床 工具 工业 协会 为 分 行 
业 会 员 企业 服务 ， 努 力 营造 分 行业 公平 竞争 环境 ， 规 范 分 
行业 企业 行为 。 

第 31 条 ”提倡 中 国 机 床 工 具 工 业 协会 下 属 各 分 支 机 
构 〈 分 会 和 专业 委员 会 ) 在 本 公约 条 款 之 下 ， 根 据 国 家 法 
律 法 规 和 分 行业 的 实际 情况 ， 发 起 和 制订 各 分 行业 的 目 律 
公约 细则 ， 经 分 支 机 构 理事 会 通过 ， 报 公约 执行 机 构 审核 
批复 后 ， 作 为 本 公约 的 附件 公布 实施 ， 并 约束 该 分 行业 企 
业 的 市 场 行为 。 

第 32 条 ”本 公约 由 中 国 机 床 工具 工业 协会 负责 解释 。 

第 33 条 ”本 公约 与 国家 颁布 的 法 律 、 法 规 相悖 之 处 ， 
以 国家 法 律 法 规 为 准 。 

第 34 条 ”本 公约 自 公 布 之 日 起 实施 。 

中 国 机 床 工具 工业 协会 
2015 1A5H 





1 H 


7H 2014 年 中 国 机 床 工 具 工 业 协会 用 户 联络 网 年 会 
在 北京 召开 。 会 议 由 中 国 机 床 工具 工业 协会 执行 副 理事 长 


王 黎 明 、 毛 予 锋 主 持 。 中 国 机 床 工 具 工 业 协 会 常务 副 理 事 
长 兼 秘 书 长 陈 惠 仁 作 总 结 发 言 。 

KAME., MK, RE, MA ZIL, AI., EA 
等 20 个 行业 企业 ， 部 分 兄弟 协会 ， 大 专 院 校 ， 咨 询 机 构 ， 
还 有 机 床 企业 的 一 些 代 表 ， 共 计 110 人 参加 了 会 议 。 


159 


中 国 机 床 工具 工业 年 鉴 2015 


会 议 总 结 了 2013 年 机 床 工具 行业 的 经 济 运行 情况 ， 
并 就 2014 年 的 发 展 进行 了 交流 ,汇报 了 CCMT2014 展览 
会 情况 、 重 点 展品 及 看 点 ， 还 就 中 国 机 床 工 具 工 业 协 会 开 
展 用 户 工 艺 讲座 情况 以 及 世界 机 床 最 新 发 展 动态 和 前 景 展 
望 跟 与 会 代表 进行 了 交流 。 | 

与 会 行业 企业 代表 介绍 了 工业 机 器 人 在 机 床 行 业 的 应 
用 以 及 激光 全 闭环 技术 应 用 情况 。 来 自 汽 车 、 兵 器 工业 的 
用 户 代表 分 别 介绍 了 汽车 行业 对 机 床 的 需求 特点 ， 以 及 兵 
器 行业 企业 做 工程 设计 和 工艺 设计 时 ， 对 采用 设备 的 关 
注 点 。 

10 日 ”中国 机 床 工具 工业 协会 在 京 召 开 了 “海外 企 
业 及 机 床 协会 驻 华 代表 联席 会 "。 中 国 机 床 工具 工业 协会 
常务 副 理 事 长 兼 秘书 长 陈 惠 仁 ， 执 行 副 理 事 长 王 黎 明 、 毛 
予 锋 等 出 席 会 议 并 讲话 。 会 议 由 毛 予 锋 主 持 。 来 自 12 个 
国家 和 地 区 34 个 海外 企业 和 协会 的 代表 ， 以 及 机 床 协会 
相关 工作 人 员 等 共计 60 余人 参加 了 会 议 。 

会 议 交流 了 各 个 国家 (地区) 机 床 行业 经 济 运 行 形势 
以 及 上 述 在 华 外 资 企业 的 运行 情况 。 | 

x 2013 年 度 国家 科学 技术 奖励 大 会 在 北京 人 民 大 会 
堂 隆重 举行 。 习 近 平 等 党 和 国家 领导 人 出 席 大 会 并 为 获奖 
代表 颁奖 。 济 南 二 机 床 集团 有 限 公 司 (以 下 简称 济南 二 机 
R) “大 型 高 效 柔 性 全 自动 冲压 生产 线 ” 项 目 获得 国家 科 
技 进 步 奖 二 等 奖 。 这 是 继 2007 年 “2 500 美 吨 闭 式 四 点 多 
连 杆 压力 机 ”项 目 荣获 国家 科技 进步 奖 二 等 奖 之 后 ， 济 南 
二 机 床 又 一 个 重大 项 目 登 上 国家 最 高 科技 奖励 领 奖 台 。 

14 日 ”由 齐 重 数控 装备 股份 有 限 公司 承担 的 “数控 
重型 曲轴 铣 车 复合 加 工 机 床 ” 课 题 在 山东 省 青岛 市 青岛 海 
西 重工 有 限 责 任 公司 〈 用 户 现场 ) 通过 了 验收 。 课 题 验收 
组 由 中 国 机 床 工具 工业 协会 、 重 型 机 床 生 产 企业 、 研 究 相 
关 课题 的 高 校 、 船 舶 用 户 企业 的 专家 组 成 。 | 

月 内 ”在 上 海通 用 汽车 有 限 公 司 召开 的 第 十 六 届 优 秀 
供应 商 颁 奖 大 会 上 ， 济 南 二 机 床 荣获 上 海通 用 汽车 “2013 
年 度 供应 商科 技 进步 奖 "。 这 是 继 2011 年 荣获 “年 度 最 佳 
供应 商 ” 2012 年 荣获 “技术 创 领 奖 ” 之 后 ,济南 二 机 床 
连续 第 三 年 获得 上 海通 用 汽车 有 限 公 司 优秀 供应 商 称号 。 


2 A 


23 A 中 国 机 床 工具 工业 协会 主办 的 “2014 年 机 床 


工具 制造 业 CEO 国际 论坛 ”在 上 海 举 办 。 中 国 机 床 工具 
工业 协会 当 值 理事 长 、 北 京北 一 机 床 股份 有 限 公司 董事 长 
EW, PATER KITE (A) 有 限 公 司 总 经 理 、 
党 委 副 书 记者 立 为 本 届 CEO 国际 论坛 开幕 致辞 。 中 国 机 
床 工 具 工 业 协 会 常务 副 理事 长 兼 秘书 长 陈 惠 仁 担任 论坛 板 
块 主持 人 ， 邀 请 中 国 机 床 工具 工业 协会 轮值 理事 长 、 济 南 
二 机 床 集团 有 限 公 司 董 事 长 张志刚 ， 中 国 机 床 工具 工业 协 
会 轮值 理事 长 、 陕 西 秦 川 机 床 工具 集团 有 限 公 司 董 事 长 兼 
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党 委 书 记 龙 兴 元 ， 四 川 普 什 宁 江 机 床 有 限 公 司 总 经 理 姜 
华 ， 武 汉 华 中 数控 股份 有 限 公司 董事 长 陈 吉 红 和 北京 发 那 
科 机 电 有 限 公司 总 经 理 景 喜 瑞 作为 访谈 嘉宾 ， 就 论坛 主题 
“新 变化 … 新 未 来 ”与 现场 的 50 余 位 行业 和 用 户 领域 CEO 
互动 交流 。 | 

AA 在 第 八 届 中 国 数控 机 床 展览 会 上 ， 沈 阳 机 床 


《集团 ) 有限 责 任 公司 (简称 沈阳 机 床 集团 ) 成 功 在 全 球 


BA iS ATG RR, URSA “Sa” A 
核心 ， 在 展会 上 全 球 首发 智能 机 床 、 首 创 平台 化 产品 开 
发 、 首 推 智能 控制 技术 ， 并 呈现 围绕 产品 全 生命 周期 的 全 
新 工业 服务 模式 。 公 司 推出 具有 国际 化 水 准 的 智能 化 、 客 
户 化 产品 ， 展 示 了 新 技术 、 新 品类 、 新 理念 、 新 服务 ， 标 
志 着 沈阳 机 床 集团 从 传统 制造 商 向 现代 工业 服务 商 的 战略 
转变 。 Ä 
24-28 日 ”中 国 机 床 工具 工业 协会 主办 的 第 八 届 中 国 
数控 机 床 展览 会 (CCMT2014) 在 上 海 成 功 举 办 。 展 会 主 
题 为 “新 变化 .新 未 来 ” 。 

CCMT2014 展 出 面积 10 7; m^, 415) CCMT 展会 新 
高 ， 共 有 来 自 中 国境 内 外 20 多 个 国家 和 地 区 的 910 家 机 
床 工具 企业 参展 ， 其 中 境外 参展 企业 约 占 1/3. 5 天 展期 
中 到 访 的 专业 观众 和 参观 团 组 达 14. 3 万 人 次 。 

25 日 “由 国家 发 展 和 改革 委员 会 、 工 业 和 信息 化 部 、 
国家 能 源 局 和 国家 国防 科技 工业 局 主办 ， 中 国 机 床 工具 工 
业 协 会 和 中 国 和 平 利用 军工 技术 协会 具体 承办 的 “2014 
年 军工 行业 与 能 源 装 备 领域 国产 数控 机 床 应 用 座谈 会 ”在 
上 海 举行 。 

会 议 以 “合作 、 创 新 ”为 主题 ， 对 长 效 合作 机 制 10 
年 总 结 与 未 来 工作 方向 、 机 床 工具 行业 发 展 状 况 、 军 工行 
业 需 求 与 长 效 机 制 年 度 计 划 等 进行 了 交流 和 探讨 ， 并 表彰 
了 国产 数控 机 床 应 用 先进 单位 和 个 人 。 来 自主 管 部 门 、 军 
工 、 能 源 和 机 床 工具 行业 的 代表 200 余人 出 席 了 会 议 。 

原 国 家 发 展 和 改革 委员 会 副 主任 、 能 源 局 局 长 张 国 
宝 ， 国 家 发 展 和 改革 委员 会 经 济 与 国防 协调 发 展 司 王 树 年 
司 长 、 吴 一 亮 处 长 ， 工 业 和 信息 化 部 装备 工业 司 王 卫 明 副 
司 长 ， 国 家 能 源 局 能 源 节约 和 科技 装备 司 王 书 强 处 长 ， 国 
家 国防 科技 工业 局 发 展 计 划 司 宋 宝 丽 副 司 长 ， 中 国 机 床 工 
具 工 业 协 会 陈 惠 仁 常 务 副 理 事 长 兼 秘 书 长 、 于 成 廷 名 誉 理 
事 长 ， 中 国 和 平 利用 军工 技术 协会 李 东 海 理事 长 、 张 力 秘 
书 长 等 出 席 会 议 。 王 树 年 司 长 主持 会 议 。 

支 “ 在 合肥 召开 的 安徽 省 科学 技术 奖励 大 会 上 ,合肥 
合 锻 机 床 股份 有 限 公司 研发 的 “高 品质 多 工 况 系 列 化 液压 
装备 关键 技术 与 产品 开发 ”项 目 荣获 安徽 省 科技 进步 奖 一 
等 奖 。 

26 日 由 商务 部 主办 、 中 国 机 床 工具 工业 协会 承办 的 
“机 床 工具 行业 海外 并 购 企业 座谈 会 ”在 上 海 新 国际 博览 
中 心 举 行 。 商 务 部 对 外 投资 与 合作 司 陈 林 司 长 、 曹 亚 伟 副 
处 长 ， 产 业 损 害 调查 局 周 华 处 长 ， 机 电 和 科技 产业 司 出 口 


处 刘 烟 ， 原 英国 机 床 协会 中 国 首席 代表 李 虎 城 ， 美国 
GARDNER 商业 媒体 集团 市 场 预测 与 分 析 总 监 Steve Kline, 
德国 法 兰 克 福 莱茵 美 茵 经 济 区 促进 局 中 国 代表 Bertram 
Roth, EAC 国际 咨询 公司 邓 俊 等 专家 ， 中 国 机 床 工具 工业 
协会 执行 副 理事 长 王 黎明 、 名 誉 理事 长 于 成 廷 ， 北 京北 一 
机 床 股份 有 限 公 司 等 20 余 家 机 床 企业 代表 出 席 会 议 。 

围绕 会 议 主题 “如 何 通 过 并 购 企 业 开 拓 海 外 市 场 ”， 
各 位 演讲 嘉宾 就 海外 市 场 开拓 、 投 资 战略 和 策略 ， 从 政 
策 、 法 律 法 规 以 及 实战 经 历 等 多 个 角度 提供 了 非常 有 价值 
的 信息 。 | | 

月 内 ”上海 机 床 厂 有 限 公司 荣获 由 国家 知识 产权 局 评 
选 的 中 国 专 利 优秀 奖 。 

中 国 专 利 优 秀 奖 是 国家 为 深入 实施 知识 产权 战略 ， 引 
导 和 推进 知识 产权 工作 对 优化 产业 结构 及 加 快 转变 经 济 发 
展 方式 ， 鼓 励 和 表彰 为 技术 〈 设 计 ) 创新 及 经 济 社会 发 展 
做 出 突出 贡献 的 专利 权 人 和 发 明 人 而 设立 的 。 由 上 海 机 床 
厂 有 限 公司 和 上 海 交 通 大 学 联合 申请 并 获得 的 “一 种 重型 
尾 架 驱动 装置 ”发 明 专利 ， 荣 麻 了 知识 产权 领域 国家 最 高 
等 级 的 奖项 。 mE 

女 “” 南 京 工 大 数控 科技 有 限 公司 与 南京 工业 大 学 联合 
申报 的 “回转 支承 新 型 制造 装备 及 工业 应 用 ”成 果 在 由 中 
国产 学 研 合作 促进 会 与 重庆 市 政府 主办 的 第 七 届 中 国产 学 
研 合作 创新 大 会 上 ， 荣 获 中 国产 学 研 合作 创新 成 果 奖 。 
oO 支 ， 国 家 工商 行政 管理 总 局 商标 评审 委员 会 以 商 评 驰 
¥ (2014) 13 号 文件 印发 《关于 认定 山东 普 利 森 集团 有 
限 公司 “ 四 ”商标 为 驰名 商标 的 通报 》。《 通 报 》 指 出 ， 
国家 工商 行政 管理 总 局 商标 评审 委员 会 在 审理 商标 评审 案 
件 中 ， 依 据 《商标 法 》《 商 标 法 实施 条 例 》 和 《驰名 商标 
认定 和 保护 规定 》， 认 定 山东 普 利 森 集团 有 限 公司 “图 > 
注册 商标 为 “驰名 商标 ”。 

近年 来 ， 普 利 森 集团 综合 实力 不 断 增强 ， 企 业 连 续 10 
年 荣 登 中 国 机 械 500 强 ， 产 品行 销 全 球 40 多 个 国家 和 地 
区 。 自 1998 年 以 来 ， 普 利 森 集团 历经 15 年 改革 发 展 ， 以 
“ 普 惠 一 方 ， 利 业 利 国 ， 森 茂 发 展 ”为 企业 核心 价值 观 ， 
以 “诚信 为 本 ， 品 质 至 上 ;装备 精品 ， 服 务 社会 ”为 企业 
道德 ， 大 力 持续 推进 “质量 、 服 务 、 交 货 期 ”三 位 一 体 品 
牌 战略 的 实施 ， 在 行业 内 树立 了 良好 口碑 。 


3 月 


14H 全国 锻 压 机 械 标准 化 技术 委员 会 /二 辊 工作 组 
在 江苏 省 锻压 机 械 产品 质量 监督 检验 中 心 正 式 挂牌 成 立 。 
“二 辊 卷 板 机 行业 标准 ”的 起 草 单位 一 一 南通 超 力 卷 板 机 
制造 有 限 公司 ， 是 一 家 专业 从 事 卷 板 机 系列 产品 研发 和 制 
造 的 企业 。 | 

近年 来 ， 南 通 超 力 卷 板 机 制造 有 限 公司 坚持 科技 兴 企 
战略 ， 先 后 与 南京 航空 航天 大 学 、 淮 阴 工学 院 、 常 州 工学 


附录 


院 等 6 家 高 校 院 所 开展 产 学 研 合作 ， 加 快 技术 研究 和 新 产 
品 研发 ， 依 靠 科 技 进步 提升 企业 实力 。 公 司 产品 主要 有 液 
压 数控 全 自动 二 辊 卷 板 机 ， 机 械 对 称 式 、 万 能 式 、 水 平 下 
调 、 绝 线 下 调式 二 辊 卷 板 机 ， 直 线 、 弧 线 四 辊 卷 板 机 ， 型 
材 弯曲 机 等 。 

19 日 天 水 锻压 机 床 (集团 ) 有 限 公 司 与 欧洲 某 客 
户 签订 购销 合同 ， 出 口 8 台 剪 板 机 至 欧洲 。 此 外 ， 双 方 还 
达成 意向 ， 天 水 锻压 机 床 〈 集 团 ) 有 限 公司 每 年 向 该 客户 
出 口 约 100 & CE) 常规 设备 。 

218 北京 第 二 机 床 三 有限 公司 研发 制造 的 B2 - 
K1018“ 双 砂轮 架 随 动 式 数控 曲轴 磨床 ”在 浙江 太阳 股份 
有 限 公司 通过 用 户 终 验收 。 

双 砂 轮 架 随 动 式 〈 切 点 跟踪 ) 数控 曲轴 磨床 是 北京 第 
二 机 床 广 有 限 公司 承担 的 国家 “863” 项 目 、“ 高 档 数控 机 
床 与 基础 制造 装备 ”科技 重大 专项 及 北京 市 科技 计划 等 课 
题 重要 成 果 产 品 之 一 。 该 产品 是 针对 汽车 发 动机 曲轴 连 杆 
颈 、 主 轴 颈 精密 磨 前 研发 的 高 效 精密 魔 前 设备 ， 采 用 双 砂 
轮 架 同步 磨 前 、CBN 高 速 磨 前 、(C 轴 头 尾 架 同步 驱动 等 国 
PTCA, AA BE. EL OM. MSHA, AEB 
TREK EAL IEAM, ERTL, ae 
于 曲轴 生产 线 成 线 配 套 使 用 ， 具 有 工件 的 在 线 测量 装置 与 
误差 补偿 功能 ; 具有 完善 可 靠 的 联 锁 、 安 全 保护 、 故 障 报 
警 、 故 障 自动 诊断 等 功能 。 

25 日 ”北京 北 一 机 床 股份 有 限 公 司 、 北 京 工业 大 学 共 
同 完 成 的 “重型 龙门 数控 机 床 大 型 结合 面 关 键 技 术 研 究 与 
应 用 ”在 2013 年 度 北京 市 科学 技术 奖励 大 会 上 获得 北京 
市 科学 技术 奖 二 等 奖 。 

获奖 成 果 以 国家 重大 科技 专项 课题 “数字 化 设计 一 一 
重型 龙门 数控 机 床 大 型 结合 面 实 验 研 究 与 应 用 ”为 依托 ， 
对 重型 机 床 大 型 结合 面 动静 态 特 性 进行 研究 。 研 究 成 果 应 
用 于 北 一 机 床 的 三 台 重 型 复合 机 床 ， 使 重型 龙门 从 8m 跨 
越 至 13m 以 上 ， 并 能 开发 出 跨度 超过 10m 的 重型 立 式 车 
床 新 产品 。 

26H 中 国 机 械 工 业 联 合 会 四 届 一 次 会 员 代 表 大 会 
鸽 全 国 机 械 工 业 劳 动 模范 表彰 大 会 在 北京 召开 。 会 员 大 会 
选举 产生 中 国 机 械 工业 联合 会 四 届 理 事 会 理事 181 名 ， 其 
中 单位 理事 168 名 ， 在 单位 理事 中 ， 机 床 行业 企业 9 家 
[包括 沈阳 机 床 (RA) 有 限 责任 公司 、 大 连 机 床 集团 有 
限 责 任 公司 、 北 京北 一 机 床 股份 有 限 公 司 、 济 南 二 机 床 集 
团 有 限 公司 、 北 京 机 床 研 究 所 、 成 都 工具 研究 所 有 限 公 
司 、 广 州 数控 设备 有 限 公司 、 宁 波 海天 精工 股份 有 限 公司 
和 江苏 金 方圆 数控 机 床 有 限 公司 ]， 占 企业 类 单位 理事 
的 15%。 | 
四 届 一 次 理事 会 选举 王 瑞 祥 为 会 长 ， 选 举 薛 一 平等 33 
人 为 副 会 长 。 在 新 当选 的 33 名 副 会 长 中 ， 执 行 副 会 长 7 
名 。 本 届 理 事 会 新 增 选 7 名 副 会 长 ， 中 国 机 床 工 具 工 业 协 
会 常务 副 理事 长 兼 秘书 长 陈 惠 仁 当选 。 
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会 上 ， 人 力 资源 和 社会 保障 部 、 中 国 机 械 工业 联合 会 
对 100 个 全 国 机 械 工 业 先 进 集体 、409 名 全 国 机 械 工 业 劳 
动 模范 和 37 名 先进 工作 者 进行 了 表彰 。 机 床 行 业 中 ， 汉 
川 数控 机 床 股份 公司 装配 钳工 品 国 诊 、 山 东 普 利 森 集团 重 
机 事业 部 装配 工 朱 振 雷 荣 获 “ 全 国 机 械 工 业 劳 动 模范 ” 光 
荣 称号 。 

288 中 国 兵 器 工业 集团 武汉 重型 机 床 集团 有 限 公 
司 与 波兰 拉 法 梅 特 机 械 工厂 在 武汉 签署 “战略 合作 协议 ”， 
双方 以 “合作 共 赢 ”为 原则 ， 在 机 床 整 机 销售 、 安 装 、 培 
训 和 服务 等 方面 加 强 合作 ， 建 立 长 期 的 战略 合作 伙伴 关 
系 ， 利 用 各 自 优 势 ， 资 源 共享 拓宽 双方 的 销售 渠道 ， 共 同 
探索 新 的 商业 模式 。 

31 日 “中国 机 床 工 具 工 业 协 会 2014 年 第 一 次 秘书 长 
工作 会 议 在 北京 召开 。25 个 分 会 和 1 个 专业 委员 会 的 秘书 
长 、 副 秘书 长 出 席 了 会 议 。 协 会 常务 副 理事 长 兼 秘书 长 陈 
惠 仁 ， 名 誉 理事 长 兼 特别 顾问 吴 柏 林 ， 执 行 副 理事 长 王 黎 
明 、 毛 予 锋 ， 专 务 耿 良 志 及 总 会 各 部 门 负责 人 出 席 了 
会 议 。 

会 议 就 加 强 分 会 建设 和 规范 管理 、 积 极 发 展会 员工 
作 、 中 国 机 床 工具 行业 反 不 正当 竞争 法 等 多 项 议题 进行 了 
热烈 的 探讨 。 

T ”沈阳 机 床 集团 承担 的 高 档 数 控 机 床 与 基础 制造 
装备 专项 课题 “航空 大 型 复杂 结构 件 高 效 加 工 工艺 应 用 试 
验 研 究 ” 通 过 了 数控 机 床 专项 实施 管理 办 公 室 组 织 的 专家 
组 验收 。 

该 课题 由 沈阳 机 床 集团 承担 ， 参 与 单位 有 成 都 飞机 工 
业 公司 、 沈 阳 飞 机 工业 公司 和 北京 航空 航天 大 学 。 课 题 组 
进行 了 “大 型 飞机 结构 件 五 轴 联 动 加 工 工艺 研究 ”“ 基 于 
三 维 模型 数控 快速 编程 与 仿真 ” “加工 误差 补偿 和 控制 技 
术 ”“ 飞 机 结构 件数 控 加 工 快速 检测 技术 研究 ”“ 飞 机 结 
构件 加 工 多 轴 机 床 改进 ”等 研究 工作 ， 建 立 了 五 轴 联 动 加 
工 编程 平台 和 数据 库 ， 开 展 了 加 工 工 艺 验证 ， 进 行 了 国产 
五 轴 加 工 机 床 的 结构 改进 。 该 课题 部 分 成 果 在 实际 生产 和 
制造 中 有 所 应 用 。 

女 “ 齐 重 数控 装备 有 限 公 司 承 担 的 高 档 数控 机 床 与 基 
础 制造 装备 专项 课题 “用 于 港口 和 船用 大 型 零件 加 工 的 数 
控 重型 卧 式 匆 车 床 ” 通 过 了 数控 机 床 专项 实施 管理 办 公 室 
组 织 的 专家 组 验收 。 

该 课题 研制 完成 了 一 台 $6. 3m x 18m 重型 数控 看 式 车 
RK, 一 台 62. Om x 18m EMEA E. $. ER, 一 台 d5m 
x 20m HUBER, ERLAR REH. 

月 内 ”中国 合格 评定 国家 认可 委员 会 评审 组 对 秦 川 发 
展 计量 理化 检测 中 心 实验 室 进行 了 初次 现场 评审 。 

评审 组 成 员 依据 《检测 和 校准 实验 室 能 力 认可 准则 》 
《检测 和 校准 实验 室 能 力 认可 准则 在 无 损 检测 领域 的 应 用 
说 明 》 和 《检测 和 校准 实验 室 能 力 认可 准则 在 金属 材料 检 
测 领域 的 应 用 说 明 》 等 国家 相关 认可 规则 文件 ， 深 入 该 公 
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司 计 量 理化 检测 中 心 各 个 实验 室 ， 对 实验 室 认 可 准则 要 求 
的 全 部 要 素 和 申请 认可 的 全 部 技术 能 力 进 行 了 现场 抽样 检 
查 评审 。 通 过 现场 查看 检测 仪器 ， 查 阅 检测 记录 ， 询 问 公 
司 计量 理化 检测 中 心 的 日 常 监测 工作 情况 ， 评 审 组 一 致 认 
为 ， 该 公司 计量 理化 检测 中 心 从 2012 年 12 月 成 立 以 来 ， 
按照 《检测 和 校准 实验 室 能 力 认可 准则 》 的 要 求 ， 在 一 年 
多 的 实际 运行 中 得 到 了 有 效 的 实施 和 运行， 特别 是 通过 组 
织 对 精密 检测 人 员 的 专业 操作 技能 培训 和 内 审 员 的 取证 培 
训 ， 中 心 的 相关 人 员 较 好 地 掌握 了 质量 手册 程序 文件 的 要 
求 以 及 仪器 的 操作 技能 ， 能 够 圆满 完成 企业 各 种 零件 的 检 
测 任 务 。 
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2 日 在 天 水 市 推进 质量 和 实施 商标 战略 工作 会 议 
上 ,天 水 锻压 机 床 (EA) 有 限 公 司 “TSD” 牌 液压 板 料 
折 弯 机 和 “TSD” 牌 龙门 移动 式 液 压 机 两 项 产品 获得 
“2013 年 度 甘 肃 名 牌 产品 ”称号 。 

近年 来 ， 天 水 锻压 机 床 〔 集 团 ) 有 限 公司 积极 贯彻 落 
实 《 甘 肃 省 质量 发 展 纲要 (2012—2020 年 )》 和 《甘肃 名 
牌 战略 “十 二 五 ”发 展 规划 》， 全 面 深 入 推进 质量 振兴 ， 
在 企业 中 进一步 树立 品牌 意识 ,不断 加 强 质 量 管理 ， 提 高 
自主 创新 能 力 ， 提 升 产 品质 量 水 平 ， 发 挥 品牌 效应 ， 积 极 
打造 更 多 具有 市 场 竞 争 力 的 品牌 产品 ， 增 强 天 水 锻压 优势 
特色 产品 的 市 场 竞争 力 。 

9 日 ”由 共青团 中 央 、 人 力 资源 和 社会 保障 部 共同 组 
织 开 展 的 2012 一 2013 年 度 全 国 青年 岗位 能 手 标 兵 和 全 国 
青年 岗位 能 手 评选 揭晓 。 在 综合 技能 竞赛 、 国 家 重点 工程 
实施 、 全 团 “ 寻 找 最 美 青 工 ”活动 和 日 常 工作 实践 等 方面 
情况 的 基础 上 ， 经 广泛 发 动 、 多 种 方式 择优 推荐 和 严格 审 
核 ， 决 定 授予 30 名 同志 “全 国 青年 岗位 能 手 标兵 ”称号 ， 
授予 585 名 同志 “全 国 青年 岗位 能 手 ” 称 号 。 天 水 星火 机 
床 有 限 责任 公司 技术 中 心 主任 设计 师 黄 玉 明 被 评选 为 “全 
国 青年 岗位 能 手 ” ， 受 到 表彰 。 

IB “中国 机 床 工 具 工 业 协 会 滚动 功能 部 件 分 会 第 
八 届 会 员 大 会 暨 八 届 一 次 理事 会 在 青岛 召开 。 会 议 选 举 产 
生 了 滚动 功能 部 件 分 会 第 八 届 理 事 会 理事 长 单位 、 副 理事 
长 单位 和 常务 理事 单位 等 。 

大 会 选举 山东 博 特 精工 股份 有 限 公 司 为 第 八 届 理事 会 
理事 长 单位 ， 该 公司 董事 长 李 保 民 为 理事 长 ; 陕西 汉江 机 
床 有 限 公司 、 广 东 高 新 凯特 精密 机 械 股份 有 限 公 司 、 南 永 
工艺 装备 制造 有 限 公司 、 北 京 精 密 天 工 滚珠 丝 杠 股份 有 限 
公司 为 第 八 届 理 事 会 副 理 事 长 单位 。 以 上 五 家 单位 组 成 新 
一 届 的 秘书 处 ， 大 会 推荐 山东 博 特 精工 股份 有 限 公 司 副 总 
经 理 刘 宪 银 为 秘书 长 人 选 。 上 述 五 家 单位 与 山东 华 珠 机 械 
有 限 公 司 、 北 京 霹 西 自动 化 技术 有 限 公 司 、 江 苏 启 尖 丝 枉 
制造 有 限 公司 、 广 州 市 敏 嘉 制造 技术 有 限 公司 共 九 家 单位 


附录 


形成 新 一 届 的 常务 理事 会 。 
月 内 国家 工商 总 局 〈( 商 评 驰 字 (2014) 105) 3B 
报 ， 认 定 芜湖 恒 升 重型 机 床 股份 有 限 公司 简称 恒 升 公司 


汉人 注册 商标 为 中 国 驰名 商标 。 


恒 升 公司 是 一 家 具有 几 十 年 生产 铣 铂 床 系列 产品 历史 
的 知名 企业 ， 是 铣 铀 床 制 造 标准 制定 和 参与 制定 单位 ， 公 
司 有 多 项 产品 获得 国家 级 新 产品 证 书 。 企 业 的 技术 中 心 
“安徽 省 数控 切削 机 床 工 程 技术 研究 中 心 ” 已 承担 了 多 个 
省 市 科学 技术 创新 攻关 科研 项 目 ， 研 制 的 产品 多 次 获得 省 
市 科技 进步 奖 。 恒 升 公司 也 被 评 为 “国家 高 新 技术 企业 ” 
和 “安徽 省 创新 型 企业 ”。 自 2007 年 以 来 ， 恒 升 公司 连续 
三 次 获得 中 国 机 床 工具 行业 综合 经 济 效益 十 佳 企业 称号 。 

* ”汉江 机 床 有 限 公司 召 开 职工 代表 大 会 ， 进 一 步 明 
确 了 2014 年 工作 目标 ， 提 出 了 促进 企业 产品 结构 升级 的 5 
项 措施 。 一 是 深化 企业 改革 ， 提 高 发 展 质量 和 效益 ; 二 是 
加 快 自主 创新 ， 增强 核心 苋 争 力 ; 三 是 在 机 床 产业 优化 升 
级 方面 寻求 新 突破 ; 四 是 滚动 功能 部 件 产 业 要 聚焦 高 端 价 
值 链 ， 谋 划 赶 超 ; 五 是 发 挥 产 业 基 地 作用 ， 加 快 转子 产业 
发 展 。 

太 ” 齐 二 机 床 集团 有 限 公 司 (简称 齐 二 机 床 ) 承担 的 
高 档 数控 机 床 与 基础 制造 装备 科技 重大 专项 课题 “大 型 复 
合 材料 简 形 构件 铺 带 机 ”在 北京 航天 材料 及 工 世 研究 所 顺 
利通 过 专家 组 终 验 收 。 

该 课题 由 齐 二 机 床 主 承担 ， 南 京 航 空 航天 大 学 IR 
航天 材料 及 工艺 研究 所 、 清 华 大 学 参与 研发 。 通 过 全 方位 
合作 及 技术 攻关 ， 该 项 目 攻 克 了 大 型 复合 材料 构件 高 效 铺 
带 机 设计 制造 成 套 关 键 技 术 ， 完 成 了 装备 研制 和 应 用 ; R 
破 了 手工 成 形 ， 效 率 和 质量 保障 难度 大 的 瓶颈 ; 实现 了 简 
形 复 合 材料 构件 自动 化 高 速成 形 。 应 用 于 航天 装备 制造 中 
可 降低 制造 成 本 30% ， 提 高 生产 效率 4 倍 以 上 。 

x ”济南 二 机 床 集团 钴 造 有 限 公 司 成 功 浇 注 单 件 净重 
90t 特大 型 工作 台 铸 件 ， 实 现 了 技术 突破 ， 同 时 为 进一步 
开拓 大 型 、 特 大 型 铸件 市 场 奠 定 了 基础 。 该 工作 台 直 径 达 
到 9m， 毛 重 90t， 沱 注重 量 9%7t， 出 铁 重 量 114t， 共 由 3 6 
熔炼 炉 、1 台 保 温 炉 同步 顺序 浇注 。 

女人 合肥 合 锻 机 床 股份 有 限 公 司 “20000kN 数控 闭 
式 四 点 多 连 杆 压力 机 研制 及 产业 化 ”项 目 通 过 了 安徽 省 
经 信 委 和 安徽 省 财政 厅 组 织 企 开 的 安徽 省 重点 产业 技术 
攻关 项 目 验收 会 。 该 项 目 主 要 进行 了 多 连 杆 机 构 动 力学 
分 析 ， 开 发 了 多 连 杆 压力 机 专用 软件 平台 ， 设 计 了 压力 
PLE. MA, HA. BAA. RE, BR, C 3. 
电气 控制 等 部 件 及 系统 ; 攻克 了 多 连 杆 传动 、 大 吨位 闭 
锁 气 垫 、 大 流量 双 回 路 肆 加 赔 液 压榨 制 等 关键 技术 ， 保 
证 了 压力 机 在 拉 深 、 冲 裁 、 弯 曲 、 翻 边 、 压 印 等 工序 的 
精度 ， 提 高 了 工作 效率 。 该 项 目 总 体 技 术 水 平 达 到 国内 
领先 水 平 。 
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4 日 成 都 市 科 协 、 市 经 信 委 、 市 科技 局 、 市 人 社 局 、 
市 工商 联 等 五 部 门 联 合 发 文 ， 同 意 四 川 普 什 末 江 机 床 有 限 
公司 〈 简 称 普 什 宁 江 公司 ) 等 18 家 单位 设立 “院士 ( 专 
K) 创新 工作 站 ”。 四 川 大 学 教授 设 国 宣 、 衣 晓 兵 ， 普 什 
宁 江 公司 总 经 理 姜 华 博士 ALCEE, HATLAR 
博士 后 科研 工作 站 2014 年 进 站 博士 衣 瑞 飞 等 成 为 公司 院 
+ (专家 ) 工作 站 核心 团队 成 员 。 

院士 (专家 ) 创新 工作 站 设立 后 ， 普 什 宁 江 公司 将 把 
“精密 卧 式 加 工 中 心 整 机 设计 技术 研究 ”作为 2014 FEE 
点 研究 项 目 。 在 后 续 的 研发 试制 过 程 中 ， 该 公司 院士 CE 
家 ) 创新 工作 站 将 和 四 川 大 学 强 强 联合 ， 对 精密 卧 式 加 工 
中 心 整 机 结构 、 热 稳定 性 及 动静 刚度 进行 深度 分 析 ， 建 立 
关键 功能 部 件 和 整 机 的 数字 化 模型 ， 构 建 卧 式 加 工 中 心虚 
拟 样 机 ， 进 行 运动 学 分 析 和 仿真 试验 ， 进 一 步 提 升 企业 形 
EZRA DARA. 

9 日 ”中 共 中 央 政 治 局 常委 、 中 央 书 记 处 书记 刘云山 
来 到 宝鸡 机 床 集团 有 限 公 司 中 高 档 数控 机 床 研 发 生产 基地 
视察 。 

在 生产 车 间 ， 刘 云 山 听取 了 该 公司 党 委 书 记 、 董 事 长 
李强 关于 企业 改革 发 展 、 生 产 经 营 、 产 品 研 发 、 职 工 收 
人 、 党 建 及 党 的 群众 路 线 教育 实践 活动 开展 等 情况 的 汇 
报 ， 详 细 了 解 了 公司 产品 的 工艺 流程 和 性 能 特点 ， 对 公司 
近年 来 自主 创新 和 党 建 工 作 取 得 的 成 效 给 予 了 充分 肯定 。 

NA 第 三 届 中 国 工 业 大 奖 表彰 大 会 在 北京 人 民 大 
会 党 举行。 大 会 对 评选 出 的 41 家 企业 和 24 4° i H UR 
彰 ， 其 中 授予 11 家 企业 、4 个 项 目 中 国 工业 大 奖 ， RT 
14 家 企业 、9 个 项 目 中 国 工业 大 奖 表彰 奖 ， 授予 16 家 企 
业 、11 个 项 目 中 国 工业 大 奖 提名 奖 。 重 庆 机 床 (集团 ) 
有 限 责 任 公司 薪 获 中 国 工 业 大 奖 提 名 奖 。 

22 日 ”国务 院 总 理 李 克 强 在 内 蒙古 自治 区 党 委 书 记 
王 君 、 自 治 区 主席 巴特 尔 的 陪同 下 ， 到 华中 数控 股份 有 限 
公司 参与 建设 的 内 蒙古 赤峰 市 工业 职业 技术 学 院 考察 调 
研 。 李 克 强 走 进 数控 实 训 车 间 与 师 生 们 亲切 交流 ， 并 询问 
同学 们 的 学 习 情 况 、 就 业 情 况 、 生 活 情况 。 交 谈 中 ， 李 元 
强 说 ， 技 不 压 身 ， 有 技能 就 有 就 业 ， 走 遍 天 下 都 不 怕 ， 是 
一 募 子 都 打 不 破 的 铁 饭 碗 。 内 蒙古 赤峰 市 工业 职业 技术 学 
院 张 吉 国 院 长 向 总 理 介 绍 了 蒙 东 地 区 最 大 的 数控 机 床 实 训 
车 间 的 基本 情况 。 

内 蒙古 赤峰 市 工业 职业 技术 学 院 是 华中 数控 股份 有 限 
公司 的 重要 合作 伙伴 ， 双 方 在 数控 实 训 基地 建设 、 数 控 技 
能 大 赛 、 师 资 培训 、 校 企 合作 等 方面 开展 了 成 功 合作 ， 双 
方 合作 建设 了 内 蒙古 东部 地 区 最 大 的 数控 机 床 实 训 基 地 ， 
培养 的 高 技能 人 才 受 到 了 社会 和 企业 的 欢迎 。 

27-28 A 中 国 机 床 工 具 工 业 协 会 工具 分 会 六 届 八 次 
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常务 理事 会 议 在 浙江 宁海 召开 。 分 会 15 个 常务 理事 单位 
以 及 分 会 秘书 处 共 21 名 代表 出 席 了 会 议 ， 中 国 机 床 工具 
工业 协会 组 织 联络 部 张 彦 君 主任 到 会 指导 工作 。 

工具 分 会 当 值 理事 长 、 了 哈尔滨 第 一 工具 制造 有 限 公 司 
刘 胡 董事 长 主持 会 议 并 致 开 幕 词 ; 工具 分 会 常务 副 理事 
长 、 成 都 工具 研究 所 有 限 公 司 罗勇 董事 长 主持 大 会 交流 。 

会 议 研 究 确 定 了 工具 分 会 理事 会 换届 方案 ， 确 定 了 工 
具 分 会 第 七 届 理 事 会 建议 名 单 ， 讨 论 了 《分 会 工作 条 例 》 
修改 草案 。 

与 会 代表 们 通过 大 会 交流 达成 了 共识 : 尽管 2014 以 
来 工具 市 场 与 上 年 同期 相 比 呈 现 缓慢 回暖 ， 但 行业 低 端 产 
品 产能 过 剩 、 市 场 总 需求 减少 的 形势 并 未 发 生根 本 转变 ， 
各 会 员 企 业 一 方面 要 继续 在 产品 结构 调整 上 面 下 工夫 ， 加 
强 研发 ， 争 占 中 高 端 市 场 ; 另 一 方面 要 通过 传统 产品 的 
“升级 ”， 提 高 质量 控制 标准 ， 坚 持 在 “品质 ”和 “服务 ” 
方面 下 大 力气 ， 同 时 用 好 价格 杠杆 ， 保 证 企业 和 行业 的 经 
济 运行 质量 。 

28H “201 年 度 中 国 机 械 工业 百 强 企业 、 汽 车 工 
业 三 十 强 企业 信息 发 布 会 暨 十 年 发 展 回顾 ”大 会 在 北京 隆 
重 召开 。 中 国 机 械 工业 联合 会 会 长 王 瑞祥 ATHEKER 
惟 匡 、 中 国 汽车 工业 协会 常务 副 会 长 董 扬 等 行业 领导 、 百 
强 企 业 以 及 多 家 新 闻 媒 体 代表 参加 了 会 议 。 济 南 二 机 床 集 
团 有 限 公 司 再 度 人 围 “ 中 国 机 械 工业 百 强 ”企业 ， 排 名 从 
AFA) 85 位 上 升 至 75 位 。 

228 哈尔滨 量具 刀具 集团 有 限 责 任 公司 (简称 哈 
量 集团 ) 承担 的 2012 年 度 国家 东北 老 工业 基地 调整 改造 
专项 “高 档 精 密 螺纹 刀具 ”项 目 ， 顺 利通 过 了 哈尔滨 市 国 
家 投资 项 目 评审 中 心 验收 。 

. 验收 专家 组 对 哈 量 集团 在 项 目 建设 期 所 取得 的 成 果 和 
各 项 指标 完成 情况 给 予 了 充分 肯定 ， 一 致 同意 该 项 目 通过 
生产 能 力 验 收 。 同 时 建议 今后 应 加 强 市 场 推广 力度 ， 根 据 
不 同 用 户 需 求 ， 提 供 不 同 材质 的 螺纹 刀具 及 各 种 切削 刃具 
几何 参数 ， 以 满足 用 户 实现 高 精度 螺纹 加 工 对 刀具 的 要 
求 。 在 扩大 国内 销售 的 基础 上 ， 努 力 开发 国际 市 场 ， 以 获 
得 最 佳 经 济 效益 。 

30H ”中国 机 床 工 具 行业 信息 统计 重点 联系 企业 网 
络 会 议 在 京 召开 。 来 自 中 国 机 床 工具 行业 协会 各 分 会 以 及 
会 员 企业 代表 近 160 人 参加 了 会 议 。 中 国 机 床 工具 工业 协 
会 常务 副 理事 长 兼 秘书 长 陈 惠 仁 ， 热 行 副 理 事 长 王 黎 明 、 
毛 予 锋 出 席 了 会 议 。 

会 议 强 调 了 行业 信息 统计 升级 工作 的 重要 性 ， 在 总 结 
协会 前 期 信息 统计 工作 的 基础 上 ， 介 绍 了 行业 信息 统计 业 
务 升 级 的 工作 进展 情况 、 升 级 方案 的 特点 以 及 升级 工作 的 
原则 。 升 级 工作 强调 责 权 一 致 ， 兼 顾全 面 和 发 展 ， 要 进行 
信息 产品 分 级 发布， 使 积极 参与 重点 联系 企业 网 络 的 会 员 
单位 获得 更 多 、 更 快 、 更 有 价值 的 信息 产品 。 

x ”陕西 秦 川 机 床 工 具 集 团 有 限 公 司 (简称 秦 川 集 
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Bl) 牵头 申报 的 “工业 机 器 人 关节 减速 器 生产 线 ” 和 陕 
西 秦 川 机 械 发 展 股份 有 限 公司 (简称 秦 川 发 展 ， 牵 头 申 报 
的 “大 型 、 高 精度 数控 成 形 砂轮 磨 齿 机 ”两 个 项 目 ， 获 
2014 年 国家 “高 档 数控 机 床 与 基础 制造 装备 ”科技 重大 
专项 立项 。 

秦 川 集团 承担 的 “工业 机 器 人 关节 减速 器 生产 线 ” 重 
大 专项 课题 ， 将 开发 并 研制 工业 机 器 人 关节 减速 器 5 个 关 
键 零 件 生产 线 和 1 条 装配 检测 生产 线 。 

秦 川 发 展 承 担 的 “大 型 、 高 精度 数控 成 形 砂轮 磨 齿 
机 ”重大 专项 课题 ， 是 公司 在 已 完成 的 2009 年 重大 专项 
课题 “大 型 、 高 速 、 精 密 、 数 控 圆柱 齿轮 磨 齿 机 ”基础 上 
开发 的 更 大 规格 、 更 高 精度 圆柱 齿轮 磨 齿 机 (lm 规格 麻 
齿 机 ， 精 度 达 到 DIN 标准 2 级 ; 4m 规格 磨 齿 机 ， 精 度 达 
到 DIN 标准 3 级 )。 | 

AB EMILIA ARZA Ej RH “ XK2935S/ 
10 -5X 五 轴 联 动 双 龙门 移动 式 铣床 ”项 目 通过 了 广西 壮 
族 自治 区 工 信 委 组 织 的 专家 鉴定 。 专 家 认为 ， 项 目 总 体 技 
术 达 到 国内 先进 水 平 。 

该 项 目 主要 采用 五 轴 联 动 双龙 门 移动 式 结构 ， 满 足 了 
大 型 复杂 结构 件 的 一 次 性 装 夹 加 工 需 求 ; 采用 大 传动 化 、 
高 精密 无 间 踪 星 形 减速 装置 ， 缩 短 A/C 轴 传 动 链 ， 提 高 了 
传动 刚性 ， 满 足 了 电 主 轴 A/C 双 摆 角 铣 头 高 刚性 、 高 精度 
的 需求 ; 采用 实时 系统 位 置 数据 读 取 技术 ， 实 现 了 双龙 门 
防 撞 控 制 ， 采 用 电 消 杯 力 矩 控 制 法 和 镜像 光栅 尺 全 闭环 控 
制 ， 实 现 了 高 精度 定位 和 双边 同步 。 独 创 了 大 型 机 床 床 身 
装配 定位 方法 、 模 块 化 长 距离 组 孔 负 削 法 和 机 床 行程 自动 
控制 碰 销 解锁 机 构 等 专利 技术 ， 达 到 了 大 型 机 床 装配 及 零 
件 加 工 的 要 求 。 项 目 产品 获 3 项 发 明 专利 授权 ， 独 立 起 草 
了 4 项 国家 标准 并 已 发 布 实施 。 


6 月 


6 日 济南 二 机 床 集 团 有 限 公司 (简称 济南 二 机 床 ) 
承担 的 高 档 数控 机 床 与 基础 制造 装备 国家 科技 重大 专项 
一 一 “大 型 伺服 压力 机 ”项 目 在 大 连通 过 了 由 工信部 和 中 
国 机 械 工业 联合 会 组 织 召 开 的 验收 和 上 鉴定。 鉴定 专家 组 认 
为 ， 该 大 型 伺服 压力 机 主要 技术 性 能 指标 达到 同类 产品 国 
际 先进 水 平 。 

该 项 目 依 托 为 奇瑞 汽车 大 连 工厂 提供 的 国内 首 台 
25 000kN 大 型 伺服 压力 机 ， 实 现 了 国产 冲压 技术 的 新 突 
破 ， 对 打破 国外 高 端 市 场 垄 断 、 推 动 国产 汽车 工业 装备 目 
主 化 具有 重要 意义 。 

借助 国家 重大 专项 的 推动 作用 ， 济 南 二 机 床 在 国内 率 
先 开 展 了 伺服 压力 机 技术 的 研究 和 应 用 。 此 次 验收 的 
25 000kN 大 型 伺服 压力 机 ， 在 主 传动 系统 动力 学 分 析 、 侗 
服 驱 动 及 控制 系统 设计 、 伺 服 运动 曲线 仿真 模拟 优化 、 数 
控 模 垫 开 发 设计 、 设 备 故 障 目 诊断 及 远程 监控 等 关键 技术 


上 取得 重要 进展 ， 能 够 满足 汽车 制造 高 强度 钢板 、 铝 合金 
板 等 新 材料 的 成 形 加 工 。 它 的 研制 成 功 ， 是 济南 二 机 床 在 
掌握 和 运用 单 双 臂 快速 送料 神 压 技术 、 大 型 多 工 位 压力 机 
技术 的 基础 上 ,在 冲压 技术 领域 的 又 一 新 突破 ， 同 时 也 标 
志 着 国产 汽车 冲 还 技术 与 国际 最 新 技术 实现 了 全 面 接轨 和 
同步 发 展 。 | 

8 日 江苏 佰 易 机 电 有 限 公司 携手 沈阳 机 床 ， 在 泰州 
设立 沈阳 机 床 优 尼斯 (泰州) 特许 销售 服务 中 心 ， 并 举行 
了 “ 同 路 同 心 ， 泰然 前 行 ” 为 主题 的 开业 庆典 。 沈 机 机 床 
股份 有 限 公司 副 董 事 长 夏 长 涛 ， 总 裁 王 锥 出席 了 开业 庆 
典 。 泰 州 是 长 三 角 中 心 城市 之 一 ， 作 为 江苏 省 十 三 个 地 级 
城市 之 一 ， 十 年 前 便 跃升 为 “中 国 综 合 实力 百 强 城市 ”， 
制造 业 在 近年 也 得 到 了 长 足 发 展 。 沈 机 45 店 落户 泰州 ， 
有 利于 改变 之 前 外 区 辐射 泰州 销售 机 床 的 复杂 局 面 ， 并 提 
升 沈 机 服务 质量 。 截 至 目前 ， 沈 阳 机 床 在 全 国 已 开设 了 34 
家 4S 店 ， 进 一 步 完善 了 沈 机 全 国营 销 网 络 格局 。 

28 日 ”国务 院 发 展 研究 中 心 副 主 任 刘 世锦 一 行 4 A, 
在 甘肃 省 政府 政策 研究 室 副 主 任 萝 江川 ， 天 水 市 政府 常务 
副 市 长 郭 奇 若 等 相关 领导 的 陪同 下 深入 天 水 星火 机 床 有 限 
责任 公司 参观 调研 。 刘 世锦 一 行 在 公司 领导 的 陪同 下 参观 
了 工业 园 重 点 装配 生产 现场 。 参 观 过 程 中 ， 公 司 董事 长 李 
维 谦 向 国务 院 发 展 研 究 中 心 领 导 汇报 了 星火 机 床 总 体 发 展 
情况 。 刘 世锦 认为 ， 星 火 机 床 的 确 已 经 做 得 很 大 ， 但 要 适 
应 未 来 的 市 场 需 求 ， 还 需要 进行 求 变 、 求 异 ， 向 更 高 层次 
的 方向 转变 。 

月 内 ”江苏 省 经 济 和 信息 化 委员 会 组 织 相关 部 门 对 南 
京 工大 数控 科技 有 限 公 司 开 发 的 SKMC - 3000, SKMC - 
1200 数控 成 形 磨 齿 机 进行 了 新 产品 鉴定 。 

鉴定 专家 组 认为 ， 该 新 产品 采用 有 限 元 分 析 方 法 ， 建 
立 了 机 床 整 机 刚 - 柔 耦 合 模型 ， 优 化 了 整 机 的 动态 特性 ; 
利用 微分 流 形 建立 基于 物理 性 能 驱动 的 修 形 齿 面 拓扑 映射 
XA, FHM RCAC RR KR, KAT IH 
联动 刀 位 轨迹 优化 ; HOLAS, ART 
统 方法 对 单个 精度 组 成 环 要 求 过 高 的 不 足 ， 可 用 于 主动 精 
度 分 配 与 补偿 ; 自主 研发 了 砂轮 修 形 、 参 数 化 编程 等 多 项 
软件 ， 集 成 于 数控 系统 ， 实 现 内 、 外 直 齿 及 斜 齿 端 截 形 单 
调 连续 的 任意 螺旋 面 的 加 工 。 | 

x ”济南 二 机 床 集团 铸造 与 切割 设备 公司 研制 的 “ 汽 
车 纵 梁 平板 数控 等 离子 切割 线 ” 在 郑州 宇通 客车 股份 有 限 
公司 通过 验收 ， 并 交付 用 户 使 用 。 


7 月 


7H 在 德国 埃 森 阿尔 托 剧院 举 行 的 国际 红 扣 设计 颁 
奖 晚 会 上 ， 武 重 集团 与 沈阳 梵天 工业 设计 有 限 公 司 联合 设 
计 的 武 重 机 床 WHCQ1600 卧 式 加 工 中 心 从 全 球 4 662 件 参 
评 产品 中 脱颖而出 ， 成 为 中 国 首 例 装备 制造 业 类 工业 设计 


附录 


获奖 产品 。 

10-11 日 ”中国 机 床 工 具 工 业 协 会 工具 分 会 2014 年 
统计 工作 会 议 在 四 川 成 都 召开 ,来 自行 业 20 余 家 主要 上 骨 
干 企业 的 统计 工作 负责 人 员 以 及 分 会 秘书 处 工作 人 员 参 加 
了 会 议 。 工 具 分 会 胡 红 兵 秘 书 长 主持 会 议 。 

会 议 听 取 了 沈 壮 行 名 誉 理事 长 代表 分 会 秘书 处 做 的 题 
为 “工具 行业 2014 年 中 期 发 展 形势 分 析 ” 的 报告 ;传达 
了 中 国 机 床 工 具 工 业 协 会 信息 统计 重点 联系 企业 网 络 会 议 
的 有 关 精 神 。 分 会 秘书 处 总 结 了 2013 年 工具 行业 月 度 快 
报 、 季 度 报表 和 年 度 分 类 统计 报表 的 统计 和 反馈 情况 ， 与 
会 代表 充分 交流 各 企业 统计 工作 经 验 。 会 议 表 彰 了 2013 
年 工具 分 会 统计 工作 先进 单位 和 个 人 。 

分 会 秘书 处 希望 各 会 员 企 业 能 够 更 加 重视 行业 信息 统 
计 工 作 ， 共 同 努 力 ， 推 动 行业 信息 统计 工作 的 升级 。 

11H 由 中 国 工程 院 院士 徐 志 舌 、 项 目 综合 组 副 组 长 
孙 守 迁 教授 带 队 的 重大 项 目 “创新 设计 发 展 战 略 研 究 课题 
组 ”一 行 20 余 人 ， 在 甘肃 省 天 水 市 工 信 委 相关 人 员 的 陪 
AF, 深入 到 天 水 锻压 机 床 ( 集 团 ) 有 限 公 司 、 星 火 机 床 
有 限 责任 公司 调研 创新 设计 等 工作 。 

调研 组 一 行 分 别 听取 了 企业 关于 公司 基本 情况 及 创新 
设计 的 汇报 ， 并 参观 了 企业 相关 生产 现场 。 徐 志和 大 院士 表 
示 ， 工 程 院 组织 知 名 高 校 的 专家 来 企业 调研 ， 就 是 通过 企 
业 具 体 设 计 创 新 的 实物 ， 为 项 目的 关键 共性 技术 及 其 重点 
领域 的 发 展 战略 ， 提 出 促进 创新 设计 的 保障 措施 与 政策 建 
议 ， 进 一 步 助 推 我 国 转型 升级 走向 创新 型 国家 。 

14 日 ”由 中 机 联 科技 成 果 奖 励 办 公 室 组 织 的 北京 第 
二 机 床 三 有 限 公 司 “曲轴 柔性、 精密 、 高 效 磨 削 加 工 关键 
技术 与 成 套装 备 ” 项 目 成 果 鉴 定 会 在 浙江 太阳 股份 有 限 公 
HERA. BERG. ERM. MIE, BH 
E, EZI, FA, EM, HET, BR XAR, El 
沙 等 作为 行业 专家 参 会 。 

北京 第 二 机 床 三 有 限 公 司 研发 的 “曲轴 和 柔性、 精密 、 
高 效 磨 削 加 工 关键 技术 与 成 套装 备 ” 在 浙江 太阳 股份 有 限 
公司 生产 现场 已 经 运转 9 个 多 月 ， 实 现 了 止 推 面 、 主 轴 
Sl. ERA, HAS. AR, PASTA. ALFA 
光 成 套 技术 装备 的 应 用 。 设 备 运行 情况 良好 ， 得 到 用 户 的 
较 高 评价 。 

鉴定 专家 组 在 听取 完成 单位 的 技术 总 结 报告 ， 进 行 现 
场 测 试 ， 考 察 现场 使 用 情况 后 ， 经 讨论 一 致 认为 : 该 成 果 
综合 技术 达到 同类 技术 国际 先进 水 平 ， 其 中 随 动 式 ( 切 点 
跟踪 ) 磨 前 机 床 达 到 同类 产品 国际 领先 水 平 ， 同意 通过 鉴 
定 。 建 议 进一步 加 快 推广 应 用 。 

16 日 武 重 集团 与 中 铁 工 程 装备 集团 有 限 公 司 签订 
战略 合作 协议 ， 建 立 全 方位 、 深 层次 的 战略 合作 关系 。 双 
方 将 围绕 各 自 产 业 与 战略 发 展 规 划 ， 充 分 发 挥 自 身 优势 ， 
通过 业务 合作 模式 共同 建设 武汉 本 土 化 盾 构 加 工 制造 基 
地 ， 联 合 开展 盾 构 生产 业务 。 同 时 ， 双 方 将 共同 致力 于 湖 
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北 省 内 铁路 、 人 公路、 市政、 供水 、 供 热 、 燃 气 、 电 力 、 通 
信 等 地 下 管线 市 场 开 发 合作 ， 着 力 引导 湖北 省 内 重大 基础 
设施 工程 项 目 优 先 选 用 “ 武 重 制造 ”的 盾 构 装备 系列 
产品 。 

17 日 ”桂林 广 陆 数字 测控 股份 有 限 公 司 、 广 西 大 学 和 
桂林 星 展 科技 有 限 公 司 共同 承担 的 广西 科学 研究 与 技术 开 
发 计划 项 目 “ 数 控 加 工装 备 及 其 专用 数控 系统 开发 一 一 高 
档 乘 性 饭 金 加 工 中 心 及 专用 数控 系统 、 激 光 切 割 系统 的 联 
合 研 发 和 应 用 ”项 目 通 过 了 广西 壮族 自治 区 科学 技术 厅 组 
织 召 开 的 验收 与 科技 成 果 鉴 定 会 。 专 家 组 认为 ， 该 项 目 技 
术 成 果 达 到 国内 领先 水 平 。 

23H ” 秦 川 集团 公司 与 中 国 船舶 重工 集团 公司 第 十 
二 研究 所 (简称 十 二 所 ) 签订 战略 合作 协议 。 协 议 约定 : 
秦 川 铸造 厂 作为 十 二 所 的 优质 铸件 生产 基地 ， 优 先 为 其 提 
供 最 优质 的 铸件 产品 ， 并 做 好 铸件 加 工 及 售后 服务 等 ; R 
川 铸造 厂 根据 十 二 所 要 求 尽快 启动 船 级 社 认 证 程序 ; EM 
足 技术 、 生 产 要 求 和 性 价 比 的 条 件 下 ， 十 二 所 优先 采购 素 
川 铸造 厂 的 铸件 产品 ; 在 产品 开发 过 程 中 ， TZARRI 
铸造 厂 提 供 全 面 的 技术 支持 。 

秦 川 铸造 厂 作 为 中 国 西北 地 区 最 大 的 铸造 基地 ， 其 硬 
件 和 软件 方面 完全 能 满足 船用 铸件 的 制造 要 求 ， 秦 川 牌 铸 
件 也 经 过 了 美国 CE 和 和 德国 劳 民 船 级 社 、 中 级 社 等 认证 ， 
铸件 远 销 德国 、 日 本 、 美 国 等 国家 和 地 区 。 中 船 重 工 十 二 
所 在 多 方 考察 后 选 定 秦 川 铸造 ， BRETT HERE 
和 工艺 能 力 的 认可 。 

259 由 中 国 机 床 工具 工业 协会 主办 的 “装备 制造 
业 工 业 机 器 人 应 用 座谈 会 ”在 北京 举行 。 工 信 部 装备 司 副 
调研 员 苏 铮 ， 中 国 机 床 工具 工业 协会 常务 副 理 事 长 兼 秘书 
长 陈 囊 仁 ， 名 誉 理事 长 兼 特别 顾问 吴 柏 林 ， 执 行 副 理 事 长 
TERM, BPE, Rik 20 家 机 器 人 企业 和 相关 机 床 工具 
企业 代表 参 会 。 其 中 参 会 企业 包括 机 床 工具 行业 的 排头 兵 
企业 沈阳 机 床 (RE) 有 限 责 任 公 司 、 大 连 机 床 集团 有 限 
责任 公司 ， 国 际 知 名 机 器 人 企业 瑞士 ABB 公司 、 日 本 发 
ABA, ， 国 内 知名 机 器 人 企业 沈阳 新 松 机 器 人 自动 化 股 
份 有 限 公 司 、 广 州 数 控 设 备 有 限 公 司 、 南 京 埃 斯 顿 机 器 人 
工程 有 限 公司 和 固 高 科技 《深圳 ) 有 限 公司 等 以 及 一 些 集 
成 商 和 机 器 人 零 部 件 供 应 商 。 

此 次 座谈 会 主要 集中 探讨 工业 机 器 人 与 数控 机 床 的 集 
成 应 用 ， 红 在 为 两 个 行业 的 深度 融合 搭建 平台 。 

26 日 中 国 机 床 工具 工业 协会 第 七 届 理 事 会 轮值 理 
事 长 沈阳 机 床 〈 集 团 ) 有 限 责任 公司 董事 长 关 锡 友 接 替 北 
京北 一 机 床 股份 有 限 公 司 董事 长 王 粗 ， 担任 第 七 届 理 事 全 
第 二 年 度 理事 长 职务 。 

月 内 经 重庆 市 科学 技术 委员 会 组 织 专家 评审 和 公 
M, 重庆 机 床 (集团 ) 有 限 责 任 公 司 所 研发 的 
Y3132CNC5 X + 2 W NL. Y3140CNC5 SER KA, 
YDZ74232CNCS5 数控 目 动 弟 齿 机 和 YBS3120A FHL 4 种 产 
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品 被 认定 为 重庆 市 高 新 技术 产品 。 


.8 月 


1H 由 重庆 机 床 〈 集 团 ) 有 限 责任 会 司 〈 简 称 重庆 
机 床 集团 ) 研制 成 功 的 首 批 高 效 精密 磨 齿 机 正式 交付 重庆 
青山 工业 有 限 责任 公司 。 

重庆 机 床 集团 自主 研制 的 YW7232CNC 高 效 精密 磨 齿 
机 ,攻克 了 高 速 直 驱 、 高 速 主轴 自动 动 平衡 、 砂 轮 自 动 修 
HE. 高 速 自动 对 齿 、 砂 轮 寿命 自动 检测 等 10 多 项 关键 技 
RER, 通过 对 磨 齿 算法 及 软件 、 人 机 对 话 控 制 软件 
(HMI) 进行 研发 ， 掌 握 了 磨 齿 主 要 软件 功能 ; 对 磨 削 工 
艺 进行 了 研究 及 验证 。 该 机 床 采用 蜗轮 砂轮 磨 削 ， 最 大 加 
工 直径 为 归 20mm， 最 大 加 工 模 数 为 gmm， 砂 轮 主轴 最 高 
转速 达 10 000r/min， 工 作 台 最 高 转速 达 1 0001/min, HH 
线 速度 最 高 达 SOm/s, 精密 磨 前 齿轮 精度 现 达 到 GB/ 
T10095 一 2008 的 3 Ar 整 机 技术 水 平 达 到 世界 先进 水 平 ， 
已 获 授权 发 明 专 利 1 项 ,实用 新 型 专利 4 DU, sik 2014 年 
中 国 数控 机 床 展 “ ane o 

7B 中国 机 床 工具 工业 协会 重型 机 床 分 会 第 六 届 三 
次 理事 会 轻 2014 年 年 会 在 大 连 召 开 。 本 次 会 议 由 瓦 房 店 
机 床 有 限 公 司 承 办 ，12 家 重型 机 床 分 会 会 员 企业 代表 参 
会 。 中 国 机 床 工具 工业 协会 常务 副 理 事 长 兼 秘书 长 陈 惠 仁 
出 席 会 议 ， 重 型 机 床 分 会 理事 长 、 武 汉 重 型 机 床 集团 有 限 
公司 董事 长 兼 党 委 书 记 杜 琢 玉 出 席 会 议 并 致辞 。 

会 议 听 取 了 重型 机 床 分 会 秘书 长 徐 宁 安 做 的 2013 年 
工作 总 结 BP 政策 等 热点 问题 进行 了 
深 和 人 探讨。 与 会 企业 代表 分 别 介绍 了 各 自 企业 应 对 市 场 危 
A 以 及 取得 的 成 效 。 

RH 第 六 届 全 国 数控 技能 大 赛 湖北 省 选拔 赛 、 湖 北 
省 第 四 届 技 能 状元 大 赛 数 控 项 目 选拔 赛 暨 湖北 省 第 六 属 
“华中 数控 杯 ” 数 控 技 能 大 赛 在 武汉 华中 数控 股份 有 限 公 
司 正 式 开幕 。 本 次 数控 大 赛 由 湖北 省 人 力 资 源 和 社会 保障 
厅 主 办 ， 武 汉 华中 数控 股份 有 限 公 司 、 武 汉 友 龙 精 密 机 械 
有 限 公 司 等 承办 。 来 自 潮 北 省 各 地 、 市 、 州 的 16 支 代 表 
队 、 共 130 名 选手 参赛 ， 选 手 们 在 数控 车 工 、 数 控 铣工 、 
加 工 中 心 操 作 工 3 个 职业 工种 的 竞赛 中 各 显 身手 。 

24H 2014 年 度 中 国 机 械 工 业 科 学 技术 奖 机 床 工 具 
专业 评审 会 在 北京 举行 。 中 国 机 床 工具 工业 协会 作为 中 国 
mia 的 依托 单位 和 秘书 

， 具 体 组 织 了 此 次 会 议 。 

来 自 全 国 机 床 行业 企业 、 研 究 院 所 、 大 专 院 校 等 领域 
的 20 余 名 专家 组 成 的 评审 委员 会 ， 按 照 公平 、 公 正 的 原 
则 对 SO 个 申报 项 目 进行 了 认真 负责 的 评审 。 评 审结 果 上 
报 中 国 机 械 工业 科学 技术 奖 评审 委员 会 评审 和 审议 ， 其 结 
果 在 中 国 机 械 工 业 联合 会 、 中 国 机 械 工程 学 会 网 上 和 新 闻 
媒体 上 进行 公示 ， 最 终 经 管理 委员 会 批准 ,通报 表彰 和 颁 


发 证 书 。 

25-31 FH 株洲 销 石 切削 刀具 股份 有 限 公 司 承担 的 
“铁合金 、 高 温 合 金 加 工 用 高 效 可 转 位 刀具 系列 及 超重 刀 
具 ”、 浙 江 大 学 承担 的 “高 档 数 控 机 床 数字 化 设计 关键 技 
术 与 工具 集 研发 及 典型 产品 应 用 ”、 无 锡 油泵 油嘴 研究 所 
承担 的 “ 电 控 共 轨 柴油 机 喷射 系统 制造 技术 与 关键 装备 研 
发 及 应 用 ”高 档 数控 机 床 与 基础 制造 装备 科技 重大 专项 项 
H, 通过 了 数控 机 床 专项 实施 管理 办 公 室 组 织 的 验收 。 

29 H 济南 二 机 床 集团 有 限 公 司 (简称 济南 二 机 床 ) 
和 长 安福 特 团队 在 长 安福 特 杭州 工厂 举行 第 二 条 高 速 冲压 
线 设备 交付 使 用 仪式 。 随 着 优质 冲压 件 的 下 线 ， 济 南 二 机 
床 向 长 安福 特 提供 的 71 000kN 和 61 OOOKN 高 速 (15SPM) 
两 条 高 速 冲压 线 已 全 部 成 功 交 付 用 户 使 用 。 

该 项 目 于 2012 年 12 月 启动 。 在 不 到 两 年 的 时 间 里 ， 
济南 二 机 床 先后 于 2014 年 5 月 底 和 8 月 底 将 两 条 双 辟 高 
速 全 自动 冲压 线 按期 交付 用 户 。 项 目 执 行 过 程 中 ， 济 南 二 
机 床 得 到 了 长 安福 特 团 队 的 大 力 支持 与 合作 ， 用 业绩 兑现 
了 自己 的 承诺 ， 证 明了 用 户 的 正确 选择 ， 获 得 了 长 安福 特 
“ 神 压 车 间 优 秀 供应 商 ” 的 殊荣 。 
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10 日 合肥 合 贸 机 床 股份 有 限 公 司 与 哈尔滨 工业 大 
学 材料 科学 与 工程 学 院 签订 战略 合作 伙伴 协议 ,建立 “大 
型 内 高 压 合 模 压力 机 设计 与 制造 基地 ”。 

该 基地 旨 在 系列 化 大 型 合 模压 力 机 的 设计 与 定型 ， 大 
型 合 模压 力 机 的 制造 ， 新 型 内 高 压 成 形 设备 研发 ， 适 应 批 
量 制造 大 型 内 高 压 成 形 装 备 的 需求 ， 进 一 步 扩 大 内 高 压 成 
形 技术 在 工艺 生产 中 的 应 用 范围 ， 有 效 填 补 了 国家 在 该 领 
域 的 空 日 ， 对 我 国航 空 、 航 天 事业 的 发 展 具 有 重要 战略 
意义 。 

10-24 日 由 国家 科技 部 和 湖北 省 科技 厅 主 办 、 武 汉 
华中 数控 股份 有 限 公 司 (简称 华中 数控 ) 承办 的 2014 年 
发 展 中 国家 数控 技术 国际 培训 班 在 武汉 华中 数控 股份 有 限 
公司 成 功 举 行 。 来 和 目 阿尔 及 利 亚 、 埃 及 、 巴 基 斯 坦 、 印 度 
ETT, WEKE, REM, WEF 个 发 展 中 国家 的 
29 名 学 员 参 加 开幕 式 。 举 办 发 展 中 国家 数控 技术 国际 培训 
班 的 目的 ， 是 为 了 加 强 与 发 展 中 国家 数控 技术 交流 与 合 
TE, 促进 中 国 国产 高 性 能 数控 产品 的 出 口 。 

目前 ， 华 中 数控 与 哥伦比亚 、 肯 尼 亚 等 国家 教育 部 门 
建立 了 合作 关系 ， 在 其 全 国 范围 内 建立 了 几 十 个 数控 培训 
中 心 。 华 中 数控 的 数控 系统 产品 已 经 销售 到 哥伦比亚 、 印 
度 、 巴 基 斯 坦 、 越 南 等 发 展 中 国家 ， 并 得 到 了 广泛 的 
应 用 。 

H-P E 中 国 机 床 工具 工业 协会 数控 系统 分 会 
2014 年 度 理事 扩大 会 议 在 长 春 召 开 ， RASH 家 会 员 
企业 的 近 40 名 代表 参 会 。 数 控 系 统 分 会 理事 长 陈 吉 红 介 


附录 


绍 了 华中 数控 多 年 来 参与 04 专项 申报 和 实施 工作 的 一 些 
体会 。 肖 明 秘 书 长 做 了 数控 系统 分 会 2014 年 度 工作 报告 
和 2015 年 工作 计划 介绍 。 会 议 通 过 审议 和 投票 ， 一致 同 
意 吸 收 昆 山 森 力 玛 电 机 有 限 公司 为 正式 会 员 单位 。 

与 会 会 员 企 业 代 表 围 绕 提 升 行业 发 展 水 平 ， 共 享 行业 
研究 资源 和 成 果 ， 开 发 数控 系统 硬件 平台 ， 加 强 产品 可 靠 
性 ， 开 拓 海 外 市 场 等 议题 进行 了 深入 的 交流 和 探讨 。 

ISH 重庆 机 床 集 团 银河 钴 锻 公 司 环 保 搬迁 工 
程 一 一 机 床 精 密 铸 件 基 地 建设 项 目 在 重庆 市 江津 区 到 瑛 工 
业 园 开工 。 

机 床 精密 铸件 基地 建设 项 目 是 银河 铸 锻 公司 推进 产业 
结构 转型 升级 的 一 项 重大 举措 ， 是 重庆 机 床 集团 整体 搬迁 
工程 的 重要 部 分 ， 也 是 践 行 重庆 机 电 控 股 (集团 ) 公司 新 
“321” 战略 的 又 一 有 力 支 撑 。 该 项 目 计划 2015 年 完成 ， 
设计 年 产能 1 万 t， 产 值 13. 8 亿 元 。 

18-208 全国 金属 切削 机 床 标准 化 技术 委员 会 仪表 
机 床 分 会 六 届 一 次 (扩大 ) 会 议 在 大 连 市 召开 。 会 议 产生 
了 全 国 金属 切削 机 床 标准 化 技术 委员 会 第 六 届 仪 表 机 床 分 
会 委员 会 。 普 什 宁 江 机 床 有 限 公 司 总 工程 师 刘 雁 担 任 仪表 
机 床 分 会 委员 会 主任 委员 。 

会 议 还 传达 了 国家 标准 化 管理 委员 会 新 的 政策 精神 ; 
听取 并 通过 了 第 五 届 仪 表 机 床 分 会 工作 总 结 及 2014 年 仪 
表 机 床 分 会 工作 汇报 ; 审查 了 仪表 车 床 和 数控 仪表 苇 式 车 
床 等 9 项 行业 标准 送审 稿 ， 通 过 了 第 六 届 仪 表 机 床 分 会 章 
程 和 秘书 处 工作 细则 。 

会 议 还 对 普 什 和 宁 江 机 床 有 限 公司 起 草 的 《柔性 制造 系 
统 》( 行 业 标准 讨论 稿 ) 进行 了 讨论 ; 对 2015 年 标准 制 修 
订 计划 和 和 行业 标准 化 工作 的 开展 进行 了 研讨 。 

19 日 ”中国 机 床 工具 工业 协会 受 中 国 轴承 工业 协会 
的 委托 ， 组 织 了 7 家 机 床 企业 参加 了 轴承 协会 举办 的 2014 
中 国 国 际 轴承 及 其 专用 装备 展览 会 上 的 配套 活动 一 一 机 床 
和 轴承 两 个 行业 技术 发 展 对 接 交 流 会。 机 床 行业 的 7 家 企 
业 是 大 连 机 床 集团 有 限 责任 、 北 京北 一 机 床 股 份 有 限 公 
司 、 北 京 第 二 机 床 广 有 限 公 司 、 武 汉 重 型 机 床 集团 有 限 公 
司 、 宝 鸡 机 床 集团 有 限 公 司 、 上 海 机 床 厂 有 限 公 司 、 青 海 
重型 机 床 有 限 责 任 会 司 。 轴 承 行 业 有 险 尔 洲 轴 承 集团 公 
司 、 瓦 房 店 轴承 集团 有 限 责 任 公 司 、 洛 阳 轴 承 集团 有 限 公 
司 和 舍 弗 勒 公司 等 10 余 家 企业 。 

交流 会 上 ， 机 床 企业 对 轴承 行业 提出 了 一 些 问题 和 几 
点 希望 。 而 轴承 行业 企业 在 肯定 机 床 行业 进步 的 同时 ， 也 
对 机 床 行业 提出 了 自身 的 诉求 。 

对 于 轴承 行业 的 诉求 ， 值 得 机 床 企业 思考 。 在 机 械 大 
行业 中 ， 轴 承 行业 近 几 年 经 济 运行 形势 相对 较 好 ， 对 中 高 
端 机 床 有 一 定 的 购买 需求 。 满 足 轴承 行业 的 需求 ， 提 供 各 
种 机 床 ， 特 别 是 专用 机 床 ， 应 是 行业 产品 结构 调整 的 内 容 
之 一 。 

22H ” 受 机 械 科 学 研究 总 院 邀 请 ， 中 国 机 床 工具 工业 
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协会 高 级 顾问 孝 钦 作 参加 了 在 北京 机 械 科学 研究 总 院 举行 
的 “机 械 制造 业 强 基 战略 研究 ” 软 科学 课题 研讨 会 。 参 加 
会 议 的 单位 还 有 : 中 国 机 械 工 程 学 会 、 中 国 工 程 机 械 工 业 
协会 、 中 国 液 压气 动 密封 件 工业 协会 、 中 国 机 械 制 造 工 
艺 协 会 、 中 国 热处理 行业 协会 、 中 国 锻造 协会 、 郑 州 机 
械 研究 所 、 武 汉 材 料 保护 研究 所 、 北 京 机 电 研 究 所 、 北 
京 机 床 研究 所 等 。 会 议 由 机 械 科 学 研究 总 院 李 新 亚 院 长 
主持 。 

23 -24 日 由 成 都 工具 研究 所 有 限 公 司 主办 、 工 具 技 
术 杂 志 社 和 厦门 金昌 特种 合金 刀具 有 限 公 司 承办 的 第 六 届 
现代 切削 与 测量 工程 国际 研讨 会 (ISMCME2014) 在 厦门 
举行 ， 国 内 外 200 余 位 专业 人 士 参加 了 此 次 盛会 。 

两 年 一 度 的 行业 盛会 云集 了 业内 顶级 的 专家 和 学 者 ， 
他 们 围绕 精密 微细 切削 技术 研究 与 刀具 的 研制 、 弱 刚性 薄 
壁 构件 加 工 技术 等 20 个 主题 进行 了 技术 交流 。 研 讨 会 为 
刀具 制造 与 应 用 技术 在 产 学 研 用 方面 的 结合 提供 了 领先 技 
术 和 高 端 交流 平台 。 

25 H 2014 年 度 中 国 机 械 工业 科学 技术 奖 揭晓 ， 北 
京 第 二 机 床 厂 有 限 公 司 研 发 的 “曲轴 柔性、 精密 、 高 效 麻 
削 加 工 关 键 技术 与 成 套装 备 ” 项 目 荣获 2014 年 度 国家 机 
械 工 业 最 高 科技 大 奖 一 一 中 国 机 械 工 业 科学 技术 奖 特 等 
奖 ， 这 是 我 国 机 床 工 具 行业 第 一 次 ， 也 是 北京 市 企业 第 一 
次 获 此 殊荣 。 

该 项 目 通过 采用 基于 非 圆 磨 削 原理 的 双 砂 轮 架 随 动 式 
(HARR) 磨 前 技术 、 六 轴 同 步 插 补 联动 磨 前 技术 ， 实 
现 一 次 装 夹 双 砂 轮 同步 磨 削 曲轴 连 杆 顷 和 主轴 须 ， 将 传统 
的 曲轴 磨 削 7 道 工序 优化 为 4 道 或 $ 道 工序 ; 成 功 研发 出 
具有 敏捷 柔性 特征 的 曲轴 磨 前 生产 线 总 体 布 局 技术 、 随 动 
式 〈 切 点 跟踪 ) 磨 削 技术 、 智 能 化 无 编程 专家 系统 、 连 杆 
颈 相位 数字 化 自动 测量 识别 技术 、 曲 轴 随 动 同步 切 磨 + 纵 
磨 技术 、 曲 轴 品 种 的 智能 识别 与 敏捷 换 型 技术 、 超 精密 抛 
光 、 机 床 几 何 误差 及 磨 削 圆 度 与 斥 寸 误差 补偿 、 微 进 给 传 
动 与 高 响应 驱动 等 关键 技术 。 

该 成 套装 备 能 够 满足 汽车 、 船 般 等 各 类 内 燃 机 曲 轴 加 
工 要 求 ， 为 推动 我 国内 燃 机 等 相关 领域 技术 与 产业 发 展 ， 
提供 了 有 力 的 工艺 装备 支撑 。 

* 2014 年 度 中 国 机 械 工业 科学 技术 奖 揭晓 ， 武 汉 重 
型 机 床 集团 有 限 公司 (简称 武 重 集团 ) 研发 的 “超重 型 
高 精度 多 功能 复合 数控 机 床 ” 荣 获 中 国 机 械 工 业 科学 技术 
奖 一 等 奖 。 

武 重 集 团 此 次 获奖 的 超重 型 高 精度 多 功能 复合 数控 机 
床 是 重型 核电 转子 、 大 型 轧机 支撑 辊 、 大 型 船用 柴油 机 曲 
轴 等 高 精度 复杂 零件 的 核心 制造 装备 。 该 机 床 独创 性 地 复 
RTE., Æ, KARRILA., MARRIL E ARILI E 
等 多 种 功能 ， 取 得 制造 工艺 与 装备 的 重大 突破 ; 研制 了 具 
有 葛 压 托 的 主轴 静 压 支撑 ， 满 足 机 床 大 承重 和 高 精度 的 要 
R; 开发 了 机 床 主轴 箱 等 超大 高 精 零 件 的 制造 技术 ， 达 到 
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了 此 类 箱 体 的 铸造 极限 。 

* 2014 年 度 中 国 机 械 工业 科学 技术 奖 揭晓 ， 和 凭借 国 
际 先进 的 技术 水 平和 优秀 的 经 济 效益 ， 沈 阳 机 床 〈 集 团 ) 
有 限 责任 公司 自主 研发 的 TURNKEY32ntn KE ERAR A 
动 生 产 线 获得 了 中 国 机 械 工业 科学 技术 奖 二 等 奖 。 

该 项 目 是 我 国 第 一 条 自主 研发 的 用 于 加 工 第 三 代 汽 车 
RHR AER, ERATE A 
的 加 工 ， 整 体 布局 设计 合理 。 生 产 线 通过 机 械 手 的 自动 上 
下 料 完成 零件 外 圆 、 内 孔 、 端 面 的 全 型 面 加 工 ， 并 可 进行 
精度 的 在 线 监测 ， 做 到 了 机 床 和 柔性 生产 、 无 人 化 加 工 、 智 
能 化 管理 。 

25 -26 H 2014 年 度 机 械 工 业 科 技工 作 会 议 在 北京 
人 开 。 大 会 举行 了 行业 工程 中 心 和 实验 室 授 牌 仪式 ， 素 
川 集团 公司 “机 械 工 业 复 杂 型 面 数控 磨床 工程 技术 研究 
中 心 ” 获 授 牌 。 此 次 授 牌 标志 着 秦 川 集团 公司 在 推进 机 
械 工 业 复 杂 型 面 精密 数控 机 床 行业 科技 成 果 的 工程 化 和 
产业 化 方面 ， 形 成 了 面向 社会 开放 服务 的 共性 产业 技术 
创新 公共 服务 平台 ， 为 复杂 型 面 精密 数控 机 床 行业 的 快 
速 发 展 提供 了 一 个 有 效 的 产 学 研 联合 技术 创新 的 组 织 运 
行 模式 。 

该 工程 技术 研究 中 心 以 国家 “发 展 大 型 、 精 密 、 数 控 
装备 和 数控 系统 及 功能 部 件 ” 为 方向 ， 以 复杂 型 面 精密 数 
控 机 床 领域 的 核心 、 关 键 、 基 础 技术 和 新 产品 开发 为 研究 
和 发展 目标 。 当 前 ， 依 托 公司 研发 的 系列 中 大 型 、 精 密 数 
EOLA ih, 已 应 用 于 我 国航 空 航天 、 汽 车 、 船 船 、 重 型 
机 械 、 机 床 、 冶 金 、 矿 山 、 机 车 、 印 刷 、 军 工 等 行业 ,为 
装备 制造 业 的 技术 进步 和 快速 发 展 提供 了 必要 的 高 档 加 工 
设备 和 技术 支持 。 

月 内 合肥 合 锻 机 床 股 份 有 限 公 司 自主 研发 的 世界 吨 
位 最 大 双 动 充 液 拉 深 液压 机 (15 000t) 整 机 吊装 任务 一 次 
性 完成 ， 标 志 着 2013 年 “高 档 数 控 机 康 与 基础 制造 装备 ” 
国家 科技 重大 专项 一 一 “航天 大 型 复杂 薄 辟 构件 充 液 拉 深 
装备 与 工艺 研究 ”课题 阶段 性 完成 ， 同 时 也 充分 展示 了 公 
司 在 超大 型 压力 机 设计 、 加 工 、 装配 能 力 等 万 面 拥有 的 雄 
厚 基 础 。 

该 项 目的 实施 ， 可 以 促进 充 液 拉 深 装 备 的 快速 发 展 ， 
提高 航天 产品 和 国防 武器 领域 的 大 型 整体 薄 壁 构件 的 整体 
制造 能 力 和 水 平 ， 达 到 大 型 航天 饭 金 零件 的 精确 、 高 可 靠 
性 制造 ， 满 足 新 型 号 运载 火箭 、 飞 行 器 、 战 略 武器 装备 的 
性 能 要 求 ， 对 打破 国外 技术 封锁 ， 提 高 国家 技术 竞争 力 具 
有 重要 意义 。 

六 ”南京 工大 数控 科技 有 限 公司 应 用 自主 研发 的 数控 
成 形 磨 具 机 SKMC -3000, Scat T BES IB] XV S| gl n & W 3 
的 成 形 磨 前 加 工 ， 经 检测 精度 达到 5 级 ,国内 首次 实现 采 
用 成 形 磨 削 技术 完成 该 种 齿轮 精 加 工 的 解决 方案 。 该 精 加 
工 工 艺 的 成 功 验证 ， 是 硬 齿 面 双 圆 弧 齿 轮 加 工 技术 上 的 一 
次 重大 创新 ， 磨 上 耸 软 件 技术 已 达 国 际 先进 水 平 。 


10 H 


10-14H 全 国 量具 量 仪 标准 化 技术 委员 会 五 届 一 次 
会 议 在 青岛 召开 。 新 一 届 全 国 量具 量 仪 标准 化 委员 会 由 25 
名 委员 构成 ， 其 中 主任 委员 1 名 ， 副 主任 委员 5 Z, WE 
工具 研究 所 有 限 公 司 董事 长 罗勇 任 主任 委员 。 此 外 ， 聘 请 
4 名 顾问 ， 了 吸收 了 5 名 观察 员 。 新 一 届 全 国 量具 量 仪 标准 
化 委员 会 委员 主要 来 自 全 国 知 名 的 量具 量 仪 生 产 企 业 、 全 
国 性 的 社团 组 织 、 计 量 研究 机 构 、 高 校 等 。 其 中 来 自 量 具 
量 仪 生 产 企业 的 委员 占 一 半 以 上 。 

全 国 量具 量 仪 标准 化 委员 会 下 设 量 仪 、 量 具 、 数 显 装 
B 3 个 分 标 委 会 ， 分 标 委 主任 委员 均 由 全 国 量 标 委 副 主任 
委员 担任 。 

会 议 期 间 ， 新 一 届 标 委 会 委员 分 组 对 “ 定 中 心 杠杆 指 
示 表 ”等 6 项 标准 送审 稿 逐条 进行 了 认真 的 讨论 和 审查 ， 
并 提出 了 审查 结论 。 

na 湖北 省 军工 保密 资格 认证 委 ， 对 武汉 重型 机 床 
集团 有 限 公司 (简称 武 重 集 团 ) 进行 武器 装备 科研 生产 单 
位 二 级 保密 资格 审查 认证 现场 审查 。 通 过 现场 审查 保密 工 
作 档 案 、 检 查 保密 要 害 部 位 、 计 算 机 技术 检测 、 组 织 涉 密 
人 员 考 试 等 方式 进行 了 全 面 核查 和 逐 项 打分 ， 最 终 武 重 集 
团 以 474 分 的 高 分 通过 了 现场 审查 ， 获 准 上 报 湖北 省 军工 
保密 资格 认证 委 批 准 为 二 级 保密 资格 单位 。 

15 -16 日 中 国 机 床 工具 工业 协会 超 硬 材料 分 会 第 五 
届 会 员 代 表 大 会 暨 第 十 八 届 中 国 超 硬 材料 技术 发 展 论坛 在 
太原 市 举行 。 来自 全 国 各 地 近 240 名 行业 企业 代表 、 专 家 
学 者 参加 了 会 议 。 中 国 机 床 工 具 工 业 协 会 执行 副 理 事 长 毛 
予 锋 出 席 会 议 ， 超 硬 材料 分 会 第 四 届 理 事 会 秘书 长 李 志 宏 
主持 会 议 。 

会 议 选 举 郑 州 磨料 磨 具 磨 前 研究 所 有 限 公司 任 超 硬 材 
料 分 会 第 五 届 理 事 长 单位 ， 总 经 理 印 丽 花 当选 理事 长 ， 选 
举 产生 超 硬 材料 分 会 理事 会 ， 由 1 家 理事 长 单位 、20 家 副 
理事 长 单位 、22 家 常务 理事 和 23 家 理事 单位 组 成 ， 通 过 
由 赵 博 担任 秘书 长 的 提名 。 会 议 还 对 过 去 四 年 对 协会 工作 
做 出 贡献 的 优秀 企业 进行 了 表彰 颁奖 ， 河 南 黄河 旋风 股份 
有 限 公 司 等 43 家 企业 获得 表彰 。 

17 日 数控 机 床 及 其 应 用 标准 化 咨询 委员 会 在 北京 
成 立 并 召开 了 第 一 次 工作 会 议 。 此 次 会 议 由 国家 标准 化 委 
员 会 组 织 召 开 。 出 席 会 议 的 有 : 国标 委 党 组 成 员 、 总 工程 
师 惧 明 汉 ， 工 业 一 部 副 主 任 首 寒 ， 工业 一 部 装备 处 处 长 孙 
旭 亮 、 副 处 长 陆 旭 忠 ; 中 国 机 床 工具 工业 协会 常务 副 理 事 
长 兼 秘书 长 陈 惠 仁 、 行 业 发 展 部 主任 郭 长 城 ; 机械 院 原 副 
院 长 屈 贤 明 ， 中 机 联 标准 部 副 主 任 谭 湘 宁 ， 以 及 14 位 重 
点 用 户 和 机 床 行业 企业 的 专家 。 

20 -21 A 中 国 机 床 工具 工业 协会 小 型 机 床 分 会 理事 
扩大 会 议 在 成 都 召开 ， 会 议 围绕 “新 变化 、 新 未 来 ”这 一 


附录 


主题 进行 了 交流 和 讨论 。 

与 会 代表 认为 ， 随 着 国家 推进 经 济 结构 战略 性 调整 的 
全 面 深 入 ,企业 应 认 清 当前 市 场 需 求 的 变化 ， 做 好 企业 经 
营 战略 规划 ， 控 制 好 发 展 节奏 ， 以 在 未 来 的 市 场 竞争 中 取 
得 优势 。 企 业 必 须 深 入 研究 当前 市 场 需 求 的 结构 性 变化 ， 
坚持 产品 结构 的 持续 调整 ， 用 高 质量 、 高 效率 的 机 床 产 品 
去 赢得 用 户 ， 为 用 户 创造 赢利 空间 ; 企业 要 加 强 智能 化 、 
数字 化 、 自 动 化 技术 的 应 用 研究 ， 大 力 发 展 数控 机 床 ， 提 
高 产品 的 自动 化 水 平 以 降低 产品 使 用 中 对 操作 者 的 依赖 ; 
各 企业 还 应 结合 自身 特点 ， 开 展 市 场 的 细 分 研究 ， 作 用 户 
的 工艺 师 ， 开 发 适应 市 场 的 特色 产品 和 专家 系统 ， 走 
“ 专 、 精 、 特 ”的 发 展 之 路 ; 针对 当前 的 市 场 形 势 ， 企 业 
还 应 该 练 好 内 功 ， 开 展 人 力 资源 结构 调整 和 应 用 企业 信息 
化 技术 ， 切 实 提高 质量 和 效率 ， 提 高 企业 的 经 营 绩效 。 

与 会 代表 达成 共识 ， 今 后 一 段 时 间 将 针对 国内 市 场 相 
对 疲软 和 人 饱和 的 现状 ， 重 点 关注 欧美 市 场 和 俄罗斯 市 场 的 
机 床 产品 需求 ， 大 力 拓 展 外 贸 业 务 。 

21H 国家 科技 部 下 达 了 -2014 年 度 国家 重点 新 产品 
计划 战略 性 创新 产品 立项 项 目 清单 。 重 庆 机 床 (集团 ) 有 
限 公司 的 YZ3120CNC 系列 数控 滚 齿 机 从 1 100 余 项 国家 重 
点 新 产品 中 脱颖而出 ， 成 为 30 项 国家 战略 性 创新 产品 
之 一 。 | 
34 日 济南 二 机 床 集团 有 限 公 司 举 办 国家 科技 重大 
专项 APM 系列 翻 板 卧 式 加 工 中 心 技术 研讨 会 。 成 都 飞机 
工业 (集团 ) 有 限 责任 公司 、 沈 阳 飞 机 工业 (集团 ) 有 
限 公司 、 西 安 飞机 工业 (集团) 有 限 责任 公司 、 哈 尔 滨 飞 
机 工业 集团 有 限 责 任 公司 、 洪 都 航空 工业 集团 有 限 责 任 公 
司 、 上 海 飞 机 制造 有 限 公司 、 天 津 航天 长 征 火 箭 制 造 有 限 
公司 、 上 海航 天 设备 制造 总 厂 、 泰 安 航 天 特种 车 有 限 公 
司 、 长 征 机 械 三、 清华 大 学 、 北 京 航 空 航天 大 学 、 山 东 大 
学 等 共计 18 家 单位 近 50 AEREA, HERA, 
进行 研讨 交流 。 | 

“APM FARM T rao" GT — PLUR RA 
飞机 工业 (集团) ARREZA, HA ELTE (RA) 
有 限 责 任 公司 以 及 清华 大 学 、 北 京 航 空 航天 大 学 合作 的 
2013 国家 科技 重大 专项 项 目 ， 于 2014 年 完成 样机 试制 。 
产品 主要 用 于 航空 领域 大 型 航空 结构 件 的 高 速 高 效 加 工 ， 
应 用 了 高 速 主轴 技术 、 双 丝 杠 驱 动 技术 、 高 精度 翻 板 定位 
夹 紧 技 术 等 多 种 先进 技术 。 这 台 产 品 的 研制 成 功 ， 对 打破 
国外 垄断 ， 满 足 航空 工业 大 发 展 对 国产 高 档 数 控 装 备 的 迫 
切 和 需求 ， 起 到 积极 的 推动 作用 。 

* ”大 连 机 床 集团 有 限 责任 公司 、 中 国保 利 集 团 、 俄 
罗斯 国家 技术 集团 机 床 工 业 股 份 公司 在 大 连 举 行 战略 合作 
签字 仪式 。 三 方 将 在 俄罗斯 组 建 数控 机 床 总 装 公司 。 这 是 
中 国 机 床 企 业 首次 凭借 管理 、 技 术 、 资 本 优势 在 海外 建 
三 ,开创 了 中 国 装 备 制造 业 “ 走 出 去 ”新 模式 ， 将 推动 我 
国 高 端 装 备 制造 业 走 向 世界 。 
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月 内 ”上海 机 床 广 有 限 公 司 成 功 研制 出 H402 - AZ 数 
控 专用 平面 磨床 和 MK8220/SD 双 砂 轮 架 数控 切 点 跟踪 曲 
MER. 0 | | 

“H402 - AZ 数控 专用 平面 磨床 ”， 是 一 台 超 精密 大 尺 
才 光 学 玻璃 平面 磨床 ， 也 是 针对 “ 神 光 四 号 ”需求 而 研发 
的 具有 国际 先进 水 平 的 超 精密 加 工 关 键 装备 。 该 产品 可 满 
足 激 光武 器 、 航 空 航天 等 领域 对 超 精 密 大 尺寸 平面 孩 璃 的 
大 批量 需求 。 

MK8220/SD 双 砂 轮 架 数控 切 点 跟 踊 曲轴 磨床 是 为 上 
海通 用 汽车 有 限 公 司 汽车 发 动机 曲轴 生产 线 度 身 打 造 ， 产 
品 最 大 的 亮点 就 是 它 能 在 一 次 装 夹 下 用 两 个 砂轮 架 同时 订 
A i ah AEA, Se tA. Ak, le 
的 CBN 砂轮 技术 和 随 动 磨 削 技术 也 是 产品 的 一 大 特点 。 
在 此 基础 上 ， 四 人 台 直 线 电 动机 驱动 、 闭 式 静 压 导 轨 、 在 线 
测量 等 各 种 技术 的 综合 运用 ， 使 产品 的 高 性 能 、 高 效率 特 
性 得 到 了 进一步 体现 。 


11 月 


4-8H 第 六 届 全 国 数控 技能 大 赛 决赛 在 北京 市 工 
业 技 师 学 院 举 行 。 本 次 大 赛 分 职工 组 、 教 师 组 和 学 生 组 3 
个 竞赛 组 别 ， 按 照 笔 坛 、 软 件 应 用 和 实际 操作 三 个 部 分 进 
行 比赛 。 共 有 来 自 28 个 省 、 市 、 自 治 区 和 第 43 届 世 界 技 
能 大 赛 国家 集训 队 的 811 名 选手 参赛 ， 其中， 职工 组 选手 
274 人 ， 教 师 组 选手 226 人 、 学 生 组 选手 311 人 。 大 赛 将 
产生 7 个 “全 国 五 一 劳动 奖章 ”和 46 名 全 国 技术 能 手 ， 
100 多 名 获奖 者 将 晋升 职业 资格 。 

7H 合肥 合 锻 机 床 股份 有 限 公司 在 上 海 证 券 交 易 所 
主板 成 功 挂牌 上 市 (股票 简称 : ARO, RERA: 
603011) 。 公 司 主要 从 事 各 类 专用 、 通 用 液压 机 和 机 械 压 
力 机 的 研发 、 生 产 和 销售 ， 是 国内 液压 机 行业 的 领先 企 
业 。 产 品 广泛 应 用 于 汽车 、 家 电 、 军 工 、 航 空 航天 、 石 
化 、 新 材料 应 用 等 领域 ， 公 司 拥有 大 型 龙门 数控 馆 铣 床 、 
大 重型 数控 落地 铀 铣床 、 大 型 数控 外 圆 磨床 、 德 国 等 离子 
切割 机 等 先进 精密 设备 ， 制 造 和 装配 能 力 处 于 同行 业 领先 
水 平 。 

HH 沈阳 机 床 股份 有 限 公 司 与 河北 杠 钥 闹 门 股份 
有 限 公司 签 订 战略 合作 协议 县 4.6 亿 元 设备 合作 协议 。 标 
志 荐 栖 钥 钢 制 压缩 阀门 项 目 向 智能 工厂 、 数 字 生 产 这 一 当 
今 最 前 沿 的 “工业 4.0” 应 用 技术 迈 出 了 一 大 步 。 

河北 考 钥 阀门 股份 有 限 公司 项 目 设 备 的 整体 规划 ， 由 
沈阳 机 床 股份 有 限 公司 总 裁 亲自 牵头 设计 ， 将 全 部 采用 由 
沈阳 机 床 提供 的 生产 工艺 流程 和 2 400 E (£) 特制 数控 
机 床 、 机 器 人 ， 产 品 可 应 用 于 中 海 油 、 中 石油 、 核 电 设施 
等 。 沈 阳 机 床 为 其 量 身 定制 了 以 5 智能 机 床 为 主 的 数字 
化 、 自 动 化 、 智 能 化 的 工厂 ， 应 用 “ 云 平 台 ”“WIS 车 间 
管理 系统 ”等 智能 技术 ， 安 装 自动 化 生产 线 322 条 。 建 成 
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后 年 生产 钢 制 压缩 阀门 700 TE, 将 成 为 全 国 最 大 的 钢 制 
压缩 阀门 研发 生产 基地 。 

19 日 ”山东 永 华 机 械 有 限 公 司 与 德国 知名 机 床 制 造 
企业 ROTTLER 公司 在 永 华 机 械 总 部 签署 全 面 战 略 合作 
协议 。 

协议 确定 了 永 华 机 械 作 为 ROTTLER 公司 在 中 国 地 区 
唯一 战略 合作 伙伴 ， 全 面 负责 ROTTLER 公司 机 床 产品 在 
华 销售 与 技术 支持 ， 以 及 双方 合作 共 建 “ROTTLER + Kk 
华 ” 品 牌 精 密 机 床 的 一 切 经 营 活动 ， 共 同 设 立 德国 技术 研 
发 中 心 ， 互 派 技术 人 员 参 与 新 产品 的 设计 开发 和 制造 调 
试 ， 共 同 拓展 中 国航 空 航 天 、 船 舶 、 汽 车 、 轨 道 交通 等 领 
域 高端 机 床 市 场 ， 为 双方 创造 更 广阔 的 发 展 空间 。 

20-218 由 高 档 数控 系统 及 其 应 用 产业 技术 创新 战 
略 联盟 、 武 汉 华中 数控 股份 有 限 公 司 和 福建 省 嘉 泰 数控 机 
械 有 限 公 司 共同 主办 的 “五 轴 数 控 技 术 发 展 与 人 才 培 养 研 
讨 会 ”在 福建 省 泉州 市 成 功 召 开 。 来 自 中 航 工 业 成 都 飞机 
工业 (集团) 有限 公司 、 沈 阳 飞 机 工业 (集团) 有 限 公 
司 等 知名 企业 和 全 国 各 地 的 近 20 所 高 校 、 职 业 院 校 、 数 
控 和 软件 企业 代表 共 40 余人 参加 了 这 次 培训 班 。 期 间 ， 
还 组 织 了 “五 轴 数 控 技 术 发 展 与 人 才 培 养 座谈 会 ” EF 
泉州 考察 的 中 国 工 程 院 院 长 周济 及 部 分 院士 、 专 家 参加 了 
座谈 会 ， 共 同 探讨 五 轴 数 挖 技术 应 用 与 人 才 培 养 。 

25 日 第 四 届 全 国 非 公 有 制 经 济 人 士 优 秀 中 国 特色 
社会 主义 事业 建设 者 表彰 大 会 在 北京 隆重 举行 。 中 共 中 央 
政治 局 常委 、 全 国政 协 主席 俞正声 出 席 表 彰 大 会 ， 接 见 了 
100 位 获奖 人 员 并 作 了 重要 讲话 。 合 肥 合 锻 机 床 股 份 有 限 
公司 董事 长 严 建文 荣获 “优秀 中 国 特 色 社 会 主义 事业 建设 
者 ”荣誉 称号 并 获得 大 会 表彰 。 

26-28 H 中 国 机 床 工 具 工 业 协 会 工具 分 会 第 七 届 会 
员 大 会 在 杭州 市 成 功 召 开 ， 中 国 机 床 工具 工业 协会 常务 副 
理事 长 兼 秘 书 长 陈 惠 仁 及 87 家 工具 分 会 会 员 单 位 共 106 
位 代表 出 席 会 议 。 

会 议 审议 了 第 六 届 分 会 秘书 处 工作 报告 ， 修 改 了 分 会 
工作 条 例 和 会 员 会 费 标准 及 缴纳 办 法 ; 选举 产生 了 由 46 个 
单位 组 成 的 工具 分 会 第 七 届 理 事 会 、18 个 单位 组 成 的 工具 
分 会 第 七 届 常 务 理事 会 和 7 位 副 理 事 长 ， 决 定理 事 长 继续 
采用 轮值 制 并 确定 轮值 任期 ， 推 举 长 期 从 事 行业 协会 工作 ， 
为 行业 发 展 做 出 重要 贡献 的 沈 壮 行 同志 为 名 准 理 事 长 ; HS 
任 了 秘书 处 工作 班子 。 与 会 代表 总 结交 流 了 近年 来 各 企业 
改革 发 展 、 转 型 升级 的 经 验 各 思路， 取得 了 发 展 共识 。 

29 -30 日 中 国 机 床 工具 工业 协会 特种 加 工 机 床 分 会 
2014 年 年 会 在 江西 省 宜春 市 召开 ， 来自 全 国 各 地 近 80 名 
代表 参加 会 议 。 总 会 常务 副 理 事 长 兼 秘书 长 陈冲 仁 出 席 会 
议 。 会 议 由 分 会 理事 长 叶 军 、 秘 书 长 陈 德 忠 主持 。 

陈 德 忠 秘书 长 在 分 会 2014 年 工作 总 结 及 2015 年 工作 
打算 的 报告 中 ， 回 顾 了 一 年 来 特种 加 工 机 床 分 会 在 组 织 参 
加 展览 会 、 参 与 标准 制定 和 宣 贯 、 起 草 “ 反 不 正当 竞争 公 


约 ”、 建 设 技术 交流 平台 3504 专项 “十 三 五 ”发 展 规 
划 制 定 、 进 行 行业 经 济 运 行 信 息 统 计 和 组 织 建 设 等 方面 的 
工作 ， 并 对 2015 年 分 会 主要 工作 提出 了 安排 建议 。 会 议 
邀请 总 会 常务 副 理事 长 兼 秘书 长 陈 惠 仁 作 了 机 床 行 业 发 展 
形势 报告 。 

特种 加 工 机 床 分 会 理事 长 叶 军 在 “2014 年 电 加 工行 
业经 党 情 况 ” 报 告 中 分 析 了 行业 运行 特点 ， 指 出 在 行业 持 
续 不 景气 的 情况 下 ， 企 业 不 能 寄 希 望 于 等 答 ， 要 认识 到 高 
速 发 展 已 经 过 去 ， 中 、 高 速 发 展 已 成 为 “新 常态 ”"， 唯 有 
转变 增长 方式 ， 转 型 升级 ， 思 想 上 自觉， 行动 目 觉 ， 才 能 生 
存 下 来 ， 争 取 更 大 发 展 。 

月 内 ”青海 华 易 重 型 机 床 有 限 责 任 公司 研 发 的 新 产品 
MCK8010/H JAER fe oH EK, EIR RR RAE 
业 现 场 顺利 通过 专家 组 技术 审查 。 该 产品 主要 用 于 铁路 贷 
车 不 拆 外 前 盖 轮 轴 的 轮 缘 、 路 面 车 削 加 工 ， 是 铁路 专用 的 
新 型 车 轮 车 床 。 


12 月 


6 日 ”由 中 国 通用 技术 集团 齐齐哈尔 二 机 床 〈 集 团 ) 有 
限 责任 公司 与 德国 哈 格 公司 合作 开发 的 高 端 重型 25 000kN 多 
工 位 自动 冲压 生产 线 研 制 成 功 ， 并 在 广东 福 迪 汽车 有 限 公 司 
正式 投入 使 用 ， 同 时 交付 用 户 的 还 有 8001 落 料 自动 化 生产 线 ， 
另 3 200t 多 工 位 自动 冲压 生产 线 正在 调试 中 。 

这 条 安装 在 广东 福 迪 汽车 有 限 公 司 的 25 000kN 冲压 线 ， 
由 板 料 拆 埃 系 统 、 上 料 系统 、 板 料 喷 油 系统 、 多 工 位 压力 机 
主机 、 高 速 电 子 多 工 位 传送 系统 、 下 料 系统 构成 ; 配备 可 编 
程控 制 步 距 和 节拍 的 高 速 电 子 三 坐标 传送 装置 ， 采 用 德国 数 
控 液 压 垫 、 湿 式 离 合 器 ;可 代替 由 4 - 6 台 压 力 机 组 成 的 冲压 
生产 线 ， 压 力 机 主机 台面 尺寸 7 500mm x2 600mm (左右 x 前 
后 ) ， 冲 压 节 拍 最 高 可 达 每 分 钟 25 次 ， 可 实现 25 OOOKN 满 负 
荷 工 作 ， 提 高 生产 效率 2 ~3 倍 ; 可 大 幅度 降低 冲压 生产 线 的 
能 耗 ， 节 省 生产 作业 面积 40% 左 右 。 

9H ”济南 二 机 床 “ 机 械 工业 大 型 精密 复合 冲压 成 形 
机 床 技术 重点 实验 室 ”， 通 过 了 由 中 国 机 械 工业 联合 会 组 
织 的 专家 验收 。 

济南 二 机 床 “ 机 械 工业 大 型 精密 复合 冲压 成 形 机 床 技 
术 重 点 实验 室 ” 是 25 家 机 械 工业 重点 实验 室 之 一 ， 是 在 
山东 省 重点 实验 室 基 础 上 建设 的 ， 包 括 计量 理化 室 、 电 气 
实验 室 、 仿 真实 验 室 、 自 动 化 实验 室 和 主机 功能 部 件 实验 
室 等 。 主 要 用 于 模拟 设计 、 运 动 曲线 优化 、 仿 真 分 析 速 
度 、 有 限 元 分 析 、 理 化 性 能 分 析 、 远 程 故障 诊断 分 析 等 产 
品 设计 实验 。 实 验 室 的 建成 将 对 推动 济南 二 机 床 技术 研发 
和 技术 进步 发 挥 重要 作用 。 

19 日 ”中 国 机 床 工 具 工业 协会 第 七 届 理 事 会 第 四 次 
会 议 在 北京 召开 ,来 自 全 国 各 地 理事 以 上 单位 负责 人 共 
130 多 人 出 席 了 会 议 ， 特 邀 代 表 、 协 会 各 分 会 秘书 长 和 副 


附录 


秘书 长 、 常 设 机 构 各 部 室 人 员 等 共 约 60 人 列席 了 会 议 。 
全 体 大 会 由 中 国 机 床 工具 工业 协会 当 值 理事 长 、 沈 阳 机 床 
集团 有 限 责任 公司 董事 长 关 锡 友 主 持 。 工 信和 部 装备 司 王 卫 
明 副 司 长 、 苏 铮 庆 调研 员 ， 国 务 院 发 展 研 究 中 心 宏观 经 济 
研究 部 余 斌 部 长 ， 中 国 机 床 工具 工业 协会 轮值 理事 长 王 
旭 、 张 志 刚 、 龙 兴 元 ， 常 务 副 理事 长 兼 秘书 长 陈 患 仁 ， 执 
TRIS KER. BPH, ASHER RAMS HES 
议 并 在 主席 台 就 座 。 

会 议 听取 了 工信部 装备 工业 司 王 卫 明 副 司 长 的 讲话 。 
ERMA TARE, BARGES, BIE T EK 
职能 转变 和 改革 、 创 新 行业 管理 工作 方面 的 有 效 尝 试 ， 并 
特别 指出 行业 协会 要 更 好 地 发 挥 贴近 行业 、 熟 悉 企 业 和 专 
家 队伍 的 优势 ， 加 强 自身 能 力 建设 ,积极 反映 企业 诉求 ， 
加 强行 业 自 律 ， 更 好 地 发 挥 联系 政府 、 服 务 企业 的 桥梁 纽 
党 和 支撑 作用 。 

国务 院 发 展 研究 中 心 宏观 经 济 研 究 部 余 斌 部 长 做 了 宏 
观 经 济 形势 报告 ， 与 代表 们 分 享 了 刚刚 结束 的 中 央 经 济 工 
作 会 议 主要 内 容 ， 介 绍 了 中 国 经 济 总 体形 势 和 2014 年 中 
国 经 济 主要 特点 ， 强 调 中 国 经 济 已 经 进入 中 高 速 增长 的 新 
常态 ,希望 代表 们 正确 理解 新 常态 。 对 于 2015 年 和 今后 
长 期 发 展 趋势 ， 指 出 经 济 发 展 方式 正在 从 规模 速度 型 粗放 
增长 转向 质量 效益 型 集约 增长 ; 经济 结构 正在 从 以 增 量 扩 
能 为 主 转向 调整 存量 、 做 优 增 量 并 存 的 深度 调整 ， 经 济 发 
展 动 力 正在 从 传统 增长 点 转向 新 的 增长 点 。 

常务 副 理 事 长 兼 秘书 长 陈 患 仁 代 表 常 设 机 构 做 了 工作 
报告 ,充分 阐述 了 一 年 多 来 协会 的 主要 工作 和 今后 的 主要 
目标 及 任务 。 指 出 协会 新 一 届 理 事 会 和 常设 机 构 充 分 认识 
到 所 处 环境 的 变化 ， 找 准 协 会 定位 ， 转 变 协 会 建设 和 发 展 
理念 ， 确 立 了 新 的 方向 目标 ， 并 反复 强调 协会 要 充分 履行 
“提供 服务 、 反 映 诉求 、 规 范 行为 ”三 大 核心 职能 。 针 对 
2015 年 的 主要 任务 ， 陈 惠 仁 提出 ， 要 以 建设 现代 社会 组 织 
为 目标 ， 在 建设 三 大 服务 平台 、 建 立行 业 诉 求 反 映 机 制 和 
探索 行业 自律 机 制 等 方面 进行 积极 的 实践 。 

执行 副 理 事 长 王 黎 明 向 大 会 说 明了 《中 国 机 床 工具 行 
业 反 不 正当 竞争 公约 (草案 )》 的 起 草 情况 ， 并 提交 大 会 
审议 。 王 黎明 指出 ， 在 行业 快速 发 展 的 间 时 ,行业 存在 的 
深层 次 矛盾 愈 发 突显 ， 其 中 以 不 正当 手段 扰乱 市 场 竞 争 环 
境 的 行为 愈演愈烈 ， 广 大 守法 企业 对 此 深恶痛绝 。 为 了 保 
障 机 床 工具 市 场 健 康 有 序 发 展 ， 规 范 机 床 工具 企业 的 市 场 
行为 ， 协 会 特 起 草 该 公约 。 

会 议 审议 通过 了 关于 设立 协会 信息 统计 部 、 组 织 联络 
部 和 工 管 理 部 的 议案 。 会 议 还 围绕 “行业 结构 调整 、 转 
型 升级 需 着 力 解决 的 问题 、 对 策 及 政策 建议 ”“ 企 业 当 前 
经 济 运行 面临 的 突出 问题 及 政策 建议 ”“ 对 编制 行业 “十 
三 五 ”规划 工作 的 意见 和 建议 ”“ 反 不 正当 竞争 公约 〈( 草 
案 )” 等 重点 议题 进行 了 分 组 讨论 。 

[供稿 人 ; 中 国 机 床 工具 工业 协会 符 神 钢 ] 
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2015 年 4 月 23 日 上 午 , 国务 院 总 理 李克强 来 到 嘉 泰 数控 科技 股份 公司 考察 。“ 嘉 泰 数控 ” 
是 福建 省 重点 培育 的 机 电 产 业 和 泉州 市 “数控 一 代 ” 示 范 工程 的 龙头 企业 ， 主 要 面向 航天 航空 、 汽 
车 船舶 、 消 费 电 子 、3C 通信 等 行业 供应 “数控 加 工 中 心 ”, 正 全 力 建设 国内 知名 的 高 端 数 控 机 床 
及 核心 功能 部 件 的 研发 制造 中 心 和 较 大 规模 的 “数控 一 代 ” 机 床 产业 园 。 作 为 中 国 制造 业 的 典型 城 
市 ， 泉 州 市 被 中 国 工程 院 列 为 “中 国 制造 2025” 指 定 地 方 样板 城市 。 

苏 亚 帅 董事 长 陪同 总 理 人 参观 了 企业 车 间 ， 向 总 理 展示 了 近年 来 公司 主推 的 几 款 功能 部 件 。 在 
五 轴 头 加 工 车 间 ， 总 理 驻 足 详细 了 解 市 场 现 状 。“ 总 理 对 高 端 功 能 部 件 很 感 兴趣 ， 特别 关心 企业 
自主 创新 ”， 苏 亚 帅 介绍 说 ，“ 目 前 市 场 上 95% 以 上 的 五 轴 头 是 依靠 进口 ， 而 这 款 正在 生产 的 五 
轴 头 是 公司 自主 研发 的 专利 产品 ， 已 经 投入 批量 生产 ， 目 前 销售 情况 还 不 错 。 

总理 说 ， 中 国 经 济 要 长 期 保持 中 高 速 增长 ， 必 须 迈 向 中 高 端 ， 必 须 加速 推 进 “ 中 国 制 造 

2025' ” 。 得 知 泉州 已 率先 制定 实施 细则 ， 总 理 鼓 励 我 们 要 走 在 全 国 前 列 。 ” 苏 亚 帅 说 ，“ 总 理 的 
话 让 我 们 更 坚定 自己 的 道路 。 

在 经 济 进 入 “新 常态 “的 当下 ,制造 业 的 转型 升级 是 总 理 所 关切 的 命题 。 在 2015 年 《政府 
工作 报告 》 中 提出 ， 要 实施 “中 国 制造 2025”， 坚 持 创新 驱动 、 智 能 转型 、 强 化 基础 、 绿 色 发 展 ， 
haat PS u NSIT SS ir. us „als je dn ED Aue 
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商讨 共 t 建 < 院 土 专家 工作 站 ， 


作 站 ”、 开 展 产 学 研 合作 进行 全 方位 、 深 层次 的 探讨 。 董 事 长 
苏 亚 帅 介绍 了 公司 的 友 展 成 果 、 技 术 要 和 点 及 未 来 的 长 远 规划 。 

段 正 湾 院 士 对 嘉 泰 数控 在 技术 研发 和 应 用 上 的 成 就 表示 高 度 认 
可 ， 他 希望 通过 “院士 专家 工作 站 ”的 组 织 形式 ， 有 效 实现 企 
业 和 高 端 人 才 的 紧密 联合 ， 以 理论 与 实践 相 结合 的 方式 ， 起 到 
优势 互补 的 作用 ， 提 升 嘉 泰 数控 在 国内 外 的 竞争 能 力 ， 加 强 数 
控 机 床 产 业 的 技术 力量 ， 不 断 向 智能 化 方向 发 展 。 同 时 ， 希 望 
喜 泰 数控 能 紧 跟 国家 战略 需求 ， 积 极 参 与 国家 数控 项 目 ， 形 成 
以 高 端 装备 制造 为 主体 的 多 层次 发 展 格局 ， 大 力 推 动产 业 纵向 
和 横向 友 展 ， 利 用 自身 资源 优势 ， 更 好 地 为 国家 做 贡献 。 双 方 
就 共 建 “院士 专家 工作 站 ”达成 了 初步 合作 意向 。 段 院士 鼓励 
嘉 泰 数控 紧 跟 “中 国 制造 2025” 的 发 展 战略 ， 做 好 与 国家 规 
划 上 提出 的 重大 发 展 计 划 的 衔接 ， 要 做 国家 的 智能 装备 制造 业 
品牌 。 
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暖 春 伊始 ，2016 年 3 月 1 日， 中 国 工程 院 院士 、 华 中 科 
技 大 学 教授 、 博 士 生 导 师 段 正 澄 一 行 位 临 嘉 泰 数控 科技 股份 公 
司 ， 调 研 了 解 嘉 泰 数控 的 最 新 发 展 情况 、 研 发 技术 水 平 以 及 在 
智能 沪 备 制造 领域 取得 的 各 项 创新 成 果 ， 并 就 共 建 “ 院 士 专 家 
工作 站 ”事宜 召开 专题 研讨 会 

在 嘉 泰 集团 董事 长 苏 亚 帅 的 陪同 下 ， 段 正 澄 院 士 一 行 参 
观 了 问 泰 集团 的 展厅 、 加 工 车 间 、3C 产业 代表 性 客户 的 加 工 
现场 ， 听 取 企 业 相关 介绍 ， 现 场 详细 询问 了 解 企业 发 展 方向 、 
产品 拷 术 、 上 自主 研发 能 力 、 高 层次 科技 人 才 引 进 情况 及 “数控 
一 代 ”产品 的 应 用 和 发 展现 状 ， 并 出 席 了 座谈 会 。 


段 正 澄 院士 一 行 对 嘉 泰 数控 的 规模 实力 、 技 术 研发 能 力 、 段 正 澄 院 士 简介 : 中 国芳 名 的 自动 化 、 
Hk = p SEE LP + RK, KARATE 
制造 水 平 ， 以 及 对 最 新 研发 产品 给 予 高 度 赞赏 和 评价 ， 首 肯 喜 人 和 技术， 共有 
i: € ën á 向 国家 重大 c 87 qud Ao T. 8 x £j 数字 
A EIA. 他 说 : ka. 嘉 泰 数控 能 加 工装 备 的 应 用 基础 研究 和 工程 技术 研发 
够 快速 稳步 并 规模 化 的 发 展 ， 在 技术 研发 和 制造 水 平 走 在 行业 Ia U u a ot L B k 5 k 2 ON. Bus Q p 3 
前 列 ， 具 有 非常 大 的 发 展 潜力 ”。 段 院士 感慨 ，“ 在 福建 泉州 ， sana 


还 有 这 么 好 的 一 家 数控 装备 制造 企业 ”。 
座谈 会 上 ， 考 察 组 与 嘉 泰 数控 就 商谈 共 建 “ 院 士 专家 工 
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嘉 泰 数控 科技 股份 公司 创立 于 
1997 年 ， 地 处 福建 省 果 州 市 ， 是 一 家 
专业 从 事 自动 化 、 智 能 化 精密 加 工 设备 
的 研发 、 和 生产、 销售 和 服务 的 高 新 技术 
企业 ， 以 数字 化 制造 技术 为 核心 ， 产 品 
渗透 到 机 械 加 工 各 个 方面 ， 主 要 面向 航 
天 航空 、 军 工 、 汽 车 、 船 般 、 轨 道 交 通 、 
风能 发 电 、 消 费 电 子 、3C 通讯 、 医 疗 
器 械 、 五 金 及 工装 模具 等 行业 提供 以 高 
速 精密 CNC 加 工 中 心机 为 主 的 各 类 高 
端 智 能 数控 装备 ， 并 提供 整体 解决 方案 
和 全 过 程 支持 服务 。 公 司 是 福建 省 重点 
培育 的 机 械 机 电 产 业 和 泉州 “数控 一 代 ” 
示范 工程 的 龙头 企业 ， 正 全 力 建设 国内 
知名 的 高 端 数控 机 床 及 核心 功能 部 件 的 
研发 制造 中 心 和 较 大 规模 的 数控 一 代 
机 床 产 业 园 。 

泉州 ， 作 为 中 国 智 造 2025 的 地 方 
样板 ， 受 到 李克强 总 理 的 天 注 。2015 
年 4 月 23 日 , 对 嘉 泰 数控 的 员工 来 说 ， 
是 难 包 的 一 天 。 这 一 天 ， 正 在 泉州 考察 
的 李克强 总 理 来 到 喜 泰 数控 科技 股份 公 
司 ， 总 理 对 中 国 制 造 业 、 国 产 机 床 、 高 
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何 实现 快速 成 长 的 ? 未 来 将 如 何 抓 住 机 
遇 ， 谋 求 新 的 有 发展? 本 刊 记 者 采访 了 埋 
泰 数控 科技 股份 公司 董事 长 苏 亚 帅 。 


一 、 坚 忍 不 拔 的 精神 

苏 亚 帅 出 生 于 一 个 机 械 世 家 。 从 小 
的 耳濡目染 ， 让 他 对 机 械 有 了 一 份 特殊 
的 感情 。 手 上 有 个 技术 ， 就 不 会 饿 死 
的 家 训 让 他 终生 不 于。 曾经 小 学 还 没 弟 
业 的 他 , METI BAFE, FITO 
那 段 日 子 ， 他 经 历 了 常人 不 曾 有 过 的 艰 
六 ， 但 也 正 是 这 些 磨 练 ， 造 就 了 他 的 旦 
AK o 

20 世纪 80-90 年 代 ， 国 内 机 械 制 
造 业 迅速 友 展 ， 对 机 械 配 件 有 了 更 高 的 
要 求 。 当 时 ， 效 率 低下 、 误 差 较 大 的 手 
工 操 作 难 以 满足 需要 ， 加 上 目 动 化 的 出 
现 ， 传 统 机 械 制 造 业 遇 到 前 所 未 有 的 挑 
战 。 苏 亚 帅 经 过 一 番 思 想 斗 争 ， 决 定 到 
外 面 去 看 看 。 之 后 ， 他 走访 了 国内 机 械 
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配件 制造 较为 出 名 的 广州 、 长 小、 济南 
等 城市 。 在 这 些 城市 ， 他 惊喜 地 发 现 ， 
很 多 厂家 已 经 在 使 用 机 床 制造 零 配 件 。 
苏 亚 帅 开 始 着 手 研究 数控 机 床 ， 并 下 定 
决心 间 出 一 条 路 来 。 

苏 亚 帅 坦 言 ， 一 切 并 没有 想象 中 那 
么 顺利 。 泉 州 地 处 沿海 ， 重 工业 落后 ， 
数控 机 床 基础 十 分 薄弱 ， 周 边 配 套 也 不 
完善 ， 而 公司 生产 的 三 轴 数 控 机 床 ， 因 
为 没有 什么 知名 度 ， 起 初 并 没有 得 到 多 
少 客户 的 认可 。 但 这 些 并 没有 让 他 灰心 。 
苏 亚 帅 一 边 开 始 自己 生产 配件 ， 一 边 主 
动 帮助 客户 选 配 产品 , 教 他 们 使 用 机 床 ， 
并 热心 帮 其 解决 问题 。 功 夫 不 负 有 心 人 ， 
功夫 也 不 负 苦 心 人 ， 优 质 的 产品 和 贴心 
的 服务 ， 很 快 便 赢 得 了 用 户 的 青睐 。 公 
司 也 逐渐 步 入 了 发 展 轨 道 。 

为 实现 持续 创新 发 展 ， 公 司 于 
2010 年 在 洛 江 区 朝阳 片区 投资 建设 福 
建 嘉 泰 数控 产业 园 。 园 区 总 占 地 面积 18 
万 平方 米 (2708), ， 一 期 用 地 9.3 75 
平方 米 (140 亩 ) 、 二 期 用 地 8.7 75 3E 
AX (1308) 。 一 期 工程 已 投入 3 12 


多 元 ， 已 完成 6 万 多 平方 米 的 厂房 、 
办 公 楼 和 研 友 中 心 建设 ， 并 于 2012 年 
秋季 投入 使 用 ; 二 期 工程 即将 投 建 并 投 
产 。 嘉 泰 数控 将 力争 打造 国内 知名 的 高 
端 数控 机 床 及 核心 功能 部 件 的 研发 制造 
中 心 。 


二 、 嘲 硬骨头 的 决心 

在 三 轴 数 控 的 研发 和 应 用 上 ， 嘉 泰 
取得 了 业内 瞩目 的 成 就 。 对 此 ， 苏 亚 帅 
谦虚 地 表示 ， 人 生产 数控 机 床 ， 没 有 几 十 
年 的 历史 积 泥 是 不 行 的 ， 嘉 泰 还 有 很 长 
的 路 要 走 ， 公 司 已 经 将 目光 瞄准 了 下 一 
个 目标 一 一 五 轴 联 动 数 控 机 床 。 

五 轴 联 动 数控 机 床 系统 ， 在 西方 工 
业 发 达 国 家 ， 长 期 以 来 被 视 作 重 要 的 战 
略 物资 , 实行 出 口 许可 证 制度 ;在 国内 ， 
五 轴 数 控 设 备 市 场 还 没 成 熟 ， 关 键 的 加 
工 工序 仍然 使 用 进口 的 五 轴 机 床 ， 加 上 
高 昂 的 价格 ， 很 多 企业 都 望而却步 。 在 
此 情况 之 下 ， 国 产 五 轴 机 床 的 产业 化 之 
路 ， 并 没有 想象 中 那么 顺利 ， 而 苏 亚 帅 
却 决心 吓 下 这 根 “ 硬 骨头 。 

早 在 2004 Ẹ, saz wiih SB — 
台 五 轴 数 控 设 备 ， 交 付 给 烟台 大 学 ， 至 
今 仍 在 使 用 。 多 年 来 ， 嘉 泰 通过 技术 引 
进 、 消 化 、 吸 收 ， 加 上 与 外 协 单位 的 合 
作 研 发 ， 不 断 进行 自主 创新 ， 并 实现 了 
PS ED TU 2 o 

2014 年 ， 嘉 泰 与 华中 数控 开展 了 
战略 合作 ， 并 正式 推出 GL8-V 门 型 立 
式 五 轴 加 工 中 心 。 该 加 工 中 心 是 小 型 龙 
门 五 轴 联 动 加 工 中 心 ， 采 用 龙门 式 整 体 
布局 ， 模 块 化 结构 ， 具 有 整体 刚性 强 、 
热 稳定 性 好 、 技 术 指标 先进 和 性 价 比 高 
等 特点 ， 填 补 了 该 机 型 在 国内 市 场 的 空 
白 。 中 国 工 程 院 院 长 周济 曾 高 度 肯 定 嘉 





泰 数控 五 轴 联 动 加 工 中 心 的 性 能 和 技术 
能 力 ， 认 为 嘉 泰 数控 作为 民营 数控 装备 
制造 企业 ， 在 五 轴 联 动 数控 机 床 的 应 用 
发 展 和 人 才 培 养 模式 方面 走 在 了 行业 前 
端 ， 是 泉州 “数控 一 代 ” 示 范 工程 的 成 
DB. 

公司 五 轴 研 发 取得 了 突破 性 进展 ， 
苏 亚 帅 坦 言 ， 尽 管 相 比 于 国外 同行 ， 国 
内 制造 水 平 还 有 相当 的 差距 ， 但 我 们 不 
担心 ， 因 为 我 们 一 直 在 进步 ， 差 距 会 越 
来 越 小 。 


三 、 创 新 的 人 才 培 养 

五 轴 数 控 设 备 的 应 用 ， 不 仅 为 国内 
Re iS (P FREIEM, MEN 
于 传统 制造 业 而 言 ， 是 一 场 生产 工艺 的 
革命 性 变革 ， 并 可 带动 相关 产业 的 进 一 
步 升级 。 

当 谈 及 从 制造 大 国 向 制造 强国 转变 
的 过 程 中 ， 企 业 将 如 何 做 等 问题 时 ， 苏 
亚 帅 认 为 ， 必 须 从 技术 引进 、 技 术 的 消 
化 和 吸收 、 创 新 研 友 等 基础 性 工作 做 起 ， 
而 人 才 的 培养 是 其 中 的 重 中 之 重 。 

随 着 数控 机 床 的 应 用 领域 越 来 越 
广 ， 对 掌握 相关 技术 人 才 的 需求 也 越 来 
越 多 。 但 是 目前 的 现状 是 配套 人 才 稀 缺 ， 
特别 在 泉州 这 样 一 个 规模 不 算 大 的 城 
市 ， 高 端 人 才 的 缺口 较 大 ， 即 便 高 薪 也 
难以 吸引 到 优秀 员工 充实 到 生产 一 线 。 

多 年 来 ， 喜 泰 始终 坚持 科技 创新 、 
人 才 先 行 ， 将 人才 的 引进 和 培养 相 结合 。 
一 方面 ， 亮 泰 特别 聘请 台湾 资深 工程 师 
担任 技术 开发 、 生 产 、 质 保 等 工作 ， 为 
企业 的 研发 制造 保驾 护航 ; 另 一 方面 ， 
FAZERL, ARIMAK AAN 
院 校 开 展 人 才 合作 ， 招 聘 具 有 一 定 职业 
基础 的 大 学 生 ， 让 台湾 技术 人 员 在 实践 
ASUS MEAR, 将 工厂 变 成 学 




















BR" ;此 外 ， 嘉 泰 还 定期 开办 培训 班 ， 
RAR P de t A RII + 
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Ath, WE 90% 都 还 在 公司 ， 已 经 
成 为 公司 的 元 老 。 嘉 泰 给 了 员工 家 
的 感觉 ， 让 他 们 在 这 片 土地 上 落地 、 生 
IR. RF o 

2015 年 李克强 总 理 考 察 期 本 ， 鼓 
励 嘉 泰 数控 做 实在 的 、 接 地 和 气 的 项 目 ， 
真 真正 正 地 为 本 地 企业 做 服务 ， 为 本 地 
产品 做 提升 。 总 理 的 关注 和 鼓励 令 企 业 
上 下 很 受 鼓舞 。 

20 多 年 来 ， 苏 亚 帅 始终 以 一 种 强 
烈 的 责任 感 和 使 命 感 ， 高 瞻 远 瞩 的 经 营 
战略 、 与 时 俱 进 的 质量 理念 、 坚 定 不 移 
的 创新 之 路 ， 大 胆 开拓 、 勇 于 创新 ， 葛 
定 了 嘉 泰 数控 的 企业 管理 文化 底蕴。 未 
来 ， 他 将 继续 带领 嘉 泰 人 积极 进取 ， 付 
出 更 多 的 努力 ， 实 现 更 大 的 社会 责任 。 

苏 亚 帅 ， 从 一 个 普 普通 通 的 学 徒 工 
到 嘉 泰 数控 科技 股份 公司 的 董事 长 ， 到 
如 今 成 长 为 福建 机 床 行业 的 领军 人 物 ， 
他 用 行动 诠释 了 闽南 人 “ 爱 拼 才 会 赢 
的 精神 。 公 司 还 在 发 展 中 ， 嘉 泰 人 还 需 
要 继续 努力 。 苏 亚 帅 表示 ， 他 一 直 有 个 
-机床 智 造 的 人 生 梦 想 , 并 努力 践 行 机 
RES” ”的 梦想 ， 致 力 于 把 嘉 泰 打造 成 
国内 机 床 行业 的 “小 巨人 o 

相信 ， 盐 泰 数控 在 未 来 的 奔 梦 路 上 
一 定 能 稳步 前 行 。 
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亮 泰 数控 厂 东 体验 中 心 应 势 而 生 
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“数控 一 代 ” 示 范 企业 一 一 嘉 泰 数控 位 于 东莞 长 安 的 4S 广东 体验 中 心 于 2015 
年 5 月 21 日 正式 落户 金铭 国际 工业 模具 城 , 这 是 该 公司 在 广东 开设 的 第 一 家 体验 中 心 ， 
集 展 示 、 销 售 、 售 后 于 一 体 。 

据 了 解 ， 嘉 泰 数控 在 以 广 、 深 为 核心 的 华南 市 场 ， 经 过 10 多 年 的 积累 ， 已 拥有 
一 定 规模 的 客户 群 ， 此 次 选择 在 现代 工业 重镇 东莞 长 安 建立 体验 中 心 ， 不 仅 更 贴近 市 
场 ， 也 将 给 当地 相关 制造 企业 带 来 “ 售 前 、 售 中 、 售 后 ”全 方位 的 服务 。 体 验 中 心 所 
承载 的 功能 类 似 奔驰 宝马 汽车 4S 店 ， 客 户 可 以 现场 观摩 数控 机 床 系列 产品 ， 了 解 产 
品 性 能 、 维 护 与 维修 服务 咨询 、 现 场 试 加 工 等 ， 除 此 之 外 ， 体 验 中 心 还 承担 售后 服务 、 
仓库 备件 等 功能 ， 为 当地 客户 提供 更 为 快速 、 便 捷 的 服务 。 

目前 ， 嘉 泰 产 业 集群 化 已 经 初 显 ， 已 形成 8 大 系列 、300 余 种 产品 ， 主 要 面向 航 
空 航天 、 汽 车 、 船 舶 、 能 源 、3C、 医 疗 器 械 、 五 金 及 工装 模具 等 行业 提供 优质 数控 机 
床 及 核心 功能 部 件 ， 并 提供 整体 解决 方案 及 全 过 程 支 持 服务 。 


行业 领先 的 尖端 产品 
JT-TL510 RWS 


嘉 泰 数控 创立 于 1997 年 ， 专 注 于 高 端 数控 机 床 
的 自主 创新 和 研发 ， 现 已 成 为 一 家 国内 集 研发 、 设 计 、 
制造 、 销 售 、 服 务 于 一 体 且 拥有 自主 知识 产权 的 高 新 
技术 企业 。 

这 款 机 器 型 号 为 JT-TL510A 高 速 钻 攻 中 心 ， 适 
用 于 3C 产业 的 手机 金属 帝 加 工 以 及 小 零件 加 工 ， 主 要 
应 用 于 加 工 智 能 手机 金属 手机 外 过 的 高 速 钻 攻 机 ， 主 
轴 转 速 最 高 可 达 30 000r/min。 其 技术 参数 极为 可 观 ， 
60m/min 快速 定位 ，1.2g MRE, 5 000r/min 高 刚 
性 攻 丝 转速 。 这 是 一 款 代 表 了 数控 行业 目前 尖端 科技 
的 产品 ， 深 受 客户 的 青睐 。2014 年 深圳 某 世 界 500 
强 企 业 iJ 购 了 500 £ TL510. 
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肯 下 五 轴 这 根 “硬骨头 


五 轴 联 动 数控 机 床 系统 ， 在 工业 发 达 国 家 ， 长 期 以 来 被 视 
作 重 要 的 战略 物资 ， 实 行 出 口 许可 证 制度 ; 在 国内 ， 五 轴 数 控 
设备 市 场 还 没 成 熟 ， 关键 的 加 工 工序 仍然 使 用 进口 的 五 轴 机 床 ， 
加 上 高 昂 的 价格 ， 很 多 企业 都 望而却步 。 

2014 年 ， 嘉 泰 数控 与 华中 数控 、 福 建 工 程 学 院 开 展 了 战 
略 合作 ， 并 正式 推出 GL8-V 门 型 立 式 五 轴 加 工 中心 。 该 加 工 
中 心 是 小 型 龙门 五 轴 联 动 加 工 中 心 , 配置 了 华中 848 数控 系统 ， 
主轴 转速 15 000r/min， 采 用 龙门 式 整体 布局 ， 模 块 化 结构 ， 
具有 整体 刚性 强 、 热 稳定 性 好 、 技 术 指标 先进 和 性 价 比 高 等 特 
点 ， 填 补 了 该 机 型 在 国内 市 场 的 空 日 。 

GL8-V 门 型 立 式 五 轴 加 工 中 心 是 泉州 “数控 一 代 ” 示 范 
项 目 ， 采 用 华中 数控 系统 ， 在 五 轴 头 等 结构 和 关键 零 部 件 进行 
优化 组 合 ， 实 现 五 轴 数 控 机 床 的 高 速 化 与 高 精度 ， 拥 有 多 项 专 
利 ， 技 术 指标 已 达到 国外 同类 产品 水 平 ， 售 价 约 为 国外 同类 产 
mH) 113， 可 蔡 代 进口 ， 现 已 和 华中 科技 大 学 、 福 建 工 程 学 院 
等 十 多 所 院 校 达成 合作 意向 。 





新 一 代 高 速 智能 钻 攻 中 心 
JT-AITA50( 交换 工作 台 ) 


x 回转 工作 台 装 置 ，1.5s 工作 从 交换 时 间 
x 齿轮 式 刀 库 ， 相 邻 刀 具 交 换 时 间 1.8s 
在 单 面 工作 台 进 行 加 工时 ， 另 一 面 的 工作 台 可 进 E! Í 
行 工件 更 换 <s 
x 同时 动作 
整 机 三 轴 行 程 看 加 式 动 柱 结构 ， 可 实现 工作 台 回 
转 的 同时 ， 三 轴 、 主 轴 、 附 加 轴 的 定位 和 刀具 交换 
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QUALIY FIRST 
CONSUMERS FOREMOST 


质量 第 一 “用户 全 上 


用 户 分 布 全 国 各 地 ， 产 品 渗透 到 机 械 加 工 各 个 方面 ， 主 要 涉及 航天 航空 、 消 费 电 子 、 
3C 通讯 、 汽 车 制造 、 轨 道 交通 、 船 舶 制造 、 风 能 发 电 、 医 疗 器 械 , 五 金 及 工装 模具 等 行业 。 

嘉 泰 数控 以 可 人 靠 质量 赢得 市 场 信 誉 ， 精 益 求 精 ， 将 继续 为 用 户 提供 以 高 速 精密 CNC 
加 工 中 心机 为 主 的 各 类 高 端 智能 数控 装备 ， 并 提供 整体 解决 方案 和 全 过 程 支持 服务 。 


拥有 丰富 实践 经 验 的 高 级 工艺 
全 国 设 有 30 多 个 办 事 工程 师 和 研发 工程 师 为 客户 提 
处 兼 售后 服务 网 点 ， 为 供 满意 的 切削 方案 、 机 床 配置 
客户 提供 优质 的 服务 方案 及 智能 生产 线 成 套 方案 











"T 专业 售 前 技术 支持 工程 
zu n 师 提供 试 切 加 工 服务 ， 


访 ， 并 主动 提供 机 床 保养 以 满足 客户 各 类 要 求 


维护 指导 


专业 的 培训 工程 师 根据 
客户 的 需求 确定 全 套 培 
wenn 

用 


双方 友好 协商 ， 就 商务 、 
技术 等 方面 达成 共识 


质 检 人 员 按照 内 控 标准 从 ems 
部 件 到 成 品 经 过 多 道 严格 ia E ER 
检验 以 保证 产品 质量 足 客 户 交 货 需求 
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KGE5R=3025 


KG5A-3025 天 车 五 轴 加 工 中 心 
X/Y/Z TRAVEL:3 000mmx2 500mmx1 000mm 


SS 


Sw-1000 





SV-10003; XT rni : 
X/YIZ TRAVEL:1 020mmx520mmx640mm DV-16L 立 式 加 工 中 心 
! X/Y/Z TRAVEL:1 600mmx850mmx800mm 





HMC-8005 KM T rop 
X/YIZ TRAVEL:1 400mmx1 200mmx1 325mm KT-500 钻 孔 攻 牙 机 
X/Y/Z TRAVEL:500mmx40mmx330mm 
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PV-1310 
高 速 龙门 式 加 工 中 心 


X/Y/Z TRAVEL: 
1300mm*1000mmx700mm 


VMC-3100 立 式 加 工 中 心 
X/Y/Z TRAVEL:3100mmx1200mmx900mm 
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http://www.kafo.com.tw http://www.ncforever.cn 





ISBN: 978-7-111-54185-1 


地 址 : 北京 市 百 万 庄 大 街 22 号 。 ”邮政 编码 : 100037 

电话 服务 网 络 服务 

#t 服务 中 心 : (010)88361066 年 鉴 网 : http://www.cmiy.com 

销 售 一 部 : (010)68326294 (JAW: http://www.cmpbook.com 
f f 二 部 : (010)88379649 教材 网 : http://www.cmpedu.com 
销售 购书 热线 ， (010)88379203 ”封面 无 防伪 标 均 为 盗版 





ISBN 978-7-111-54185-1 
9"787111"541851"» 


Evy. 320.00 T 








